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NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BQ0NT0N  1  5E 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  Pi  AINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

DIVISION 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSwORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperotur* 


30.7 
31.6 
32.2 
30.3 
35.5 

31.1 
32.3 
26.1 


30.2 
33.5 
31.1 
30.9 
35.1 

28.3 
33.5 
35.6 
33.8 
34.9 

27.7m 


38.9 

34.1 
36.4 
37.6 
35.1 
37.8 


37.3 
35.3 
35.6 
35.8 

37.8 
35.8 
38.1 
35.9 

34.8 

39.1 
38.0 


11.7 
13.1 
10.5 
11.7 
19.2 

13.3 

11.9 

5.7 

20.4 


6.1 
16.4 
12.5 
12.8 
20.4 

7.7 
17.5 
15.9 
18.0 
17.2 

4.5M 


19 
19. OM 
18.4 

17.0 
20.2 
18.5 
18.7 
17.5 


19 
16. 8M 
19.5 
20.5 

18.4 
19.2 
21.2 
18.3 
21.7 

19.9 
20.1 


25.3 
25. 4M 
21.8 


21.2 

22.4 
21.4 
21.0 
27.4 

22.2 
22.1 
15.9 
26.9 


18.2 
25.0 
21.8 
21.9 
27.8 

18.0 
25.5  1 
25.8 
25.9 
26.1 

16.1M 

22.6 


4.5 
9.5 


4.7 
6.0 


26.1 
29.2 
30.0 
28. 4M 
28.7 

25.6 
28.3 
28.1 


26. 1M 

27.6 

28.2 

28.1 
27.5 
29.7 
27.1 
28.3 

29.5 


32.0 
32. 4M 
28.7 


-11.6   47 
-  7.6 


6.1 
5.5 
5.6 


59  30 
52  21. 
50  27. 
19 


54 


1350 
1316 
1345 
1355 
1161 

1321 
1323 
1513 
1173 


14 
1234 

1334 
1330 
1148 

1455 
1217 
1212 
1206 
1202 

1509 


1195 
1104 
1076 
1126 
1120 

1214 
1132 
1136 
1176 
U53 


1131 
1205 
1156 
113 

1135 
1157 
1085 
1169 
1130 

1092 
1106 


1016 
1004 
1119 


Precipitation 


1.81 
2.02 
2.69 
2.94 
2.04 

2.17 

3.86 

D  1 

1.95 


2.28 

2.20 

2.05 

2 

1.71 

2.14 

2 

2.22 

2.62 

2.38 

2.37 


2.77 
3.22 
2.81 
3.02 
3.4 

3.01 
2.91 
.69 
2.35| 
3. 


1.82 
1.22 


-  1.45 

-  1.49 


-  .90 

-  1.56 

-  1.46 


3.16 
2.17 
2.2 


2.47 
D  2.53 


1.66 
1.51 


2.39   -  1.13 


1.10 
1.01 
1.35 
1.47 
.73 

1.26 
1 

.50 
1.29 


.84 
1.10 

.82 
1.22 

.95 


.85  15 
1.10  15 
14 
1.13 
1.02 


14 


.99 


1.76 
2.00 
2.00 

1.85 
1.13 
.34 
1.07 
2.41 


1.89 
1.18 

1.69 
2.17 
1.58 
1.07 
1.74 

1.56 
1.66 


1.50 
1.90 
1.25 


15 


9.0 
12.0 


12.0 
10 
4.6 


6.0 
6.7 


2.5 
3.5 


5.3 
1 


1.2 

2.0 


1.0 
5.5 


5  13. 
2  12 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
NEWTON 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
HAMMONTON  2  NNE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
OAK  RIDGE  RESERVOIR 


60 

DATE 

31* 

-  23 

DATE 

12 

4.35 

.69 

2.75 

DATE 

14 

12.0 

12 

OATE 

17. 

THE 

r.TAR  22  <23S 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSE 
JANUARY 

Y 
1968 

O 

H 

Day  oi  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  1  8    9 

10   11   12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  J  23  j  24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

NORTHERN           01 

BELVIDERE 
8ERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  "ILLS 
BOONTON  1  5E 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEOAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 
HILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

NEW  M1LF0RD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
M1LLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

5EABR00K  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY         R 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 

1.81 
1.T7 
2. 07 
2.02 
2.44 

2.16 
2.92 
2.09 

2.94 

2.29 
2.04 
2.17 
3.86 
2.89 

)  1.70 
1.95 

2.28 
2.20 

2.05 

t)  2.50 

D  1.70 
3.17 

2.43 
1.71 
1.93 

2.U 
2.64 

2.19 

2.04 
2.22 
4.35 
2.62 

1.92 
2.83 
2.38 
2.39 
2.37 

2.64 
2.69 
2.78 
1.62 

2.77 
3.22 

3.14 
2.81 
3.02 

2.05 
3.45 
1.75 
3.01 
2.91 

.69 
2.35 
3.15 

3.86 

2.61 

3.86 
3.78 
2.74 
2.66 

3.40 
1.99 
3.16 
2.17 
2.24 

2.29 

2.47 
)  2.53 

2.09 

2.82 
2.27 

.04        .02 
.48        .05 
.37        .10 
.29        .02 
.35        .07 

.28        T 
.33        T 
.34   T     .03 

.31        T 

.23 

.07        .04 

.32        T 

.47        .10 

.35 

3  .40 

.10 

.23        .05 

.33        .03 

.37 

.40        .02 

)  .10        .02 
,40        .04 

.33        .02 

.02        .05 
.01       .02 
.30        .03 
.33        .03 

.43        ,05 
.25        .02 
.45        .09 

.20        .08 

.02   T     .06 
•  33   T 

.17        ,04 
.36        .05 
.25        .04 

.30        .04 
.40        .12 
.37        ,07 
.06        .05 

.01   T     .03 

T 
.28        .04 
.20        T 

.20 

.25        T 

.15        .07 

.30 

.29        .08 

.25        .02 

.34 

.20        ,08 
.07        T 
.27       T 

.04        ,06 

.25        .04 

.10 

.32 

.15        .07 

.30       T 

T     .11 
.34        .06 
,12        .01 
,06        ,10 

T     T     ,07 

.10        ,03 

3  .10        .04 

.04        ,04 

.41        .05 
.18        .08 

.05   T 
.01   T 

T     T 

.01 

•04   .04 
.03 
.02   T 

•04   .02 

.12   .08 

.03 

T 

.04   ,01 

,03   .05 

.25 

T          T 

T     .05 
.02   .02 

•03   .01 
.02   T 

.04        .14 
,03 

•02   .02 
.02        .19 
.04        ,10 
.01   .03 
•04   ,04 

T 
.01   T 

.03       T 

•04        .08 
.03        .15 
.02 

.03 
T     .08 

.01   T 

.01   .05 

.08   T 

.05        ,10 

.13        .16 

T          .40 

.19 

.21        T 

.10 

.23 

.05   T 

.06        .01 

.14 

.04 

.22       T 

.21   T 

.06        .11 

.08 

.03 

.21        .08 

.14 

.13   T 

T          .12 

.11   .03 
.16 

.20 

.01        .15 

.20        .04 
.20       T 

.15        .12 

.19 
.07 

.11 
.20 
.20 
.16 
.20 

.07 
.12 
.25 

.15 

.08 
.30 
.26 
.25 

.15 

T          .10 

.10   T 
.19 

.13        .02 
.19 

.04        ,09 
.30 

.17 

.08        .04 

.10        .10 

.09 

.14 

.15 
.21 

.15 

.24       T 

.08        T 

.22 
.15 
.13 

.20 
.14 
.17 
.08        .02 

.02        T 

T 

.29 

.29        T 

.11        T 

.03 
.37 

.29   .03 

.01 

.16       T 
.18       T 
.28 

.06       T 

.12 
.25 
.24 
.22 

.12 

T 
.18 
.15 
.28 

T         T 
.30       T 
.20       T 

.01 

T 

.29        T 

.02 

T 
T 
.03 

.08 
.05 
.04 

.05 

T 
.06 

.05 

.08 

T 

.05 
.03 

3  .10 

.01 
.15 

.06 

T 

.06 
.07 

.05 
.06 

.01 

T 

.02 

T 

.05 

.07 

.05 

T 
.06 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T  1.10 
.52 
.90 

T  1.01 
1.40 

.88 

1.48 

T    1.35 

1.47 

•04  1.30 
•73   .54 

1.26 
T    1.66 

1.38 

.50 
1.29   .03 

.84 
.01  1.10 

.82 

1.08 

.77   .07 
1.25 

T    1.22 
.95   .02 
.89 

.85 
.02  1,18 

.06   .87 
.03  1.10 
.45   .42 

2.75  ,94 
1.13   .44 

1.35   T 

T    1.63 

1.02   ,41 

1,04 

.99 

T    1.42 
.07  1.51 
T    1.35 
.65   .05 

2.17  T 
2.48   T 

2.10 

1.76  .15 
2.00   .21 

.87   .60 
2.00   ,32 
.40   .80 
•09  1.85 
1.13  1,12 

1.07   .46 
2.41   T 
.40  2.47 

1.98   T 
•     •    2.63 
.80   .44 

1.18  .34 
1.69   .30 

.90  1.60 
1.45   T 

2.17 
1.58   T 

.39  1.07 

1.74   T 
1.56   T 
1.66   ,01 

1.50 

1.90   .09 
1.25   .06 

.02 

T 
.04 

.05 
.11 
.03 

.18 

T         T 

.07 
.75 
.12 

.08   T 

.02 

.15 

.05 

.25 

.07 

.10 
.08 

.08 
.03 

T 

.08 
.06 

.07 
.01 
.08 

T 

T 

.05 

T 
T 

T 

T     T 

.08 
.15 
.18 
.12 
.18 

T     .09 
.11 
.17 

.10 

.08 
.16 

.18 
.12 

.20 
.18   T 

.15 

.15 

.11 
.15 

.16 

.12 

.14 

.17   T 

.23 

.08 
.12 

.07 
.18 

.19   T 

.25 

.20   .03 

.14   .01 

.21 

.13 
.06 

.09 
.16 
.11 
.20 

.12   .01 
.22   T 

.14 
.13   T 
.20 

.18 
.22 

.22 
.25   T 

.20 
.18   .03 
.18   ,02 

.14 

.13   .01 
.17 
.13   .03 
.18 

,04 

.20 
.16   T 

.18 
.13 

.18   T 
.13   .02 
.18   .01 

.13 

.06   T 
.18   .03 

T         T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T     .07   .09   .21  • 
.03   .07   .26  . 
.09   .05   .18  . 

T     .07   .10   .18  . 
T     .09   .14  . 

T     .13   .14   ,36  . 

T     .12   .14   ,43  . 

.02   ,25   ,19  . 

.10   .18   .34  . 

.05   .12   .18  . 
.02   .06   .09  . 
.17        ,03  . 
.10   .09   .21  . 
.12   .12   .40  . 

.10   ,12   .05  . 
.12   T     .13 

.01   .18   .IT   .37  , 

.06   .06   .18  . 

.05   .08   .28  • 
.09   .11   .29  . 

.14   .12 

.14   .16   .33  . 

T     .06   ,10   .22  . 
.02   .06   .09       , 
.04   .12   .28       . 

.12   .13   .34  . 

.11   .17   .31  . 

.04   .12   .27  . 
.06   .09   T   '  T    . 
.08   .11   .15   .13  . 

.11   .05   .25  . 
T     .02   .11]  .13  . 

.03   .10   ,01|      . 
T     .06   .301  .31  • 
T     .06   .12   .11  , 
.09   .13   .26  • 
.17   .13        .39  . 

.06   .12   .28  . 

.04   .03   .15  . 
T     .09   .14   .26  . 
.05   .09   .22       . 

T     T     .12! 
T     .05   .071 

.03        .07  . 

.01   T     .06  • 
.01   ,04   .15       . 

.08   .04  . 

.091      • 

.25  . 

.03   .02;  .06  . 

.02        .03   .01  . 

.01, 
T     .01   .03   .09  • 
T     .02   T     .05  . 

T     T   j   .09  . 

T     T     .161  T    . 

.50   T     .07  . 

T     .03   .08  1.89  . 

.02        .03   ,09  • 

.05       • 

.06   .02   .07  . 

.01   .03   .11       . 

.02   T     .07  . 

.02           . 

.03   .041   .07  • 

.01   .04   .09      • 
T     T     .Oil   .08  . 
.01   .04   ,01;   .07  . 

.01   .01   ,081      • 

.08        .04  . 
.01   .04   .03!  .05  • 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


January  was  dry  and  very  cold  throughout  the 
State.  This  was  the  fourth  month  of  the  past 
5  months  with  below  normal  temperature  and 
precipitation    in    most    areas    of    New   Jersey. 


Only  December  was  warmer  and  wetter  than 
normal.  There  were  no  severe  storms  reported 
during  January. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College    of   Agriculture    &  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 
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DAILY  TEMPERATURES 


M*  JIRSEY 

JANUARY    l«68 


01 


NORTHERN 
BELV1DERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEM1NGT0N  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  wB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLO 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MJN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MJN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MJN 

MAX 
MIN 

MAX 
M[N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

max. 

MIN 

MAX 

MJN 


Day  01  Monlh 


22   23 

•  2    1 


25   24 

.7.5 


24   34 
6   16 


20   20 
-2    2 


22   3* 
6   21 


22   20 
-11  -  9 


24   26 
2    6 


23   22 
-3-1 


34   21 

-6-4 


10   11   12   13   14   15   16   17   19 


35   21 
7    2 


32   21 
7    2 


30 

10 


35   18 
9-3 


24   26 
12   15 


MAX 
MIN 


24   35 
7   22 


20   15 
-  7  -  5 


25   27 
5    7 


21   27 
-  3   11 


21   12 

-lo  -  e 


27   34 
7   22 


27   36 
12    6 


35   36   24 
22      10    9 


29   34 
20    7 


30   33   19 
20    6    2 


22   15 

1  -  6 


25   14 
6-5 


31   16 
■  2-6 


18   14 
5  -  1 


25   12 

1  -  6 


3-3 

21    9 
-  4  -13 

14   14 


22   29 
12   10 


35   21 
8  -  1 


36   35 

27   11 


37   37   26 
25    7-1 


35   26   26 
28   10    6 


29   34   22 


31   28 
18    5 


27   23 
4    2 


27   23 
7    5 


26   20 
8    5 


22   22 
-3    3 


27   23 
-7-9 


14   20   21 
-4-6-9 


17   17 
■  4  -12 


19   18 
-6-6 


21   27 
2    1 


11   16   18 
3-3-3 


MAX 
MIN 

33 
20 

MAX 
MIN 

32 

20 

MAX 

MIN 

34 
24 

MAX 
MIN 

33 
21 

MAX 
MIN 

30 
17 

MAX 

MJN 

33 

13 

"AX 

MIN 


33 
4 

34 
19 

31 

35 

2 

22 

25 

28 

2 

15 

iB 

27 

5 

8 

33 

40 

3 

4 

24 

35 

2 

20 

32 

34 

4 

20 

28 

35 

■  3 

2* 

24 

32 

1 

6 

24 

34 

4 

19 

36   23 
20   11 


37   34 
32   12 


45   34 
28   13 


32   33 

10    5 


35   34 
27    8 


34   20 
11   12 


35   35 

25   11 


35   31 
29    9 


34   31 

30    9 


34   21   34 


34   24   31 
24   10   10 


24   21 
-1-2 


17   22 
2    2 


21   19 
2-2 


24   27   40 


25   31 

6    0 


17   32 
4  •  3 


-5-4  20 

34   35  45 

12   29  29 

20   32  40 

2    2  28, 

25   32  42 

-3-1  28 

*   11  30 


31  20 

10  12 

31  19 

10  9 

33  23 

10  11 

29  16 
7  6 

33  34 

12  11 

30  20 


I  20  |  21 


13 


31   40 
9   30 


25   32 

13   19 


34   46 

15|   19 


44   50 
21   28 


17|  22 
32   45 


29   40 
2   23 


45'   50 
26,  35 


45   46 
28   26 


46   46 
25   30 


46   48 
12   26 


46   48 
25   26 


48   52 
30   30 


48   47 
18   26 


40   42 
13   12 


49   51 
34   34 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


42   41 
23   29 


48   42 
24   25 


49   45 
20   12 


45   39 
23   25 


27   30   21 


25   42   45   40 
7   10;   24   34 


24   41   4ft 
12   17   26 


22   40 
8    9 


23   20   37!  47   36 
13   12   14   28   32 


19 
-17 

26 
-13 

35 
24 

33 

7 

19 

7 

32 

8 

26 
-  1 

34 
10 

40 

28 

33 
10 

23 
12 

36 

20 

25 
-  3 

34 

1 

40 
28 

30 
9 

21 
11 

33 
11 

26 
-  3 

30 
-  1 

38 
26 

30 
10 

19 
9 

31 
12 

37   51 
25   29 


43   48 

12   16 


15   26   27 


20   21   25  1  33   46   36'  26   34   45   50   49 


28   26 
16   41| 


26   23 
-1-3 


■11  -11   16 

19 
2 

28 
2 

31 


33   39   43 
7   28   29 


15   18   25   31   33 


30'   42   46 
6   10   22 


47   42 
22   23 


26   34 
20   16 


25   20   40 
16   10   12 


40   40 
34   32 


35   38 
33   31 


45   49 
36   36 


4  0 


24   33   34   32 


37'  25   24 
21   19   11 

35|  21   13 


36l  23   39 


47 


41 


35   38 
29   21 


18   18   15 
51   46   401 


42 
22 


32   32   24 


26   23 
10    2 


28   23 
16   14 


24   22 
16   14 


24   22 
17   15 


27   43 
22   18 


21  30 

56  34 

12  28 

41  40   43   46{ 

36  37   37   35 


30.7 
11.7 


31.6 
13.1 


32.2 

10.5 


30.3 
11.7 


35.5 
19.2 


31.1 
13.3 


32.3 
11.9 


26.1 
5.7 


33.4 
20.4 


19   20   15,  10 


32 

37 

32 

24 

39 

47 

50 

SO 

51 

12 

30 

10 

12 

16 

30 

32 

35 

28 

in 

41 

33 

34 

4  5 

48 

50 

49 

47 

21 

29 

12 

16 

15 

19 

22 

20 

24 

37 

43 

29 

33 

43 

48 

47 

49 

44 

27 

29 

13 

16 

IB 

24 

27 

30 

24 

16   161   20   31 


50   46 
2sl  22 


-12  -21  -20  -22 1-22  - 


29   12 

10    4 


29   20   19 
14    8    5 


32   22 
21    9 


32   17 

14    7 


29   26 

10    5 


17 
1 

28   19 


28   20 


19   36 
16 


31   19   31; 


10i   10   19   20   15   16   13 


16   21 
3    0 

24   26 


36   46   33   28   31   48   50   48 


36   45 
13   33 


25 

26 

38 

50 

47 

9 

0 

15 

35 

28 

28 

25 

35 

44 

45 

5 

3 

11 

12 

28 

20 

27 

38 

47 

47 

* 

-  6 

8 

28 

27 

18 

18 

24 

36 

46 

3 

-  1 

1 

12 

26 

22  ,  23   40   44 
6    8   17   30 


15 

32  36  48| 

17  20  22 

35  35  47 
19  10  14 

36  35  46 
16  18  22 

34  35  50 

18  15  18 

34  23  35! 


35   25   35 
18   17   20| 


52   51 
25   24 


53   52 
19   26 


51   49 
22   22 


53   50 
16   23 


28   23. 
17   14 


26   42 
16   12 


25   41 
19   12 


27   41 
20   21 


26   29 
7    3 


501  44  43 

30  36  37 

37!  45  38 

12  20  30 

43  47  47 

I61  30  37 

481  50  41 

23  28  34 

4s!  42  40 

24:  30  36 


48   43 
20   28 


46i   38   37 


35 

37 

30.2 

32 

3ll 

6.1 

40 

42 

33.5 

35 

33 

16.4 

37 

40 

31.1 

35 

32 

12.5 

38 

39 

30,9 

34 

32 

12.8 

45 

47 

35.1 

38 

35 

20.4 

38 

38 

28.3 

33 

32 

7.7 

45 

43 

33.5 

35 

34 

17.5 

41 

45 

35.6 

35 

33 

15.9 

42 

46 

33.8 

36 

34 

18.0 

42 

45 

34.9 

36 

35 

17.2 

37 

27.7 

29 

4.5 

28   32   22 


50   42   38!   27   42   52   51 
29   32   22   23   17   24:  31 


26   15 
15    5 


16   17 
6    1 


17   27,  33   41 
2-3    5   29 


5   13   28 

45 

28 


15   15   15 


46  50 

24  29 

44  52 

26  30 

50  55   55 

26  30   31 

49  48   49 

27  29   31 

52  49   52 

21  27   26 


32   17   19   26   21   25j  39   49   35   29   33   48,  52 


17   30   29 


33   28 
10    6 


17   17 
5  -  1 


26   17   121 


20   30   28 


20   25 
2  -  1 


30   34   46 
15   16   22 


33   40   45   33   34   46   50   48 
9   30   28,   13   16   20,   28   32 


45   43 
28   24 


42   39 
31   21 


45   40 
29   22 


31   21 
53   42 


48   43 
31   24 


41   37 
31   21 


26   40 
23   11 


29   40 
22   16 


26   42 
21   14 


44 
37 

60 
37 

41 
35 

34 

17 

6 
6 

48 

38 

52 

40 

49 

33 

37 
20 

8 
6 

50 

3fi 

60 
41 

50 
39 

40 
19 

1 

9 

47 
36 

46 
38 

48 
38 

37 
19 

8 
0 

48 
38 

58 
40 

49 
28 

38 
18 

9 

27   26   40   50 

22   18   20j   32 

26   23   4ll   53 


39   491   53 


26   29   20   20 


45   42 
35   35 


53   50 
37   3B 


53   47 
36   38 


43   44 
35   36 


46   55 
36   37 


55   36.4 
39,   20.2 


37.6 
18.5 


45   35.1 
35   18.7 


48,   37.8 
351   17.5 


29   33   231   21   14   22 


23   22   14   22 


38:   26   40   50 
201   19   16   26 


52 

46 

40 

30 

28 

28 

50 

48 

41 

32 

26 

32 

52 

50 

59 

48 

37.3 

27 

39 

41 

37 

19.4 

47 

48 

47 

-b 

35.3 

28 

20 

38 

40 

16.8 

48 

40 

43 

45 

35.6 

32 

35 

35 

36 

19.5 

I 


Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY 


Day  Oi  Month 


11      12      13      14 


23      24      25      26 


NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

«      ft 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
L0N6  BRANCH  2  N 


max 
min 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


max 

M]N 


max 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M]N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


27 
5 


32   28 

24  -  8 


33   25 
21  .  1 


34   28 
2*   * 


33   33 
14    4 


32   25 
17-2 


35   34 
30   16 


34   30 
28    9 


34   33 
27   11 


34   34 
30   11 


36   36 
29   10 


36   19 
17   11 


35   33 
31   11 


35   33 
30   11 


40   36 

33   14 


24  I  33 

9   24 


32   31 
9  j  18 


20  I  33 
8  <  16 


29   25 

13  |  12 


35  '  32 
6   15 


34  i  31 
9   18 


38   23   37   34   18 
23   15   17   15   12 


30   12   10   15 


18  14 
6  0 

17  13 

4  0 

27  16 

9  8 

19  17 
8  7 

26  17 

3  1 

16  16 

6  4 

18  18 

5  3 

19  20 


35   20 
11   12 


31   16   13 


18   24 
6    3 


22   25 

4.6 

25   20 


24   23 
13    2 


22   20 
6.6 


33   38 
5   31 


35   43 
8   27 


23   41 
6   17 


36   48 
14   34 


22   40 
4   22 


33   35   47 

19   16   21 


35   49 
16   18 


35   25   34 
18   16   20 


25  I  32   45 
6   15   32 


31   39   47 

■i   11   34 


25   37   46 
5   12   30 


29   27   25   39   48   47 
18   13    8  j  19   38   30 


26   34   43   45 
5  I  17   33   29 


47;  35   24 


16   16   17 


26   34   47 

17   19   24| 


35   35   52 


16   13 

35 
17 


34   46 
18   18 


22   26   23   29   40   50   37   32   34   45 
18   36   32   20   20   29 


35   46 
17   21 


52   50 
24   27 


53   51 
26   30 


51   53 
23   23 


53   51 
22   29 


50   45 
34   27 


51   52 
28'  26 


501  52 
29l  28 


531  45 
32'  27 


501  52 
301  25 


49   48 
34l  32 


44   40 
31   23 


55   53   56 
34   33   37 


45   45 
31   33 


35   451  49   47 
16   241  30   30 


45   46 
28   23 


44   41 
31   23 


26   39 
21   17 


25   41 
22   13 


27   26 
23   14 


26   40 
23   15 


27   25 
22   15 


26   39 
23   19 


28   41 
23   14 


27   41 
21   14 


46   45 
29   29 


51   53 
18)  28 


39|   49 
18!  28 


50l  51 
27!  30 


41   45 

36   36   36 


45   54 
35   38 


52   50 
33   38 


51   57 

36   40 


36   42   47 
25   31   29 


2?   18   27 


50   50   44   57| 
28   38   37   39 


44   45   46 
39   39   35 


38   38   37' 


50   53   50 
35   39   37 


35.8 
20.5 


37.8 
18.4 


35.8 
19.2 


38.1 
21.2 


35.9 
18.3 


34.8 
21.7 


39.1 
19.9 


38.0 
20.1 


55   48   39. 


29   37   36   37! 


35.5 
21.8 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

PLOT  * 

1 

1 

INCH 

MAX 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

33 

34 

35 

33 

33 

34 

35 

35 

34 

34 

33 

- 

- 

33 

37 

39 

34.4 

MIN 

34 

34 

34 

35 

34 

35 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

23 

34 

34 

33 

32 

32 

- 

- 

34 

36 

33.3 

2 

INCHES 

MAX 

34 

35 

35 

36 

35 

37 

37 

35 

34 

34 

34 

35 

3  3 

33 

34 

33 

33 

34 

33 

34 

35 

36 

35 

35 

34 

33 

- 

- 

34 

37 

39 

34.7 

MIN 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

34 

34 

33 

32 

33 

- 

" 

34 

36 

33.4 

4 

INCHES 

MAX 

35 

36 

36 

37 

37 

38 

39 

36 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

35 

34 

34 

36 

37 

36 

36 

35 

34 

- 

- 

35 

37 

39 

35.6 

MIN 

35 

35 

35 

36 

37 

36 

36 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

32 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

35 

35 

34 

33 

34 

- 

" 

35 

3/ 

34.6 

8 

INCHES 

MAX 

36 

37 

37 

37 

38 

39 

38 

37 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

- 

- 

36 

37 

38 

36.2 

MIN 

36 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

33 

35 

35 

35 

34 

34 

33 

35 

36 

36 

35 

33 

34 

- 

" 

36 

3/ 

35.3 

16 

INCHES 

MAX 

39 

40 

39 

39 

40 

41 

42 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

37 

37 

37 

37 

38 

37 

- 

- 

37 

37 

38 

38.1 

MIN 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

37 

36 

35 

37 

36 

37 

36 

36 

35 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

- 

" 

36 

3/ 

37.3 

32 

INCHES 

MAX 
MIN 

42 

42 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

44 
41 

44 
41 

42 
41 

41 

41 

41 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
38 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
37 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

39 
38 

39 

_ 

39 

39 
39 

39 
39 

40.5 
39.8 

PLOT  » 

2 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

36 
34 

36 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
31 

33 
33 

34 
33 

35 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
32 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
28 

31 

- 

34 

39 
33 

51 
36 

34.7 
32.9 

2 

INCHES 

MAX 

MIN 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

35 
33 

35 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

33 
33 

34 

33 

35 
33 

34 
34 

34 

33 

34 
32 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
30 

32 

- 

33 

38 
33 

49 
37 

34.7 
33.1 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

36 

35 

36 

35 

36 

35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

36 

35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
34 

35 
34 

34 

1 

35 

37 
35 

42 
37 

35.8 
34.9 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


PLOT  #1  -  SLOPE  OF  GROUND  1   FLAT.   SOIL  TYPE  1   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC.  POTENTIOMETER. 

PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND!   FLAT.   SOIL  TYPE t 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER  1   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND 

SN 

o> 

rV 

OI 

1 

GF 

toi 

JN 

D 

NEW    JERSEY 
JANUARY           1961 

Day   ol  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11    12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        •        • 

NORTHERN                            01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN   ON   GNQ 

4.0 

8 

a 

.2 

8 

.2 

e 

T 
8 

8 

1.0 
9 

9 

9 

T 
9 

9 

9 

9 

T, 

.1 
7 

.2 

7 

7 

7 

6 

6 

9 

4 

4 

'3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

4.0 

5 

9 

.9 
9 

1.9 

6 

6 

6 

1.0 

7 

7 

6 

6 

6 

3 

2.0 
9 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

FLEM1NGTON    1    NE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

s.q 
1      5 

.7 
6 

.9 

6 

"2        6 

3.0 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

2 

2.9 
9 

9 

4 

2 

T 

T 

T 

LITTLE    FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

6,        5 

.A 
5 

.3 
5 

1        * 

1.9 
9 

9 

9 

1.0 
9 

9 

5 

4 

4 

.3 
3 

.2 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

LONG   VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

1.0 

2.0 

MORRIS   PLAINS    1    M 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

J.S 
6         5 

.2 
5 

.1 
5 

T 
5 

5 

3.0 

e 

8 

a 

1.9 

9 

9 

9 

8 

8 

T 

3 

2.  J 
9 

9 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

NEWARK    wb    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 
WTR    EOUIV 

•2 

i      3 
•1    *3 

.5 

3 

.3 

.2 

3 

.3 

2 
.2 

2.0 
2 
.2 

.8 

A 
.A 

A 
.4 

4 

.4 

T 

4 
.4 

1 

4 
.4 

3 

.3 

3 

.2 

2 
.2 

.3 

T 

i 

T 

T 

I 
T 

NEwTON 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

3.0 

1        ' 

.1 
9 

6 

.9 

B 

8 

1.9 

8 

8 

8 

9 

8 

e 

8 

8 

'■°, 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

9 

' 

4 

^ 

A 

A 

3 

2 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

3.9 

.3 

.2 

T 

3.2 

l.«l 

.1 

.3 

.2 

PH1LLIPSBURG 
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TOMS  RIVER 

LOWEST  TEMPERATURE 
HIGH  POINT  PARK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SUSSEX  1  SE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
SUSSEX  1  SE 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WOODSTOWN 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3    STATIONS 


57 

DATE 

01 

.  18 

DATE 

11 

2.95 

.01 

2.90 

DATE 

03 

5.0 

4 
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21. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

NEW  JERSEY 
FEBRUARY   1968 

Station 

ft 
O 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 

7  |  8  1  9 

10  |  11  1  12 

13  |  14  |  IS 

16  j  17  |  18 

19   20 

21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  j  30 

31 

NORTHERN           01 

BELVIDERE 

.9 

t      T 

.02   .9 

T     T 

.02 
.01 
T 
T 

BERNAR0SV1LLE  2  E 

1.0 

) 

.03   .9 

T    T 

T          T 

8LACKWELLS  MILLS 

.6 

•  02   ,6 

BOONTON  1  SE 

1.0 

T 

•  03   .9 

T     T 

T     T 

T 

BOUND  BROOK  2  w 

•  6 

T 

T     .6 

T 

BRANCHVlLLE 

.5 

.04   ,5 

.01 
.03 

CAN1STEAR  RESERVOIR 

.7 

T 

.03   .6 

T 

T 
T 

T 

CANOE  BROOK 

•  8' 

T 

T     .8, 

T 

T 

CEDAR  GROVE 

CWARL0TTE6UR& 

CLINTON 

.81 

.14 

.18   .4; 

03 

T 

ELIZABETH 

1.0 

.03 

.17   .5! 

•  01 

* 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

.9; 

T    .9; 

.25 

FLEMINGTON  1  NE 

.72 

.02 

.05   .64 

T 

.01 
.02   T 

T     T 
.02   .02 

GREENWOOD  LAKE 

.8* 

T 

.08   ,7C 

T 
T 

T 

HIGH  POINT  PARK 

■  *! 

.05   .24 

.08 

T 

05 

T 

JERSEY  CITY 

.58 

.02 

.51 

*02        T 
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1.13 

.02 

.29   .42 

*05 

T 

.03 

LAYTON  2 

.50 

.03   ,41 

T     .02 

*07   T 

T     .02 

T 

T 

T 

.35 

LITTLE  FALLS 

.91 

T 

.01   .90 

T 

T         T 

T 

T 

LONG  VALLEY 

.80 

.05   .72 

.03 

.01 

T 

T     T 

MAHWAH 

.86 

•05   .80 

MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

.01 
.02 
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.93 

.06   .70 

.15 

.26 
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•  94 
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.04   .90 

T     T 
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1.22 

.02 

.69   T 

T 
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.04       T 

.01 

T 
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.46 
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.60 
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.94 

.04 
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.02   .03 

.08 
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T 

T     .74 

04 
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•  85 

T 

T     .85 

T 
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.02 
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.02        T 

T     T 

T 

PHILLIPSBJRG 

.86 

•16   ,68 

T 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

.01 

T 
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1.31 

T 

.46   .30 

T 

T 

T 
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.53 
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1.4* 

T 

.64 

- 
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.83 

T 

.04   .79 
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1.0* 
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.26   .40 

T     T 
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2.95 
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.01 
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01 
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1.69 
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.87 
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-, 
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.  12 

T 
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10 

HIGHTSTOWN  1  N 

.91 

T 
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T 
T 
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1.35 
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.2*   .70 

.09 

. 
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.07 

.25 

MAYS  LANDING  1  w 

1.20 

T 

•  01  U05 

.07 

.28 

MlLLVlLLE 
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1.24 

•  01 

.42   T 

04 
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T 

.02   .50 
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•  10 

T 

.67 
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T 
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.03   .72 

T          T 
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1.36 
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.01 

.03   .56 
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1.24 
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.68 
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1.13 

.15   .66 

.05 

•  06 

TOMS  RIVER 

.94 
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.01 

.01 

.19 
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1.15 
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.52 
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.03 
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T 
T 
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TUCKERTON 
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.05 
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T 
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.32 

SPECIAL    WEATHER     SUMMARY 


February  was  very  cold  and  very  dry  throughout 
the  Garden  State.  This  was  the  fifth  month  of  the 
past  6  with  below  normal  temperature  and  pre- 
cipitation in  most  areas  of  New  Jersey.  Only 
December  was  warmer  and  wetter  than  normal. 

Rain    on  the  2d  and  a  snowstorm  which  started 


on  the  29th  and  continued  into  March  1  provided 
the  only  significant  precipitation  for  the  month. 
New  Brunswick  reported  26  consecutive  days 
without  any  measurable  precipitation,  a  new 
record  for  prolonged  dry  spells  at  that  station. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 


College    of   Agriculture   &  Environmental 

Science 
Rutgers  -   The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

*     # 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Max 
MIN 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY 


Day  Of  Month 


39   55 

33   36 


39   51 
31   37 


48   44 
34   35 


47   47 
37   34 


57   42 
34   35 


39   49 
34   37 


40   45 
36   38 


44   47 
34   36 


47   43 
38   37 


37   46 
34   36 


42   42 
28   24 


45   46 
21   15 


43   45 
24   26 


46   46   47 
24   2»   27 


40   42 
32   26 


38   43 
28   23 


42   36 
30   23 


40   43 
25   16 


42   45 
28   30 


46   47 
20   17 


46   47 
23   27 


39   40 
30   28 


37   43 
24   24 


39   42 
20   22 


40   43   36 
30   26   13 


40   38  I  42 


21   27 
9   18 


23   26 
8    5 


20   24 
12   13 


24   30 
12   11 


20   23 
7    6 


22   27 
11   17 


24   30 
9    3 


24   30 
11   10 


13   14   15 


26   36   41 
16   17   36 


25   39   44 
15   14   21 


28   23   39 
19   16   21 


27   40   44 
17   17   25 


28   24   36 
13   15   15 


23   38   41 
16   19   26 


26   39   46 
14   15   20 


27   41   44 
15   12   26 


36   50   31 
29   11 


39   50 
19   27 


44   1.0   49 
19   22   15 


42   48 
21   11 


46 

29 

41 
33 

39 

29 

44 

30 

38 
17 

24 
15 

30 

18 

25 
21 

39 
21 

45 
30 

44 
35 

43 
32 

40 
29 

36 
23 

36 
21 

33 
16 

32 

19 

32 

15 

38 
23 

38 
26 

43 
27 

39 
30 

37 
25 

40 
25 

37 
16 

21 
9 

26 
12 

25 

14 

36 
16 

40 
24 

19   20   21 


22   23   24 


42   50 
19   25 


44   45   51 
20   22    4 


39   47   32 


40   52   32 


52 

24 

12 

18 

36 
22 

46 

30 

42 
22  | 

38 
26 

47 

24 

30 

14 

35 

19 

35   40 
26   25 


37   41 
15   22 


32   37   42 
18   23    5 


38   41 
18   24 


32   36   40 
13   22    3 


36   39   20 
22   15    8 


38   41   30 
14   23    3 


38   43 
16   25 


30   38 
11   23 


42 
20 


39   42   45 
21   21   16 


44   45   50 
15   13   10 


36   40   43 
17   18   16 


40   44   46 
16   18   19 


34   42   43 
16   14   10 


42   43   46 
19   23   26 


39   42   45 
15   16   12 


41    44   48 
17   18   14 


47   44 
19   32 


36.9 

23.6 


40.0 
18.2 


38,6 
20.8 


41.0 
21.5 


39.1 
17.7 


38.0 
23.0 


39.6 
18.6 


40.7 
19.7 


40.1 
25.7 


37.2 
21.9 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■2°£ 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 
PLOT  «  I 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

37 
36 

40 
37 

40 
40 

40 
35 

36 

34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
31 

32 
30 

32 
30 

32 

31 

34 
32 

33 
32 

33 
30 

32 

30 

33 
31 

32 

30 

32 
29 

33 
30 

32 
31 

33 
32 

33 
31 

33 

31 

33 
32 

33 
33 

34.0 
32.4 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

37 
36 

40 
37 

40 

40 

38 
35 

36 

34 

35 
34 

36 

34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
32 

33 

31 

32 

31 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 

31 

32 

31 

33 
32 

32 
31 

32 

30 

32 

31 

32 

31 

33 
32 

33 
32 

33 

31 

33 
32 

33 
33 

34.0 
32.8 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

38 
37 

39 
38 

40 
39 

39 
37 

37 
36 

36 
35 

36 

35 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 

33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 

32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 

33 

33 

33 

34.5 
33.9 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

38 
38 

36 

38 

40 
38 

39 
38 

38 

37 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

35 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

35.2 
34.6 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

38 
38 

36 
36 

40 
38 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

38 

37 

38 
37 

37 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

37 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36.6 
36.1 

32 
PLOT  » 

INCHES 
2 

MAX 
MIN 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

38 

38 

38 
38 

38 
36 

38 
38 

38 
36 

38 
38 

38 
37 

38 

37 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

38 

37 

38 
37 

37 

37 

37 
37 

37 
37 

38.5 
38.2 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

40 
36 

46 
38 

46 
39 

44 
34 

40 
34 

38 
33 

36 
33 

34 
32 

36 
30 

34 
33 

33 

23 

33 
23 

33 
23 

33 
22 

34 
25 

35 
26 

32 
29 

33 
22 

36 
24 

35 
30 

33 
20 

34 
19 

39 
25 

40 
25 

43 
27 

45 
28 

44 
26 

4  7 
30 

38 
33 

37.8 
28.4 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

39 
36 

46 
38 

45 
40 

43 
35 

39 
34 

37 
34 

36 

34 

34 
33 

33 
32 

34 

33 

33 
26 

J2 

26 

32 
25 

32 

24 

32 

27 

33 
28 

33 

33 

33 
24 

33 
26 

33 
30 

32 
23 

32 

21 

34 
27 

34 
27 

37 
29 

40 
31 

39 

30 

41 

32 

36 
33 

35.6 

30.0 

8 

INCHtS 

MAX 
MIN 

39 
38 

39 

38 

42 
38 

38 
38 

37 
36 

37 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
34 

34 

33 

34 
33 

33 
31 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

32 
30 

31 

32 
32 

34 
32 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 

33 

34.5 
33.6 

MAX    AND    MIN    TEMPERATURES    ARE    FOR    THE    24    HOUR    PERIOD    ENDING    AT    MIDNIGHT. 

PL0T    "    ■   C^c?LG?HDBROWNWETLEC?^ir^OTEN^o:ETER?CXJND   *»***      "*****   "^^ '       INSTRUMENTATION.      COPPER-CONSTANTAN 

PLOT   *2    -   SLOPE    OF   GROUND,      FLAT.      SOIL    TYPE i 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.       GROUND    COVER,       BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER 


THERMOCOUPLES 
WITH    COPPER- 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEn  jERjer 

FFBKUARY   !»*• 


Station 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 

CHARLOTTEBURG 

FlEMINGTON  1  NE 

LAMBERTVlLLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  H 

"  NEWARK  WB  AIRPORT 

NEwTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURO 
PLAINFIELD 

RAHWAY 

SOMERVILLE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

SOUTHERN  °2 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

FREEHOLD 

HI6HTST0WN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAYS  LANDING  1  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOwN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

TRENTON  WB  CITY 

COASTAL 
LONG  BRANCH  2  N 


SUPPLEMENTAL    DATA 

Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Numi 

>er  of  d< 

lys  with 

precipi 

ration 

3 

0 

-J8  S 

§  ?  .2 

J  J" 
a.    a  n 

a 

3 

Station 

a  o 

3   0 
Cfl   Ih 

c 

et  -a 
♦*  ® 

■ 

S 

> 
< 

1  • 

§       1 

s    J 

° » 

®  £ 
QJS 

EASTERN    STANDARD     TIME 
1     AM          7     AM          1     PM          7    PM 

8 

2 

8 

s 

A 

8 

A 

en 

8 

s 

> 

2   8  -S 
<^  1 

ATLANTIC     CITY    WB     AIPPOPT 
ATLANTIC     CITY     ST.     "APTNA 

NFWAPK    WB    AIPPORT 

TPFNTON    WR     CITY 

29 
2fi 

7.6 
8.4 

12.7 

13. a 

33++ 
44 

37+  + 
34 

27 

W 
2R 

NW 

17 
17 
17 
17 

63 
54 

66 

60 

42 
43 

56 
47 

5 
0 
6 
5 

1 

3 
1 

0 
0 

1 

0 

2 
2 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 
3 
11 

8 

61 
72 

5.0 

5.0 
5.3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


/1DERE 
BERNARDSV1LLE  2  E 
HACKWELLS  MILLS 

BOONTON  1  SE 
80UND  BROOK.  2  w 
0RANCHVILLS 

.INGTOH 
CANISIEAR  reservoii 
CANOE  BROOK 

NTON 
CAPE  MAY  3  w 

^R  GROVL 
CENTERTON 

CHAfJLOTTEOURG 

HATSWORTH 

LINTON 

L12A8EIH 
ESSEX  FELLS  SERV  Bl 
FLEMINGTON  J  HE 
FORIESCUE 
FREEHOLD 
GLASS80RO 
GREENWOOD  LAKE 


hammonion  2 
high  point  p 
hightstonn  1 
indian  mills 
jersey  city 
lamsertville 

.YlON    2 
TTLE    FALLS 
■NO    dRANCH 
LONG    VALLEY 

M3ERTON 


lARLUOKU  SCS 


INE 


COUNTY 


ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 
CAPE  MAY 

WARREN 

SOMERSET 

SOMERSET 

MORP I S 

SOMERSET 

SUSSEX 

BURLINGTON 

SUSSEH 

ESSEX 


LEM 
CAPE  . 


HUNTERDON 

ESSEX 

HUNTERDON 

CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 

PASSAIC 


SOMEHSET 
MONMOUTH 
BURLINGTON 


41    02 

74 

OB 

39    27 

*S 

39    23 

?ft 

39    53 

75 

ns 

39    37 

39    IS 

74 

2b 

04 

40    50 

7S 

05 

40    43 

74 

32 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


BERGEN 

COUN 

U.S.    Wl 

AIHE 

STATE    1 

BELLEPL 

WALTER 

CLEMENT 

HAUf 

TY  WATER  WORN 
OANAM1D  CO. 
DAVENPORT 


SITE  CO. 
AITE  ASSO 


NEWARK  WATER  DEPT. 
EARL  M.  K.ERCHNER 
ANDREW  f    OROPPE 
UNION  CO.  PARK  COMM 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DUNALU  YOUNG 
JOHN  LOPER 
MRS  JANE  EKDAHL 
GLASSBORO  STATE  COLLEGE 
GEORGE  T.  WIGGINS 


N.  J.  DEPT.OF 
JAMES  R.  PICkE 
EDWARD  tNTWIST 
JERSEY  CITY  WA 
E.  E.  CASE 
CHARLES  K.OONS 


AIC 
WILBUR  P 

JAMES  LAI 
HubERI  G. 
JOHN  L.  I 
GEROw  BH 
DAVID  0. 
COUNTY  EJ 
RIDGE WOOD  I 

FED.  A 
JERSEY 


TENSION  SVC. 


STATION 


MORRIS  PLAIi 


HEW  MONMOUll 


>EM3ERTON  3  £ 


RUTGERS  MICRO-MET 
SEASROOK  FARMS 

SH1LOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK.  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  SE 
ron  ■  RIVI  ■ 

TRENTON  WB  CI TY 

TUCKERTON 

WANAQUE  RAYMOND  DAI 

WATCHUNG 


TSV1L 


COUNTY 


MORR I S 
ESSEX 
MIDDLESEX 


74  36 

75  04 
75  11 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


J      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL    2-DELAWABE    3-CREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULLICA    8-PASSAIC    9-RAHWAY    10-RARITAN 


DEL    VECCHJO 


NSON 


EVERET 

i.  P . 
UNION  "  .  .■•-  I  ■  ENGIN 
MR! .    UlLOi 

■    ■■ 


• 


■■ 


C'JMM 


a  iai  RT    M.    '■•-■, 
N.J.    POw;"    .    i.  i 

MACXEN'   ACK    WAT 

■  ■■■     ..  ■         .-.  .      , 


"ERENCE   NOTES 


\V'ZTetl-Tll7Ard\alK    thVilnlfte >f  Ne%  JerBey  "*'  be  obtalned  »y  writing  to  the  Environmental  Science  Serv 
of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science.  Rutgers  -  The  State  Unlveralty,  N 
ita  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY" 


you.   Additional  preclplt 


I'miiiMnMi  I 'NITS:  Unless  otherwise  in 
wind  movement  In  miles.  Monthly  degree 
table  directions  entered  in  figures  are 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  sh. 


of  degrees.   Resul 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation 
t  700  a.m.,  E.  S.  T.  Data  In  the  Extremes"  table,  " 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published, 


Tempe 

atu 

wind    dire 

the   sua 

m«r 

11 

ly    Pree 

Lpl 

y,  New  Brunswick,  New  Jersey  08903   o 
SEY" . 

In   F. 


speeds  ■ 


n  and  evaporation  In  Inches  an 
G5*F.  Tn  "Supplemental  Data" 
ded  by  the  number  of  observatl 


ept  Weather  Bureau  and  FAA  statl 
ion"  table,  "Dally  Temperature" 
ours  ending  at  time  of  observatl 


ovations  on  daylight 
:able,  "Evaporation 


EVAPORATION 


S  i-^'™u -S.^fS'a  E£^.fi?S.:^^ 


WATER  EQUIVALENT  valu 
obtaining  measurement 

SNOWFALL   Entries  of 


ult 


snowfall 


the 


lira 


olo 


al 


and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  :  

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  i 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effect: 
STATION  NAMES;   Figures  and  letters  following  the  stal 


"Snowfall  . 


Ground"  lable.  and  In  the  "Seasonal  Snowfall" 


SEASONAL  ' 


Monthly 


easonal 


11 


of  this  bulletr 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  am 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
ord  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  tal 


lased  on  the  period  1931-1960. 
data  for  September  1956. 
,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance 
gree  days  for  the  12  months  ending  i 


of 


u  )  I  ..■ 


St., 


No  ; 


In 


all  and  Snow  < 


the  "Cllmatological  Data"  tab 
an  earlier  date  or  dates. 
rved  one  minute  wlndspeed   Th 


"Dal ly  Temper: 


+  And  al: 

++  Hlghes 

*  Amount  Included  In  following  measurement 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  p 

U  One  c 


of  1  inch  wati 


of  new  snowfall. 


cording  gage    (The 


V   Includes  total  foi 
IN  THE  STATION  INDEX  THE 


'  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOW I NG 


nil 


try 


C  Recording  Rain  Gage  Statlo 
Data"  bulletin.  If  dally 
by  reference  -R'.   Such  am 
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NORTHERN  01 

BELVll  EPF 
BOONTCIN    1    Sf 

canoe  brcok 
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ELlZAEFTh 

ESSEX  TELLS  SFRV  RLDG 
FLEMINGTCN  1  NE 
HIGH  (OINT  rARK 
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NEWTON 
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SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
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GLASSbORC 
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HIGHTSTOWN  1  N 
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MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOOPESTOWN 

NEK  BRUNSWICK  EXP  5TA 
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PEMBEPTON  3  E 
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TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  i-AY  3  w 
LONG  tRANCH  2  N 
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50.7 
46.1 
49.7 
55.2 
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55.7 
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34.9 
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34.3 
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Temperature 
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696 
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803 
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NORTHERN           01 
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3.90 
5.23 
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.13 
.16 
•  04 

.16 

.15 
.15 
.21 

.15 

1.26 

1.16   .05 
1.81   T 
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1.42   .08 

•  03 

1.10 
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.01 
.02 
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.49 
T 
•  S3 
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4.47 
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.60 
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T 

-        -        - 
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.06 
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.24 
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1.32 
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.44 
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T 
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.03 

.06 
.02 
.07 

T 

T 

.34 

.30 

T 

.74 

T 

.55 
.49 

.09 

.04 

T 

.06 

.15 
.26 
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PHILLIPS6URG  BRIDGE 
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5.32 

3.82 

5.03 
4.43 

.76 
1.23 

.03 
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T 
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.05 
.03 

.14 
.28 

.12 

.15 

.07   .09 

.64 

1.75   .01 
1.12 

2.39   .40 
1.14 

T 
.01 

.15 
1.34 
.63 

.79 

.14 
.36 
.95 

.56 

T 
T 

.07 
.07 

.04 

T 

.40 
.61 
.60 

.58 
T 

T 

T 

.10 
T     T 
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RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

4.39 
4.58 
4.1s 
4.55 
)  4.98 

.47 
.87 
.50 
.54 
.01 

T 
T 

.05 

.01 

.06 
.12 
.18 
.14 
.15 

1.35 

.06 
1.40 
.18 
.16 

.58 
1.44   .03 
.35        T 

1.40   .02 
1.23D  .15 

.02 

T 
T 

1.14 
.42 
.83 
.51 

1.39 

.34 

.00 
.35 
.96 
.93 

T 

.24        .03 

.03 
.07 
.03 

.35 

.23 

•  46 

.01 

T 
.36 

T 

.63 

.49 

.03 

.16 
.16 

T 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 

4.06 
4.27 
4.26 
4.66 

.60 
.75 
.58 
.30 

T 
T 

.02 
.17 

.14 
T 

.07 
.15 

.10 
.11 
.25 

1.30 

1.36   T 
1.53   .01 
1.22   T 
.33 

T 

.18 
.14 
.42 
1.23 

.00 
.25 
.91 
.51 

.02        T 

.05 

.10 

.05 

T 

.02 
•  04 
.03 

.04 

T 

.45 

.58 

.37 
.53 

.06 

.12 

.14 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

4.99 
5.66 
6.12 
4.42 
5.19 

.13   T 
.70 
1.62 
.91 
.65 

T 

T 
T 

.02 

.02 
.06 

T 
.10 

T    1.64 
1.92 

.07 

.87 
1.35 

.65 

.62 
2.38   .03 
1.29 
1.15 

1.68 
.62 

.45 
.33 

.48 
.22 
.47 
•  49 
.07 

.33 

T 

.39 
.52 

.41 
.52 

.22 

T 
T 

T    '. 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

3.65 
6.22 
3.95 
6.35 
5.24 

.81 
1.23 

.70 
1.57 
.80 

.08 

.05 

.02 
.02 

.08 

1.03 

.07 

2.00 
1.43 
1.35 

2.02   .06 
2.00   .38 

.46 
.55 

•  60 
.16 
.25  1 

.40 

.70 

.84 

.05 

.01 

.12   .01 

T 

.51 

.41 
.02 
.60 
.47 
.74 

.01 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  I  w 
MILLVILLE 

5.57 
6.30 
5.01 

6.04 

1.06 
.91 
.72 

1.65 

T 

.01 

T 

.08 
.04 

.02 

.48 
T    1.10 
.02   T 

2.32   .03 

2.06 
1.12 
2.24   .05 

T 

.32  1 

.83  1 
.40  1 
T    1 

.33 

.40 
.13 

.61 

.11 
.18 

.53 

.50 

.38 

T 

.29 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  F 

4.49 
5.90 

6.51 
5.96 

.28 
1.02 
.10 
.96 

1.04 

T 
T 

T 

.07 
.06 
.07 
1.32 
.09 

.11  1.74 
2. 74 

.40 
T    1.93 

.96 

.54 

T 
1.86 

2.00   .12 
1.57 

T 
.01 

.77 

1 
.60 
.55  1 
.53  1 

.45 
.52 

.70 
.12 

.30 

T 
.10 

.03 

.02 
T 

.53 

•  49 
.35 

•  47 

.46 

.07 

.01 

T     .04 

PENN5AUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

5.75 
4.94 
5.25 

4.93 

4.64 

.91 
.35 

.80 
.51 
.30 

T 
.01 

T 

T 
.10 

.03 

.06   T 
T    2.00 
.04   .08 
1.06 
.07 

2.50   .03 

T 
1.98   .06 
1.06 
2.11 

T    1 
.79 
1.63 
.63  1 
•  06  1 

.65 

.99 
.06 
.14 
.65 

.10 

T 

.12 

T 

.10 

.71 

•  53 

.47 

.40 

T 

.60 

T 

T 

.02 

T    . 

TRENTON  WB  CITY         R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

4.44 
5.66 
5.58 

.10   T 

.95 

.75 

T 
T 
T 

.01 

T 

T 

.10 
.03 
.06 

T    1.60 

1.70 

.03D  .05 

.45 
.83 
2.08 

T 
T 

.64 
.99 
.63  1 

.76 
.68 
.42 

T 
T     T 
.03   .01 

T 

.56 
.50 
.52 

T 
T 

.02 

T 

T    , 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 

4.05 

5.06 
6.18 

.05 

.90 
1.42 

.01 

.03 

.03 
.04 

1.75 

.21   .70 
.03  1.07 

.27 

.25  1.25 
1.18 

T 

.21 

.37 
.45  1 

.35 

.69 
.52 

.02 

.39 

.56 
.45 

•  04 

T 

.01 

See   Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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Day 

Of  Month 

« 

Station 

I 

2 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

38 

42 
29 

48 
21 

45 
22 

48 

35 

47 
32 

39 
23 

56 

20 

55 
39 

48 

33 

50 
38 

54 
34 

53 

38 

30 

66 
23 

61 
36 

60 
43 

54 
40 

59 
42 

66 
39 

65 
43 

51 

40 

61 
3B 

46 
35 

50 
29 

56 
31 

68 
36 

67 

41 

79 

38 

78 
51 

73 

40 

54,9 
34.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

36 
32 

42 
27 

34 

a 

45 
19 

49 
31 

43 
29 

41 
24 

57 
18 

55 
34 

48 
32 

54 
40 

45 
29 

44 
37 

42 
20 

49 
23 

58 
35 

52 

47 

50 
43 

59 
45 

67 
36 

64 
39 

66 
42 

62 
36 

50 
29 

52 
26 

58 
28 

71 
36 

76 
42 

60 
40 

73 
48 

74 
37 

54.7 
32.7 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

40 
31 

35 
27 

45 

15 

28 

17 

48 
28 

51 
33 

47 
25 

40 
22 

54 
33 

62 
37 

52 

41 

56 

33 

49 
32 

42 
22 

39 

26 

47 
35 

58 
46 

50 
41 

49 
44 

57 
36 

61 

39 

69 
42 

77 
44 

56 

30 

49 
29 

53 
32 

5e 

37 

71 

41 

76 
51 

79 
51 

67 
43 

53.7 
34.3 

SHILOH 

MAX 
MIN 

35 

30 

47 
27 

45 
17 

47 
17 

52 
30 

52 
32 

41 
24 

54 
24 

62 
38 

56 
40 

51 

43 

50 
32 

49 
28 

39 
21 

47 
25 

60 
36 

52 

45 

50 
42 

55 
44 

59 
36 

68 

39 

75 
42 

69 
36 

49 
32 

52 
29 

56 
32 

71 
37 

76 
43 

78 
49 

76 
49 

70 
48 

56.2 

34.4 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

41 
32 

38 
26 

44 

15 

31 
13 

47 
29 

49 
27 

40 
23 

40 
18 

57 
34 

55 
31 

47 
40 

53 
30 

54 
32 

45 
19 

42 
21 

48 
31 

59 

47 

50 
42 

48 
44 

57 
36 

6  4 
35 

56 
38 

62 

40 

61 
30 

47 
26 

52 
26 

55 
36 

70 
39 

63 

3a 

80 
49 

67 
36 

52.3 
31.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

38 
33 

43 

30 

36 
17 

49 
23 

49 
38 

42 

33 

40 
25 

56 
28 

49 
43 

47 
40 

49 
39 

40 

31 

41 
26 

39 
24 

49 

30 

58 
40 

52 

46 

50 
44 

63 

46 

64 
41 

65 

45 

57 
42 

64 
36 

46 
32 

51 
32 

59 
34 

70 

41 

75 
46 

78 

45 

65 
51 

72 
46 

53.4 
36.4 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

40 
31 

42 
27 

40 
16 

48 
17 

52 
30 

40 
27 

42 
22 

55 
22 

56 
32 

47 
33 

54 
40 

44 

34 

51 
28 

41 
19 

44 

21 

52 
35 

53 

43 

49 
42 

56 
44 

55 
35 

62 

3e 

61 

39 

56 
36 

50 
32 

54 
26 

50 
31 

72 

36 

75 
38 

79 
42 

67 
51 

63 

40 

53.2 
32.5 

WOODSTOWN 

#     »     # 

MAX 
MIN 

37 

30 

44 
27 

44 
13 

51 
21 

52 

31 

49 
30 

43 
24 

55 
21 

57 
35 

53 
35 

50 
42 

47 
32 

41 
30 

40 
21 

46 
24 

60 
32 

57 

48 

50 
45 

59 
44 

64 
35 

66 
40 

69 
43 

66 
36 

49 
28 

53 
29 

59 
29 

72 
35 

78 
40 

79 
44 

73 
49 

71 

40 

56.0 
33.3 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

38 
32 

48 
31 

40 

21 

49 
24 

53 

36 

43 
34 

39 
29 

49 
31 

52 

41 

49 
40 

54 
41 

51 

37 

52 
29 

42 
24 

43 
35 

52 
43 

52 

45 

49 
44 

54 
46 

48 
39 

58 
40 

58 
44 

57 
38 

51 
35 

50 
32 

46 

41 

62 
45 

65 
49 

72 
46 

69 
53 

57 
49 

51.7 
37.9 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

41 
30 

44 
31 

43 
22 

42 
26 

49 
36 

49 

38 

42 
29 

47 
29 

56 

38 

51 
36 

49 
34 

46 
31 

42 
34 

42 
17 

54 
34 

54 

42 

45 

40 

45 
39 

63 

38 

64 
43 

53 
41 

46 

34 

50 
35 

51 

38 

65 
41 

75 

44 

69 
51 

65 
44 

51.6 
35.5 

L0N6  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

39 
32 

40 
29 

38 

17 

44 
19 

47 
33 

40 
33 

37 

25 

52 
23 

48 
37 

43 
34 

50 
38 

45 
32 

43 
29 

39 
21 

41 
26 

50 
34 

48 
42 

46 
42 

59 
43 

55 

40 

50 
39 

44 
38 

57 
37 

47 
27 

51 
29 

47 
33 

59 

36 

58 
42 

76 
41 

73 
49 

62 
42 

49.3 
33.7 

SUPPLEMENTAL    DATA 


( 

Wind 
Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

Si  S  £ 

£  8.1 

% 
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+»  +J 
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1ft  U 

e 

el  -o 
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0 

K 

< 

i  • 

CO 
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• 

_1 
21 

EASTERN  STANOAPO  TIME 
1  Am    7  Am    l  pm    7  pm 

8 

s 

s 

01 

A 

5: 

i 

01 
01 

I 

e 
CN  3 

0 

t- 

3 

»  £  2 

rfij 

>  *  i 

<  -8  2 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

27 

4.6 

12.8 

38  +  + 

3n 

01 

80 

83 

SQ 

69 

5 

1 

3 

i 

2 

0 

12 

54 

6.5 

ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 

" 

" 

- 

52 

WNW 

01 

" 

" 

- 

- 

0 

2 

3 

0 

2 

0 

7 

_ 

_ 

NEWARK  WB  AIRPORT 

31 

4.3 

12.3 

39  +  + 

30 

01 

68 

72 

55 

59 

5 

3 

5 

0 

? 

0 

15 

7.1 

TRENTON  WB  CITY 

- 

" 

" 

49 

NW 

01 

- 

- 

- 

- 

7 

2 

3 

3 

1 

0 

16 

60 

6.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEK  JERStt 

march    me 


NORTHERN 
BELV1DERE 


charlotteburg 
fleminoton  1  ne 
lambertville 
little  falls 
long  valley 

MORRIS  PLAINS  1  w 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHlLLlPSBURG 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

SOMERVILLE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

»    #    » 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

FREEHOLD 

HIGHT5TOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  w 

MAYS  LANDING  1  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

TRENTON  WB  CITY 

COASTAL  0: 

LONG  BRANCH  2  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL   1.3 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND, 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL   2.S 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10   11   12   13   14   15   IB   17   18 


Day  "'  month 


27   28   29   30   31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LLENDALE 

TLANT1C  CHY  M6  AP 

TLANTIC  CITY 
AUDUBON 

i  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 
belmar  2  sw 
8ELV1DERE 


800NTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  w 

ICHVJLLS 

.  INGTON 
CANISTEAft  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

cape  may  3  w 
cedar  grove 
centerton 

charlotteburg 
chatswortm 
Clinton 
elizabeth 

essex  fells  serv  blog 
lemington  1  ne 
fortescue 
freehold 

ASSBORO 
GREENWOOD  LAKE 


MAMMONTON  I  I 
UGH  POINT  P, 
UGHTSTOWN  1 

INDIAN  HILLS 


LUMSERToN 


NE 


5197 
bl<*k 
5252 


MORR ] S 

SQMERSE 

SUSSEX 

BURLING 

SUSSEX 

ESSEX 

SALEM 


ESSEX 

HUNTERDON 

CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 

PASSAIC 

ATLANTIC 

SUSSEX 

MERCER 

BURLINGTON 

HUDSON 

HUNTERDON 

SUSSEX 

PASSAIC 

MONMOUTH 

MORR I  a 

INGTON 
BERGEN 
SOMERSET 
MONMOUTH 

NGTON 


ATlANT 
BERGEN 
CUM6ERL 

MORR I S 


41 

07 

39 

?7 

23 

39 

V* 

39 

37 

39 

15 

<*0  33 
M  09 
i*0    05 


•*0  12 

h\  15 

<*0  53 

*0  20 


AO    52 

T*    13 

39    31 

75    10 

M    02 

74    26 

39    A9 

74    32 

tO    36 

T*    55 

A-0  «.o 

T.    14 

tO    50 

T.     17 

74    51 

39    14 

75     10 

40    16 

74    15 

39    1*1 

75    0? 

<U    08 

74    20 

STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


BERGEN  COUNTY  ENG1 
U.S.  WEATHER  BUREA' 


CLEMENT  HAUPT 
BERNARDS  WATER  COMf 
N  BRUNSWICK  WATER  I 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 
AMERICAN  CYANAMID  CO. 
ALBERT  M.  DAVENPORT 


NEWARK    WATER    DE 

COMMUNWEALTH    WA 

fjESlRUDE     5.     W]L 

N.WEST    MAGNESIT 

J.    A.    PLUNKETT 

C    W     THORNTHWAI t 

NEWARK    WATER    DE 

EARL    M.    KEftCHNE 

ANDREW    F    DROPPE 

UNION    CO.    PARK    i 

90ROUGH    ESSEX    Fi 

DUNALD    YOUNG 

MRS  JANE  EKDAHL 
GL6SSB0R0  STATE  COLLEGE 
GEORGE  T.  WIGGINS 

W.  HUBBARD  PARKHURST 
N.  J.  DEPT.OF  CONS. 
JAMES  H.  PICKERING 


.  E.  CASE 

HARLES  KOO 
ASSAIC  VLY 


JAMES  LAWTON 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L.  RADCLIFFE 
GEROW  BRILL 
DAVID  D.  GRISCOM 
COUNTY  EXTENSION  SVC 
RIDGEWOOD  WATER  CO. 
L.  J.  GALLAHER 
FED.  AVIATION  AGENCY 
JERSET  CITY  WATER  WK 


STATION 


NEU 


L  FOR  D 


1DGE    RESER 
3LDWICK 
>ATERS0N 

>EM8ERTON    3    E 


KEN 


H|L 


PRINCETON    WATER    WORKS 

RAHrfAY 

RINGWOOD 

RUTGERS    MICRO-MET    STA 

SEABROOK    FARMS 

SOMERVILLE 
SPL I T    ROCK    PONO 
SPRINGFIELD 
SUSSEX    1    SE 

TOMS    RIVER 

TRENTON  WS  CITY 

TUCKERTON 

WANAQUE  RArMOND  OAM 

WATCHUNG 


a     COUNTY 


BURLINGTON 
MORR | S 

MIDDLESEX 

BERGEN 

MONMOUTH 

SUSSEX 
OCEAN 
MERCER 


9    58 

9    57 

74 
75 

3B 

04 

0    41 

75 

11 

0    42 

T5 

L2 

0    20 

74 

40 

0    36 

TA 

16 

40 

13 

)? 

lb 

41 

03 

"0 

40 

40 

27 

41 

01 

39 

39 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


J      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL    2-DELAWARE    3-GREAT  EOC  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULLICA    8-PASSAIC    9-RAHWAY    10-RAR1TAN 

REFERENCE   NOTES 


OBSERVER 


WEATHER    BUREA 


JERSEY   wTR.    sup 
RUTGERS    UN1V 
SEA6ROOK    FARMS    CO. 

EVERETT    DICKINSON 

JERSEY    CITY    0.    P.    W 


WEATHER  BUREAU 
ENCE  FASANO.  JR. 

SUPPLY  COMM. 
■  COUNTY  ENGINEEI 


CREAM  VALLEY  DAIR 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may 
Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Ei 
Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dlmenai, 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees 

OBSERVATION  TIHE:   The  Station  Index  shows  observation  I 
saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  i 

and  Wind"  table,  and  snowfall 


•  St.lbScieoceb7RU,lUtS*  ^^It^^H0?"""1?!  ^l*™!  Servlc°9  Administration  State  Climatologls 
eniai  science  Hutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,  New  Jersey  08903.  or  to  anv  Heath 
tained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY"  *       '         °7   Cath 


PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY" 
Temper 


Snowfall  and  Snow  on  Ground" 

700  a.m.,  E.  S.  T.   Data  in 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" 


WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the 
obtaining  measurements  are  taken  from  di 
in  the  suowpack  may  rei 


Wind"  tabl 
apparent  inc 


type  pan 


4-fo. 


and  sleet 

NORMALS  for  all  stati 

DIVISIONS,  as  used  in 

STATION   NAMES:       Flgur 

SEASONAL   TABLES         Mon 
of"  this    bulletin. 


Snow   on   Ground"    table    are 
in    the   record. 

Data"    table,     the   "Snowfall   i 


In  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  an 
lures  ol  average  dally  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
>r   sum  of   wind  directions   and   speeds   divided   by   the   number   of   observati 

During   the   summer  months   some  observers   take   the   observations  on  dayl 
tion   time    for   all    except    Weather  Bureau   and    FAA  stations        For    these 
■le.     "Dally    Precipitation"    table,     "Daily   Temperature"    table.     "Evaporati, 


ow  on  Ground" 


ns  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960 
this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 
*  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  lndi 
ily  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  m 


dls 


al  Snowfall 


lies  and  direction  from  the  post  office. 
the  preceding  June  data  will  be  carried  : 


i  DATA  AMD  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  am 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
"   "°  record  In  the  •■Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  tal 


No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature" 

/+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of 


"Evaporation  and  Wind" 
table  is  indicated  by 


"Snowfall  and 


i  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 


published  later  in  Hourly  preclpl tatlo: 


AR  This  entry  In  time  of  obse; 

C   Recording  Rain  Gage  Statioi 
Data"  bulletin.   If  dally  t_.__ 
by  reference  'R' ,   Such  amoun 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 

J  "Supplemental  Data"  table, 

SS  This  entry  In  time  of  observai 

VAR  This  entry  In  time  of  observal 


Hourly  preclpltatli 
mnts  are  published 
,ts  may  differ  from  i 


i  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  PreclDlt 
Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage  except  where  l 
ounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin 


are  exposed 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  mis 


story  of  changes 


etc  .  of  subst: 
Bureau  station, 
of  Documents  ,v 


story 

of 
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n 
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s.      Slml 
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ons   may 
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regular  Weather 
Superintendent 
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in    tbe   public 

atic 

n   "Substatl 

atest    annu 

al    issue   of   L 

ocal 

Cllmatolog 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Doci 
of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402 


;    $2.50    per    yea: 
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NORTHERN            01 

BtLVlDERE 
BOONTuN  1  SE 
CANOE  BROOK 
ChARLOTTEBURG 
ELlZAt-ETH 

65.6 
64.0 
66.2 
63.  8 
65.6 

38.0 
37.7 
37.2 
36.9 
41.3 

51.6 
50.9 
51.7 
50.4 
53.6 

.7 
1.9 
3.0 
2.4 
1.7 

83 
83 
83 
81 
81 

14 
14 
14 
14 
13 

26 
28 
26 
26 
29 

7. 

7. 

7. 

6 

6 
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415 
394 
432 
337 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

b 
i 

8 
7 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

2.70 
2.60 
2.26 

3.08 

1.97 

-  1.44 

-  1.26 

-  1.74 

-  1.13 

-  1.98 

2.20 
2.14 
1.95 
2.56 
.95 

25 
25 
25 
25 

25' 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

2 

4 
3 

1 
1 
1 
1 
2 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTCN  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

66.1 
65.  * 
62.8 
62.5 
67.5 

39.3 
33.7 
37.0 
45.0 
39.0 

52.7 
49.6 
49.9 
53.8 
53.3 

-  1.6 

3.3 
2.2 

85 
81 
83 
78 
79 

14 
14 
14 
13 
18* 

27 
23 
25 
32 
27 

6* 

2 

2 

6 
6 

363 
456 
447 
332 
347 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

4 
17 

6 
1 
4 

0 
0 
0 

0 

0 

2.46 
2.70 
3.66 
2.47 
2.74 

-  1.10 

-  1.12 

-  .90 

2.10 
2.37 
2.85 
1.83 
1.72 

25 

25 
25 

24 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

3 
2 
5 
3 

4 

1 
1 
1 
1 
2 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK.  WB  AIRPORT         R 

66.6 
68.1 
64.5 
64,9 
6".. 5 

33.0 
41.8 
33.2 
37.2 
43.4 

49.8 
55.0 
48.9 
51.1 
54.0 

4.3 
2.7 

85 
85 
82 
82 
79 

14 
14 
14 
14 
13 

22 

29 
24 
25 
32 

6 

6 

8» 

2 

6 

449 
294 
477 
410 
325 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
3 

1' 
7 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.64 
2.62 
3.14 
2,89 
2.24 

-  1.64 

-  .83 

-  1.27 

2.96 
2.12 
2.17 
2.23 
1.56 

25 
25 
25 
25 
24 

.0 
.0 
•° 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
3 
3 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

NEKTON 

raterson 
phillipsburg 
plainf ielo 
somerville 

66.1 
66.7 
69.7 
67.1 
67.1 

34.9 
42.0 
38, 6 
40.3 
38.3 

50.5 
54.4 
54.2 
53.7 
52.7 

2.2 
3.3 
3.5 
2.8 
2.1 

84 
83 
85 
83 

83 

14 
14 
14 
13 
13 

26 
30 
28 
28 
26 

6 
6 
6 
7* 

7. 

428 
314 
315 
333 
359 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

2 

5 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.27 
2.60 
2.90 
2.81 
2.29 

-  .56 

-  1.47 

-  1.17 

-  1.06 

-  1.36 

2.50 
2.20 
1.29 
1.37 
1.36 

25 
25 
25 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 
5 
3 

1 
1 
2 
2 
1 

SUSSEX  1  SE 

64. 1M 

31. 8M 

48. OM 

-  1.1 

83 

14 

23 

6 

505 

0 

n 

0 

2.98 

-   .97 

2.18 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

51.9 

1.9 

2.76 

-  1.15 

.0 

•    •    • 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSKORTH 

62.8 
67.6 
66.  1 
68.7 
66.3 

39.1 
41.7 
38.0 
42.5 
36. 7M 

51.0 
54.7 
52.1 
55.6 

51. 5M 

.0 
2.3 

82 
82 
78 
82 
83 

13 
13 
13 
13 
13 

23 
30 
21 
31 
22 

7 

7. 
7 
6 

7 

417 
302 
380 
272 
403 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
2 
10 
1 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.50 
2.03 
1.19 
1.89 
1.66 

-  1.91 

-  2.26 

-  1.55 

1.13 

1.46 

.71 

.80 

1.15 

24 
24 
25 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

2 

5 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
0 
0 
1 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  M 

65.4 
65.8 
67.0 
66.5 
66.6 

39.2 
40.8 
41.7 
39.8 

37.1 

52.3 
53.3 
54.4 
53.2 
51.9 

1.5 

2.1 

2.3 

.5 

82 
81 
84 
82 
82 

14 
14 
14 
13 
13 

26 
28 
27 
27 
21 

7. 

7 
7 
6 
7 

375 
346 
314 
346 
388 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
3 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.84 
1.44 
1.91 
1.87 
1.92 

-  1.74 

-  1.69 

-  1.51 

-  1.50 

1.64 

1.29 

1.88 

.67 

.96 

25 
24 
25 
25. 

24 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
I 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
0 

0 

MILLVILLE 

M1LLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

66.5 
64.7 
65.2 
67.7 
65.9 

39.5 
40.4 
40.1 
41.8 
41.8 

53.0 
52.6 
52.7 
54.8 
53.9 

1.3 
3.7 

82 
79 
80 
82 

80 

15 
13 
13 
13 
13 

24 
25 
28 
28 

2e 

7 
7 
6 
7. 

7 

353 
366 
364 

304 
325 

0 
0 
c 

0 

0 

0 
0 
0 

■ 
0 

4 
3 
2 
3 
2 

0 

0 

c 
c 
c 

1.38 
1.45 
1.56 
1.64 
1.68 

-  1.88 

-  1.84 

1.14 
1.04 
1.20 
.92 
1.29 

25 
24 
25 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

2 
1 

1 
1 
1 
0 
1 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

66.5 
65.2 
66.2 
64.3 
65.4 

38.4 
42.0 
41.8 
36.2 
44.2 

52.5 
53.6 
54.0 
51.3 
54.8 

.2 
1.3 

3.1 

8C 
8C 
81 
82 
81 

13 
15 

14 
14 
13 

2< 
21 
2t 
22 
3: 

7 
7 
7 
6 
6 

367 
331 
326 
40« 
29£ 

c 
c 
c 
c 
c 

0 
0 
c 
c 
c 

7 
3 
2 

7 
C 

c 
c 
c 

r 

c 

1.75 
1.93 
1.54 
1.44 
1.4? 

-  1.70 

-  1.57 

-  1.72 

.92 
1.71 

.66 
1.33 
1.21 

25 
25 

24 
25 
24 

.0 

,c 
.0 
,c 
,c 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

1 
2 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
1 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

61.9 
66.9 

38.6 
39.4 

50.3 
53.2 

81 
BC 

13 
14 

2! 

2( 

7 
7 

43i 
34f 

c 

c 

c 
c 

4 

3 

c 

1 

1.51 
1.8C 

.92 
.6C 

24 
25 

,c 
,c 

c 
c 

3 

5 

1 

2 

0 
0 

DIVISION 

53.0 

l.t 

1.6< 

-  1  .79 

,c 

*    *    « 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 

59.1 
61.6 
61.0 

46.0 
44.  lr 
43.7 

52.6 

1   52. 9f 

52.4 

2. 

2. 

7( 

7' 

)   7( 

9 
13 
13 

3 
3 
3 

.   6 
)  11 

!   7 

37 
35" 
37 

( 
( 

( 

( 

)  c 

f 

( 

( 

)    l.i: 

)    1.4" 
)     1.6' 

-  2.2? 

-  1.9S 

.8' 

.9. 
.7i 

24 
25 
25 

c 
c 

1 
2 

I 

1 

2 

0 
0 

0 

DIVISION 

52.6 

2. 

I 

1 

1.4, 

-  1.9C 

.( 

K 

I 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HIGH  POINT  PARK 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORTESCUE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LAYTON  2 


85 

DATE 

14 

21 

DATE 

07 

3.66 

1.12 

2.96 

DATE 

25 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEw    JERSE 
APRIL 

Station 

3 
0 

Day  of  Month 

1    [    2        3 

4 

5    |    6 

7        8 

9 

10    1    11       12 

13   |    14    |    15 

16       17   [    18 

19  |  20   |   21 

22   [  23   |  24 

25      26      27 

28 

29      30 

31 

NORTHERN                             01 

BELvIDERE 

2.70      ,27 

T 

T 

.11 

.03 

T 

BERnARDSVILLE    2    E 

2.32       .12 

.02 

.16 

.0/ 

2,20 

.O: 

BLACKWELLS   MILLS 

2*1 

*     ,04 

•  20       .0 

.10 

.0- 

1.92 

.03 

B00NT0N    I    SE 

2,60       ,08 

T 

T 

.25 

T 

T 

1.75 

.04 

BOUNO    BROOK    2    W 

1.66       .08 

.  17 

.0; 

2.14       T 

,01 

T 

1.59 

.01 

BRANCHVILLE 

3.2 

>      .24 

T 

.19 

■li 

CANISTEAR    RESERVOIR 

2.8 

•  16 

T 

■  IS 

.0. 

•  0! 

.Of 

2.60 

.02 

CANOE    BROOK 

2.2 

.09 

T 

T 

.12 

T 

.0' 

2.4] 

T 

CEDAR    GROVE 

•  01 

.0 

1.95 

.0! 

CHARLOTTEBURG 

3.0 

.12 

.01       T 

T 

.24 

.1- 

T 

" 

.0; 

2.56 

T 

" 

* 

CLINTON 

1.9 

.15 

ELIZABETH 

1.9" 

,08 

.13 

•  03 

T 

1.76 

.OS 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2.4 

.10 

T 

.15 

_, 

.7k 

.95 

T 

FLEMINGTON    1    NE 

2.7( 

.05 

.02 

.20 

.OS 

2.10 

.03 

GREENWOOD    LAKE 

3*2C 

.12 

.02 

.01 

.12       .0 

■  09 

.04 

2.37 
2.76 

.03 

HIGH    POINT    PARK 

3.6< 

.26 

.28 

.10 

T 

JERSEY    CITY 

2. 41 

.12 

T 

.04 

♦  lr 

2.65 

.05 

LAMBERTVILLE 

2.7* 

.07 

,24 

.01 

1.83 

T 

.46 

LAYTON    2 

3,6* 

•  25 

.01 

.17 

1,72 

.56       . 

31       ,02 

.11 

LITTLE    FALLS 

2.62 

.17 

T 

.20 

*r 

T 

T 

2.96 

.02 

T 

.01 

2.12 

.03 

T 

LONG    VALLEY 

3.1* 

.42 

•  01 

.40 

08 

MAHWAH 

2.41 

*U 

.02 

.01 

.15 

.  1  *• 

.02 

2.17 

.04 

MANVILLE 

.01 

1.95 

.02 

MIOLAND    PARR 

MILTON 

3.03 

.20 

.04 

.23 

.11 

2.02 

,05 

■  03 

2.40 

.06 

.28 

MORRIS    PLAINS    1    W 

2,89 

.12 

T 

.40 

.08 

T 

NEWARK    WB    AIRPORT                     R 

2,2** 

,08 

.04 

.09 

•  03 

.01 

.02 

' 

.0* 

2.23 

T 

T 

NEW    MILFORD 

2.71 

.12 

.10 

,08 

T 

1*56 

.02 

.05 

.36 

NEWTON 

3.27 

.37 

.01 

.25 

.06 

2. Of, 

.05 

.30 

OAK    RIDGE    RESEPVOJR 

2.82 

.19 

.02 

.16 

.11 

1 

•  05 

■Of 

2.^0 
2.24 

.03 
.02 

OLOWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

2*90 

.32 

.20 

,08 

1 

.02 

2,10 

.03 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

2.8*> 

.32 

.21 

1.01 

1.29 

PLAINFIELD 

2.81 

.10 

T 

.25 

.04 

T 

T 

2*02 

1,37 

,<~2 

.09 

.29 

.54 

RAHWAY 

2.03 

.10 

.04 

.02 

RlNGWOOD 

2.37 

,07 

T 

.07 

,10 

T 

1.45 

.04 

.38 

SOMERVILLE 

2.29 

,08 

.07 

,04 

1.55 

T 

SPLIT    ROCK    POND 
SUS5EX    1    SE 

3.16 

2.98 

.23 
.21 

.04 

.02 

.26 
.24       T 

.11 
.27 

T 

.01 

T 

T 

1.36 
.02 
.03 

.*3 

2,*7 
2.16 

,05 
,02 
.01 

.26 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

2.74 

.04 

T 

.14 

.08 

T 

T 

WERT5VILLE 

2.42 

.05 

T 

.13 

.06 

T 

2.48 

T 

WEST    WHARTON 

3,09 

.18 

.02 

.01 

.30 

.05 

•  06 

2.10 

.02 

WOODCLIFF    LAKE 

2.62 

•  10 

.15 

.07 

.02 
1,95 

2.47 

.^5 

T 

.04 

.30 

m       *       * 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    Ap 

1.50 

.0*. 

.1  1 

,01 

T 

T 

AUDUBON 

2.03 

.15 

.05 

,  10 

T 

1.13 

.04 

.17 

BASS   RIVER    ST    FOREST 

2,20 

.05 

.05 

.03 

•  01 

T 

1.46 

.12 

T 

.15 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

1.19 

,06 

1.30 

.68 

.08 

BURLINGTON 

1.89 

.10 

.04 

.10 

.30 

.71 

•  04 

.08 

.80 

.45 

T 

.40 

CANTON 

1.17 

.06 

.09 

CHATSWORTH 

1.66 

,09 

,04 

.98 

FORTESCUE 

1.12 

.40 

1.15 

.02 

FREEHOLD 

1.8*1 

.08 

T 

.03 

.05 

.02 

T 

l.PT 

.05 

GLASSBORO 

1.44 

,04 

.05 

T 

1  ,*-4 

.02 

T 

1,21 

.06 

HAMMONTON    2    NNE 

1.91 

.02 

HIGHTSTOWN    1    N 

1.87 

.05 

T 

.03 

,04 

T 

T 

T 

L.D6 

.01 

INDIAN    MILLS    2    W 

1.92 

.07 

.03 

T 

.67 

.£7 

.02 

.39 

MAYS    LANDING     1    W 

1.40 

T 

.01 

T             .01 

,02 

T 
T 

•  96 
T 

T 

.6  1 

T 

.25 

MILLVILLE 

1.38 

.05 

.07 

T           T 

.05 

1.28 

1.14 

.08 

.07 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

1.45 

,05 

T 

.01 

06 

T 
.05 

T 

MOORESTOWN 

1.56 

.05 

.10 

.08 

T 

T 

1,04 

.07 

.22 

NEw    BRUNSWICK    EXP    5TA 

1.64 

.07 

T 

T 

•  Ofc 

1,20 

•  02 

NEW    MONMOUTH 

1.68 

.12 

T 

.03 

,02 

•  65 

.92 

PEMBERTON    3    E 

1.75 

,04 

.07 

.06 

.03 

•  14 
.63 

1.29       .01        .03 
.92 

PENNSAUKEN 

1.92 

,15 

.05 

.14 

T 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.27 

T 

T 

.07 

.50 

.08 

1.50 

SEABROOK    FARMS 
5HIL0H 

1.93 
1.5* 

.04 
.12 

.04 

.02 

.01 

.03 

.04 

T 
.02 

.01 

l.5a 
•  02 

■01 

1,71 
•  *5 

T 
•  05 

.05 

.11 

TOMS    RIVER 

1.44 

•  04 

•  02 

•  66 

.02 

1.33 

.05 

TRENTON    WB    CITY                           R 

TUCKERTON 

WOODSTOwN 

1.49 

1.51 

i.eo 

.08 
.17 

.01 

,02 
.02 

.10 

.06 
.07 
.06 

T 

T 

.01 

.01 

T 

.01 

T 
T 

1.21 
.92 

.50 

T 

,?6 

.60 

.01 
.09 
.06 

.09 

.14 

•  30 

•          *         4 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                                R 
BELMAR    2    SW 

1.13 

.04 

.03 

.01 

.01 

.69 

.07 

.OS 

CAPE    MAY    3    W 

LONG    BRANCH    2    N 

1,65 

,07 

.15 
.02 

.04 

.02 
T 

.03 

.10 
.67 

.92 
.78 

.03 
.04| 

,11 

; 

SUPPLEMENTAL    DATA 


< 

Wi 
Speed   - 

id 
m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  ■ 
parent 

Number  of  days  with  precipitation 

O      *B     • 

£  11 

% 

3 

Station 

a  0 

«  -H 
■P   ■*■> 

»H    0 

3   V 
ifl    U 

d>  -H 

DC  Q 

c 

+J    0) 

3   O, 
«  CO 
O 
K 

• 

! 

!  • 

8 
§         1 

U\ 

s    I 

Q-S 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1     PM          7     PM 

8 

s 

s 

? 

A 

8 
A 

en 

s 

I 

• 
CM   9 

0 

H 

.  is 
«  8  S 

<  -S  I 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

21 

2.1 

10.8 

29++ 

24 

04 

80 

78 

45 

64 

3 

3 

2 

0 

1 

0 

9 

61 

5.8 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

" 

~ 

- 

39 

NW 

01 

- 

" 

- 

- 

0 

6 

0 

1 

0 

0 

7 

_ 

_ 

NEWARK.    WB    AIRPORT 

23 

2.5 

11.1 

29++ 

22 

04+ 

60 

63 

39 

47 

2 

7 

1 

0 

1 

0 

11 

_ 

5.1 

TRENTON    W8    CITY 

" 

" 

- 

28 

S 

24  + 

" 

- 

- 

" 

3 

7 

0 

0 

1 

0 

11 

71 

5.3 

See  reference  notes  following  Slalion   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

APRIL      1V6S 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BOON TON  1  St 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  I  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIP5BURG 
PLAINFIELD 
50MERVILLE 
SUSSEX  I  SE 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
H1GHTST0WN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 


MUX 
MIN 


MAX 

WIN 


MAX 
M|N 


MAX 
MIN 


Day  Of  Monlh 


56 

27 


61 
23 


69   45 
34   25 


62 

28 


50 
23 


73   51 
36   25 


MAX 
MIN 

64 

to 

34 

MAX 
MIN 

73 
31 

49 
27 

MAX 
MIN 

71 
45 

57 

3  5 

MAX 
MIN 

74 
37 

62 
31 

MAX 
MIN 

56 
50 

63 

29 

MAX 
MIN 

65 

46 

62 
26 

MAX 
MIN 

72 
31 

50 

24 

72   62 
53   26 


67   52 

50   29 


72   60 
52   27 


73   58 
53   28 


59   59 
32   41 


6U 

31 


57   58 
30   39 


59   70 
35   52 


58   62 
33   42 


63 
37 


70 

48 


71   59 
52   28 


52   59   61 

25   25   34 


60   57 
29   41 


61   63 
35   43 


MAX 

MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MJN 


67   71   58   55   6l 


26   27   30 


72   62 
37   34 


67   63 
40   38 


71   65 
36   33 


69   62 
45   35 


66   63 
40   39 


74   65 
40   36 


69   65 
37   37 


83   78 
42   36 


83   71 
43   36 


83   69 
38   30 


59   61   62 


68   64 
36   34 


71   65 
31   32 


71   62 

34   30 


71   64 
44   35 


65   63 
48   43 


78   66 
50   40 


85   68 
45   48 


IB 


17 


81   71 
34   34 


83   74 
46   40 


78   61 
42   38 


40  |  45 
61   70 


85   81 
35   30 


85   74 
47   40 


82   71 
38   32 


82   69 
41   35 


66   69 
50   46 


60   69 
39   30 


55   63 
34   42 


69   66 
39   38 


65   64 
38   38 


65   69 
41   39 


70   68 
40   34 


61   67 
40   31 


60   64 
32   34 


65   66   71 


75   73 
40   33 


65   67 
35   26 


35   31   27 


57   62 
28   30 


61 
28 


70   53   61   60   72 


63   60 
36   30 


65   63 
43   37 


65   59 

38   26 


62  !  74 

37  |  50 

66  .  71 

39  51 

61  74 

32  |  52 


58   57 
30   36 


38   29   23 


74   67 
45   41 


73   65 
37   35 


66   64 
39   36 


70   64 
32   30 


64  68 

41  44 

69  I  84 

30  37 


84   77 
38   32 


83   74 
48   42 


85   76 
40   37 


68   69 
47   39 


66   61 
46   35 


64   61 
54   27 


74   54 
46   31 


71   55 
44   34 


75   57 
53   32 


64   60 
45   31 


64   60 
46   26 


72   57 
48   27 


66   58 
40   29 


55   60 
38   33 


70   61 
45   31 


64   57 
51   30 


68   61 
56   30 


72   54 
52   31 


68   56 
44   26 


75   62 
51   26 


65   63 
45   35 


72   66 
58   28 


63   70 
30   36 


76   62 

56  I  44 


75  |  66 
53   47 


77  I  74 
50.  42 


62   65 
37   31 


70   52 
51   27 


65   53 
50   25 


74   64 
50   27 


64   51 
41   32 


64   5  3 
50   28 


70   55 
53   28 


34 

36 

51 

43 

58 
22 

75 
30 

73 

72 

38 

51 
26 

59 
33 

72 

46 

72 
39 

45 
28 

59 

37 

7  2 
52 

74 
45 

58 

27 

61 
38 

7* 

51 

77 
45 

62 

2a 

68 
33 

72 

54 

66 
39 

61  73 

21  33 

55  60 

24  35 

56  69 

25  38 

61  66 

29  34 

60  64 

28  34 


43 
62 

36 
67 

37 

28 

65 

70 

42 

40 

63 

68 

34 

30 

67 

62 

38 

30 

65 

64 

40 

36 

68 

63 

40 

34 

63 

68 

39 

33 

64 

69 

36 

28 

67   65 

39   30 


61   68 
40   35 


63   70 
42   34 


63   68 
40   35 


83   76   66 
34   42   37 


83   76 
37   31 


82   70   56 
36   44   45 


82   80   58 
40   47   45 


78   73   67 
32   40   42 


82   76   65 
40   47   44 


83   74   63 
32   43 


68   82   70 
36   45   41 


70   81   80 
40   45   43 


70   84   74 
38   48   44 


82   72   66 
39   45   42 


B2   75   63 
32   43   43 


70   78   82 
36   44   44 


79   77   57 
34   43   45 


82   78   68 

40   47   44 


69   67 
42   38 


62   65 
34   40 


67   67 
43   45 


67   67 
37   28 


63   67 
41   42 


69   72 

3B   35 


69   73 
41   41 


69   72 
40   39 


65   65 
36   26 


71   75 
43   38 


78   73 

45   37 


73   72 
39   40 


70   54   55 


72   55   57 


75 

74 

71 

56 

52 

38 

38 

42 

43 

us 

72 

71 

62 

63 

55 

46 

39 

43 

39 

39 

74 

67 

55 

51 

55 

47 

45 

49 

45 

48 

70 

68 

62 

56 

61 

80   78 
35   37 


75   77 

47   42 


75   75 
41   38 


74   76 
43   38 


68   76   68 


52   64 

40   43 


57   63 
36   39 


56   65 
38   41 


51   62 
37   41 


28   29  I  30   31 


62   78 
36   37 


68   71   68 


37   38 
72   77 


79   75 

48   42 


75   71 
48   41 


It,       73 
37   35 


75  59 

45  43 

74  59 

50  4*.  45 

71  56  55 

41  41  41 

71  56  54 

47  43  44 

57  53  60 

48  44  46 

73  58  60 

41  41  44 

71  59  57 

46  41  45 

67  58  61 

48  46  44 

55  52  60 

48  40  45 

65  53  60 

48  42  43 

73  57  59 

40  35  42 


65   63   60 


65   76 
32   29 


67   73 
37   30 


67   68 
36   38 


66   69 
40   38 


66   70 
40   38 


69   77 
37   38 


70   77 
35   29 


66   70 
35   35 


66   77 
39   33 


68   77 
39   39 


70   7/ 
44   39 


70   68   69 


58 

56 

43 

42 

63 

56 

47 

43 

59 

53 

65 

69 

38 

38 

54 

62 

38 

45 

53 

65 

38 

38 

50 

66 

33 

37 

64 

64 

43 

50 

68 

67 

40 

44 

53 

65 

35 

40 

55 

67 

65   65   65 
38   36   36 


65   62   66 
37   31   32 


68   67   63 
39   38   42 


65   67 
35   35 


52   63 
35   38 


52   64 
37   40 


54   64 

39   40 


67   68 
37   42 


66   67 
38   43 


52   59 
34   39 


66 

30 

65 
29 

65 

31 

63 
30 

64 
36 

71 
41 

64 
51 

62 

48 

56 
44 

65 
33 

66 
34 

65 

37 

61 
28 

64 
27 

68 

32 

79 
40 

69 
38 

69 
42 

77   73   69 


72   75   79 


56 
42 


43 
55 


68   57   62 


56   62   65 
40   35   45 


57   68   65 
45   37   42 


60   65   65 
43   30   43 


64   76   70 
45   39 


59   68   63 


61   55   65 
43   35 


65   56   65 
45   37   43 


63   58   67 
45   37   46 


59   66   66 
43   37   43 


59   66   63 
43   31   41 


64   57   65 
45   34   45 


56   63   64 
41   33   44 


53   65   65 
41   35   39 


60   65   67 
44   37 


62   65   68 
30   30   32 


67   69 
41   43 


65   68   66 


68   68   62 
34   35   40 


66   67   62 
32   33   37 


63   59   65 
26   27   32 


61   65   58 
37   38   41 


67   67   66 
39   38   39 


65   67   61 
33   33   45 


65   67   63 
42   38   42 


67   67   62 
32   32   41 


65   64   64 
37   37   42 


64   66   65 
37   38   38 


65   68   67 
39   39   44 


64   67   63 
35   34   40 


65   66   65 
31   32   36 


65   65   66 

35   37   44 


65   65   62 

41   35   40 


64   64   64 
38   34   39 


64   65   64 
38   37   4  1 


65.6 
38.0 


64,0 
37.7 


63.6 
36.9 


65.8 
41.3 


66.1 
39.3 


65.4 
33.7 


62.8 
37.0 


62.5 

45.0 


67,5 
39.0 


66.6 
33.0 


68,1 
41.8 


37.2 
64,5 


66.1 
34,9 


6  6 

42 

7 
0 

69 

38 

7 
6 

67 
40 

1 
,3 

67 
38 

,1 
,3 

64.1 
31.8 


62.8 
39.1 


67.6 
41.7 


66.1 
38.0 


68.7 
42.5 


66.3 
36.7 


65.4 
39.2 


65,8 
40.8 


67.0 
41.7 


66.5 
39.8 


66.6 
37.1 


66.5 
39.5 


65.2 
40.1 


67.7 
41.8 


I 


1 

i 
I' 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NEK  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

5EABR00K  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

«     « 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 


MAX 
WIN 


MAX 
M  I  ,\ 


MAX 

WIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MJK 


MA« 
MJ'J 


NEW  JERSEY 
APRIL 


Day  Of  Month 


72   60   66 
49   33   43 


70   56 
41   33 


70   55 
49   29 


66   59 
42   38 


62   62 
46   26 


55 
40 


60 
35 


74   62 
59   30 


74   65 
50   22 


62   59 
47   42 


61   73 
24   34 


61   67   72 
37   40   55 


65   64 
42   32 


65   69 
33   29 


65   63 
41   35 


65   63 
26   29 


63   68 
45   41 


60   64 
35   29 


64   69 
36   34 


14   15 


6? 
46 


68   62   61 


77   64 
44   42 


72   60 
41   43 


79   80 
46   44 


81   64 
50   41 


82   65 
43   45 


71   62 

49   45 


65   59 
41   44 


80   66 
42   41 


69   63 
52   45 


69   58 
46   44 


63   67 
44   35 


68   69 
36   36 


58   65 
40   36 


64   68 
40   40 


64   67 
39   35 


65   61 
38   35 


66   69 
34   35 


64   58   74 

42   44   46 


65   61   70 


20   21 


73   72 

38   39 


74   73 
42   46 


75   65 
44   45 


65   67 
43   40 


74   68 
48   46 


73   63 
39   45 


23  24  25 


56   60 
43   44 


51   62 

41   43 


60   57 
42   45 


60   62 
40   44 


54   53 

43   43 


51   62 

44   44 


26   27 


50   56 
41   43 


57   65 
42   44 


51 
45 


50 
43 


65   66 
40   44 


67   66 
31   42 


56   64 
36   49 


59   61 
37   47 


57   67 

34   46 


65   67 
41   47 


61   65 
33   42 


66   63 
34   40 


28  29  30  31 


64 
35 


65   63 
40   41 


66 
45 


57 
45 


61   63 
45   49 


59 
41 


65.9 
41.8 


65.2 

42.0 


66,2 
41.8 


64,3 
38.2 


65.4 
44,2 


61.9 
38,6 


66.9 
39.4 


59.1 
46.0 


61.6 
44,1 


61.0 
43.7 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2°3 

RUTGERS 
PLOT  * 

IICRO-MET  STA 
1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

54 
47 

52 

43 

53 

45 

56 
49 

56 
55 

55 
45 

53 

44 

53 
45 

57 
51 

54 
48 

55 
47 

5e 
46 

59 

48 

58 
52 

57 
51 

57 

4  8 

58 

48 

59 
49 

60 
51 

62 
52 

62 
55 

57 
55 

55 

51 

56 

51 

55 

50 

58 
46 

58 
51 

62 

50 

59 

50 

60 

51 

56.9 
49.2 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

53 
47 

51 
44 

52 

45 

56 
49 

55 
54 

54 
47 

52 

45 

52 

45 

55 
51 

53 
48 

53 
48 

56 
47 

58 

48 

56 
52 

56 
52 

55 
49 

57 
48 

58 

49 

59 

51 

60 
53 

60 
55 

57 
54 

55 

51 

56 
51 

54 
50 

56 

49 

56 
51 

60 
52 

58 
51 

59 
51 

55.7 
49.6 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

52 

48 

49 
45 

50 
46 

53 
48 

54 
52 

52 

48 

51 
46 

51 
46 

53 

50 

52 
49 

52 
49 

53 
48 

54 
49 

55 
52 

54 
52 

55 

50 

55 

49 

56 
50 

57 
51 

59 

53 

59 

56 

57 
55 

56 
52 

54 
51 

54 
51 

54 
50 

54 
52 

57 
50 

56 
52 

57 
52 

54.2 
50.1 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

50 
48 

48 

47 

49 

47 

51 

48 

52 

51 

51 
49 

49 
47 

50 
47 

52 

50 

51 

49 

51 
49 

50 
49 

51 
50 

53 
51 

53 
52 

52 

50 

53 
50 

54 
51 

54 
52 

55 
53 

55 

55 

56 

54 

55 
52 

53 

51 

53 
52 

52 

51 

53 
52 

55 
51 

55 

53 

55 
53 

52.4 
50.5 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

46 
47 

47 
46 

47 
46 

48 
47 

49 
48 

49 
49 

49 
48 

48 
47 

49 
48 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

51 
49 

51 
51 

51 
50 

50 
50 

51 
50 

51 
51 

52 

51 

53 
52 

55 
53 

55 
52 

52 
51 

52 
52 

52 
51 

52 
52 

52 
51 

53 
52 

52 

52 

50.5 
49.7 

32 

PLOT  » 

INCHES 
2 

MAX 
MIN 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

46 
45 

46 

46 

47 
46 

47 
47 

47 
46 

47 
47 

47 
47 

48 
47 

46 
47 

46 
48 

46 
48 

49 
46 

49 
48 

49 
48 

49 
46 

49 
49 

50 
49 

50 
50 

53 

50 

53 

51 

51 
51 

51 
51 

51 

51 

51 
51 

51 
50 

51 
50 

51 

50 

48.7 
48.1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

63 

39 

66 
35 

68 
40 

67 
50 

65 

58 

69 
35 

70 
36 

67 
39 

72 
47 

66 
42 

71 

41 

80 
40 

86 

43 

83 
50 

72 

48 

62 
42 

85 
43 

84 

45 

89 
46 

89 
51 

93 
55 

63 

55 

60 

51 

59 
50 

62 

46 

72 

42 

70 
48 

80 
43 

71 
44 

78 
46 

73.5 
45.1 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

61 

41 

63 
37 

65 

41 

65 

50 

63 

57 

66 
38 

67 
38 

63 

40 

69 

51 

65 
44 

68 
43 

75 

42 

60 
45 

80 
52 

70 

50 

77 

43 

81 
45 

80 
47 

84 
49 

85 
52 

89 
57 

63 
56 

59 
51 

58 
51 

60 
49 

69 

43 

68 

48 

75 
45 

69 
45 

74 
47 

70.4 
46.6 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

55 
50 

53 

45 

55 
46 

56 

50 

56 

55 

55 
49 

53 

45 

54 
46 

58 
52 

55 
50 

56 
49 

54 

46 

57 
51 

63 
56 

59 
54 

61 
50 

63 

51 

64 
53 

64 
54 

67 
57 

69 

59 

61 

59 

59 

54 

56 
53 

56 

54 

56 
49 

55 
52 

61 
52 

59 

61 
52 

58.4 
51.6 

MAX   AND    MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD    ENDING    AT    MIDNIGHT. 


PLOT    «1    -    SLOPE    OF    GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.      GROUND   COVER, 
CONNECTED    TO  A    BROWN    ELECTRON!*    POTENTIOMETER 


KENTUCKY   BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 

con>stantanR™ermoco^le's.$OIL  TYPE'     L°AM"     GR0UND  cover,     barren,     instrumentation,     brown  recording  potentiometer  with  copper- 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


CANOE    BROOK 


southern 


02 
RUTGERS  MICRO-MET  STA 


SEABR00K  FARMS 


EVAp 
WIND 


EVAp 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


.23  .25 

111  148 
64  67 
42 


•24  .16  .06 

75  106 

63   67  71 

36   38  39 


,17 
78      108 


20  I  21 


53i     46 


,29    .08    .12 

69  40  60 
78  64  61 
50|     491     45 


30       31 


.14   .21 

40 


45,       47[       41        44        45        49        43 


3  ..  o> 


5.85 
2655 
68.1 
43.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


w 

B 

p 

OBSERVATION 

i 

g 

o 

u 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a 

S     COUNTY 

< 

C 

O 

< 

OBSERVER 

§ 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

i 

1 

fl 

D104 

M 

I'l'-IN 

B 

41    ■ 

■ 

2  TO 

: 

BEROEN   COUNTY    ENOIN 

1  IT  HI  A* 

0111 

01 

hTlMTU 

1 

»•    2» 

i*   \>> 

** 

MID 

Mil 

.     .    -i  ■»    mi  i.    ftjRI  *i' 

. 

■ 

0 

■ 

39    21 

r*   26 

11 

"i, 

MtO 

STAtt     MARINA 

1  .       ,  ,s 

0)44 

CAHOI N 

I 

39    5  3 

■ 

1  LP 

IIP 

IRVIN     J.     NYGRCN 

BASS   filvtR      i 

QUI 

03 

|1  Kl  INftlON 

74     26 

14 

■         ■ 

HlLLti'lAIN     SI     FOMCST 

06«0 

)*    LS 

1 

)p 

M 

BELLEPLAiN    MAi  . 

o>;  i 

0 

MONMOUTH 

1 

40   09 

■-     ... 

7A 

■  HANI  > 

■      ■ 

01 

HARM  ". 

: 

*0   50 

»5    05 

3  '■> 
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SPECIAL    WEATHER     SUMMARY 


May  was  cold  and  wet.  Rainfall  was  especially 
heavy  over  the  northern  third  of  the  State,  with 
much  of  the  precipitation  occurring  in  the  storm 
of  the  29th.  Northeastern  New  Jersey  was 
declared  a  disaster  area  as  a  result  of  major 
flooding  which  took  place  in  the  Passaic  River 
basin  at  the  end  of  the  month.  As  much  as  4.5 
inches  of  rain  was  reported  in  24  hours,  and  the 
storm  total  for  some  areas  exceeded  7  inches. 
For  some  communities,  the  peak  flow  on  the 
Passaic    from    the    29th    to    the    31st   was   the 


highest  since  the  flood  of  October  10,  1903. 
In  other  areas  it  was  slightly  below  the  peak 
of  March  12,  1936. 

A  detailed  study  of  this  storm  will  appear 
in  ESSA  Weather  Bureau  Technical  Memoran- 
dum No.  32,  "The  Meteorological  and  Hydro- 
logical  Aspects  of  the  May  1968  New  Jersey 
Floods",  which  is  to  be  published  in  the  next 
few  months. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture 

&  Environmental  Science 
Rutgers  -   The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 
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.32 

.12 


16      17       18 


.05 
.06 
.03 

.08 
.03 

.09 


•  03 

.02 

•  03 
.22 

.03 
.06 


19      20      21 


22      23      24 


.25 

.12 

.33 

.18 

.19 

.47 

.16 

.15 

.24 

.07 

.32 

25      26      27      28  '  29      30      31 


.02 

.02 
.02      .03 


1 

90 

1 

•  •■ 

2 

00 

1 

61 

3 

i,i. 

? 

■n 

3 

13 

6| 

1 

39 

1 

•■• 

! 

,., 

2 

.11 

4 

.46 

? 

.81 

2.45 

.06    2.00 
1.03    2.18 


.53 

3 

.60 

.02 

.15 

4 

.57 

1 

.79 

.22 

2 

.26 

•  88 

3 

.48 

.49 

•  58 

1 

.91 

.33 

5.02 

.10 

30    2.97 

.54 

4.02 

.01 

1.31 

.17 

2.80 

.16 

01    2.50 

.0" 

2.54 

•  6C 

10    3.36 

1.59  2.10 
1.41  1.11 
.26  4.34 
.94  1.17 
.59   2.03 

.43  1.95 
.83  2.80 
.45  .82 
T  4.54 
.25    2.05 

.07  2.96 
.53  3.13 
1.15  1.59 
.28    2.43 


.18  2.37 
.40  5.21 
.43    2.96 


.40 

1 

flq 

1.33 

85 

.15 

* 

.02 

.85 

2 

.32 

1.06 

3 

71 

1.45 

83 

I 

i* 


ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST!    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TPENTON    WB    CITY 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 


24++ 
32 


0  a 

1  ol 

S     I 


_  a 

o  - 


Relative    humidity   averages 
percent 


EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM  7     AM  1     PM  7    PM 


Number  of  days  with  precipitation 


A. 8 


otes  following  Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN  0] 

BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURO 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  I  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CUV 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 
SOMERVILLE 
SUSSEX  I  SE 

•     •     « 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MUX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mill 


MAX 
M  I  N 


MAX 

M 1  N 


MAX 
MIN 


ma;. 

MIN 


NEW  JERSEY 

MAY        1968 


Day  Of  Month 


63   58   69 
37   39   45 


60   56   65 
3S   «1   46 


59   68 
37   42 


6? 
39 


63   68 
32   34 


60   57   66 

35   37   46   55 


63   57 
32   33 


59   52 
32   33 


57   66 
41   44 


58   67   83   76 


64   54   65 
36   38   42 


63   59   68 

39   43   48 


61   54   65 
32   34   40 


60   55   66 

34   40   43 


57   68   73 

40   43   52 


64   55   65 
35   40   44 


63   67 
40   45 


6? 
40 


66 
48 


60   65   65 


61   67   64 
34   33   38 


67   76 
44   42 


78   66   66 
45   37   41 

80   67   67 


60   67   82   82 
35   43   49   57 


58   68   82 
36   40   49 


58   67 

33   40 


62   53   64 
32   34   39 


60   66   86 
35   40   48 


6* 
45 


66 
34 


67   69 
30   30 


62   65 
39   43 


58   76 
49   50 


72   76 
33   40 


65   69 
28   31 


73   73 
44   45 


72   72 

50   48 


74   63 
56   46 


71   72 
58   49 


86   70 
55   53 


76   70 
59   48 


59 
34 

67 
38 

84 

50 

78 

57 

69 
50 

63 
4  3 

60 

34 

58 
39 

66 
47 

82 
56 

72 
44 

66 

5  6 

65 
39 

66 
41 

67 
46 

85 
58 

72 
49 

71 
43 

66   66 
34   36 


61   77 
49   48 


66   71 
29   37 


68 

41 


73   73 
45   39 


73   73 
34   42 


70   62 
52   42 


62   66 
39   41 


64   65 

50   55 


62   64 
48   51 


64   62 
36   40 


58   65 
34   34 


59   65 
38   42 


58   66 
36   44 


87   74 
56   50 


73   68 
57   44 


74   70 
57   47 


85   73 
58   52 


72   70 
59   49 


70   70 
57   46 


80   80 
57   45 


66   74 
38   50 


73   78 
38   42 


68   74 
31   43 


72   78 
45   44 


68   77 
33   39 


68   64 
40   44 


67   71 
38   43 


69   78 
43   56 


68   77 
34   41 


68   77 
29   39 


66   71 
35   49 


67   75 
37   51 


69   75 

34   42 


67   76 
45   42 


59   69 
43   42 


65   69 
42   45 


59   66 
38   40 


60 
56 


67   66 
45   57 


68   79 
54   53 


♦7   51   50 


70   67 
52   57 


65   63 
39   53 


67   79 
58   59 


67  ,  59 
50   53 


73 
36 


82   67 
55   51 


77   70 
55   52 


81   79 
58   47 


78   76 
56   52 


77   76 
47   50 


79   78 
55   48 


77   77 
54   52 


68   70 
33   42 


59   67 
38   39 


60 

38 


67   76 
56   54 


76   70 
56   47 


77   67 
54   45 


78   79 
58   50 


76   67 
57   53 


78   66 
55   51 


75   74 
57   51 


65  !  65 
50   53 


62   71 

38   45 


67   62 
45   47 


65   69 
37   43 


59   65 
36   43 


67   69 
38   42 


64   70 
41   48 


65   69 

39   44 


65   67 
40   43 


66 

57 


67   76 
55   54 


69 

44 

58 
43 

68 
41 

72 

44 

71 

4a 

59 
*8 

68 
44 

70 
42 

72 
45 

63 
43 

70 
40 

7  3 

43 

67 

45 

5  7 
65 

66 
48 

69 
40 

72 
47 

57 

42 

68 
40 

70 
39 

6  3 
40 

61 

45 

78 
40 

60 
50 

70 
50 

71 
52 

64 

51 

71 
46 

69 
43 

71 
41 

71 

43 

69 

4  2 

60 

40 

66 
37 

68 
39 

72   61 

46   49 


83   71 

58   57 


80   75 
59   55 


83   82 
55   60 


80   79 
58   57 


80   80 
58   56 


73   76 
56   52 


70   80 
57   59 


71   83 
57   58 


77   73 
57   54 


79   73 
58   55 


70   76 
56   61 


62   79 
57   57 


78   71 
58   51 


76   76 
56   52 


69   58 
42 


70   60 
45   35 


62   70 
50   49 


70   58 
43   39 


73   63 
43   46 


72   68 
45   46 


67 

<:3 


79   63   73 
50   46   47 


73 
46 


68   70 
37   38 


60   75   75 
43   42   43 


42   42   52 


73   76 
39   39 


71   76 

48   38 


76   60 
52   50 


80   76 

41   45 


73   77 
36   37 


76   80 
45   45 


74   77 
38   40 


77 

S3  I  43 


61   76 
52   41 


76   63 
53   49 


79 
47 

72 
44 

72 

45 

74 

72 

69 

53 

46 

49 

76 

62 

70 

50 

44 

43 

63 

73 

62 

50 

46 

46 

77 

76 

69 

50 

47 

47 

74 

76 

65 

51 

47 

47 

73 

67 

69 

51 

46 

45 

7  5 

61 

70 

47 

44 

43 

80 

76 

63 

53 

49 

50 

77 

62 

69 

52 

49 

49 

74 

60 

67 

51 

49 

49 

70 

71 

68 

51 

47 

" 

74   67 
45   45 


74   65 
45   47 


74   72 
42   41 


73   72 

50   50 


73   72 

41   41 


70   71 
45   42 


69   72 
43   46 


72   75 
45   47 


71   68 

45   43 


71   65 
40   40 


69   71 
47   46 


71   66 
46   46 


71   63 
43   43 


75   78 
43   44 


78   61 
52   50 


74   79 
34   41 


76   80 
49   43 


74   69 
40   36 


80   70 
44   47 


79   75 
42   47 


72   77 
35   37 


77   81 
48   44 


76   78 
46   45 


77   78 
45   42 


75   82 
44   49 


76   82 
43   41 


57   74 
47   44 


62   70 
49   48 


54   67 
46   48 


56   69 
50   49 


59   68 

50   46 


57   66 

47   47 


70   75 
51   50 


68 
50 


56   72 
49   47 


32   59 

43   44 


68   68 
51   57 


74   76 
53   49 


57   63 
48   51 


60   72 
52   53 


54   68 
43   44 


58   69 
48   46 


71   72 
55   54 


56   65 
47   43 


62   70 
50   52 


70   75 
49   48 


67.1 
44,6 


66,5 
45.6 


68.0 
45.0 


70.2 
48.5 


67.3 
42.0 


65.2 
41.7 


66,1 
51.4 


71.2 
46.3 


66.4 
41.6 


68,8 
47.8 


72 ,  65.9 
46   40.0 


73   66.7 
51   43.9 


71   67.9 
56   51,2 


76   67.2 
41.9 


69.9 
48.6 


73   75 
53   49 


71   75 
53   47 


57   64 
43   45 


75   73 
56   52 


74   77 
57   52 


73   75 
54   49 


75   76 
53   53 


72   76 
52   48 


59   73 
49   51 


60   73 

50   55 


74 

77 

69 

44 

42 

46 

74 

76 

66 

43 

38 

47 

62 

77 

78 

48 

44 

51 

69   69 
47   46 


74   77 
49   46 


75   80 
45   42 


75   77 

48   45 


55  I  59 
50 


59   73 
52   54 


73   76 
52   52 


72   75 
55   49 


73   74 
56   55 


75 
50   49 


71   72 
52   52 


70.7 
45.9 


69.5 
47.2 


70.4 
46.7 


65.5 
39.0 


69.7 
48.0 


70.6 
49.2 


72.9 
46.7 


72.5 

49.2 


71.7 
46.2 


66.1 
46.6 


70.0 
46.6 


70.8 
49.1 


69.2 
46.8 


70   69.5 
53   45.2 


70.1 
47.6 


69   69.5 
55   49.2 


69   68,5 
55   47.4 


70   70.1 

56   48.7 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

KAY 


Continued 

Day  OI  Month 

Sutton 

I 

2 

3 

-| 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

[B 

17 

18 

19 

20 

21 

12 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

60 
38 

63 

-0 

71 
32 

72 
59 

67 
50 

63 
68 

65 
61 

65 
42 

78 
43 

78 
57 

76 

50 

61 
58 

62 

54 

63 
IB 

66 
42 

70 

55 

78 
59 

78 
53 

72 
52 

68 

46 

51 

n 

47 

72 
43 

59 
53 

'5 
69 

78 

44 

77 
52 

53 

-V 

72 
53 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

60 
33 

65 
37 

S2 

50 

75 
56 

76 
48 

60 

"... 

69 

3  0 

68 
31 

77 
62 

76 
54 

73 

47 

75 
50 

67 

54 

65 

37 

70 
43 

70 

51 

79 
56 

75 
51 

76 
51 

71 
65 

68 
42 

73 

39 

73 
43 

57 
52 

74 
42 

78 
40 

70 
48 

5* 
66 

73 
49 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

u 

40 

61 
40 

67 
48 

85 
58 

71 
51 

69 

44 

60 

36 

66 
3T 

69 
69 

76 
58 

78 

50 

68 

53 

75 
54 

59 
43 

66 
47 

70 

53 

70 

57 

80 
62 

79 

52 

74 
49 

62 
66 

68 
66 

72 

47 

65 
53 

61 

-9 

74 
48 

76 
51 

55 

66 

59 

49 

SHILOH 

MAX 
MIN 

61 

41 

65 

41 

83 

AS 

81 
56 

72 
50 

65 
43 

66 

40 

67 
41 

75 
48 

75 
56 

76 
52 

75 
53 

74 
53 

63 

42 

69 

47 

ro 

55 

79 
57 

79 
61 

78 

51 

75 

47 

68 
49 

71 
68 

71 
47 

62 
53 

74 

5  0 

76 
48 

75 

48 

56 
46 

73 
55 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

61 

35 

58 
36 

66 

48 

85 
53 

73 
52 

63 

47 

61 

3^ 

68 
33 

64 
39 

76 

50 

78 
69 

68 
52 

75 

54 

58 
IS 

62 
43 

69 
54 

72 
59 

SO 
56 

63 
52 

76 

47 

62 

45 

69 
62 

71 
63 

69 
56 

66 
47 

75 
41 

76 
45 

57 

',9 

60 
47 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

57 
*1 

66 

•  4 

82 
55 

69 
56 

67 
49 

60 
67 

6? 

62 

68 

47 

75 
48 

75 
59 

65 
51 

71 
53 

58 
48 

66 
45 

69 
49 

6  9 
56 

77 
60 

66 
55 

72 
54 

60 
50 

67 
49 

70 

5C 

63 
51 

57 
52 

74 
50 

76 
51 

57 
49 

55 

49 

74 
55 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

60 

34 

66 

37 

79 
47 

76 
57 

68 
51 

60 

46 

69 
34 

61 
37 

69 
45 

79 
50 

76 

69 

73 
52 

66 
53 

60 
37 

65 
43 

66 

50 

62 
56 

79 

58 

76 

51 

70 
48 

70 
45 

'2 

45 

70 
63 

61 
57 

74 
47 

76 

43 

60 
47 

5  6 

-8 

76 
54 

WOODSTOWN 

«     •     • 

MAX 
MIN 

69 

62 

67 
40 

84 

4T 

79 
57 

71 
50 

t>? 
44 

68 
34 

70 
35 

77 
41 

77 
55 

67 
48 

76 
52 

75 
54 

66 

43 

70 

46 

70 
52 

61 
58 

SO 
59 

'6 
50 

70 
48 

70 
66 

73 
43 

73 
46 

60 

54 

76 
44 

77 
44 

75 
49 

56 

47 

74 
54 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

62 
43 

67 
45 

69 
55 

T4 
59 

60 
54 

61 

49 

69 

45 

58 

50 

62 
55 

71 
58 

6) 
55 

67 
56 

58 
52 

59 

50 

64 
54 

63 
54 

83 
61 

71 
60 

77 
58 

63 
53 

71 
53 

73 

5  2 

66 
54 

63 
55 

72 
53 

72 
53 

56 
53 

58 
54 

71 
58 

CAPE  MAY  3  w 

MAX 
MIN 

60 
49 

63 

46 

75 
52 

70 
51 

70 
51 

63 
48 

49 

62 

46 

67 
53 

78 
57 

72 

55 

67 
55 

68 
55 

63 

45 

68 
52 

70 
54 

75 
58 

80 
63 

75 

59 

74 
55 

70 
56 

71 

55 

73 
53 

67 
57 

71 
5  4 

76 
57 

75 
52 

56 
50 

71 
55 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

58 
40 

65 

44 

65 
52 

71 

60 

65 
50 

60 
48 

67 

4  7 

66 
47 

71 
50 

76 
58 

72 
52 

62 
51 

59 
53 

59 

45 

64 
47 

66 

54 

77 
56 

77 
53 

70 
54 

62 
50 

69 
51 

69 
49 

64 
50 

59 
53 

75 

51 

72 
5* 

67 
50 

53 
46 

71 
52 

73   70 
32   57 


74   72 
52   55 


73   76 
55   56 


73 
56 


7  5 
56 


70 

57 


69.3 
49.5 


70.6 
45.8 


69.3 
49.5 


71.5 

49.5 


68.7 
46.6 


67.6 
50.9 


69.6 
47.5 


72.2 
48.1 


66.5 
53.6 


69.7 
53.4 


66.5 
50.8 


EVAPORATION  AND  WIND 




Day  Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   #   • 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

.34 
36 

.09 
22 

.16 
34 

.14 
26 

.03 
20 

.18 
51 

.15 
14 

.30 
39 

.09 
42 

.22 
45 

.14 
13 

.05 
2  8 

.11 
27 

.11 

14 

.10 
31 

.09 
12 

.02 
12 

.14 
19 

.16 
12 

.09 
74 

.10 

37 

.15 

19 

.18 
22 

* 
12 

.09 
19 

.16 

37 

.22 

28 

.14 
82 

; 

: 

; 

4.15B 
916B 

SOUTHERN           02 
PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.06 
15 

.11 

16 

.11 

14 

.15 
21 

.19 
20 

.16 
22 

.20 
21 

•  15 

35 

.13 
40 

.09 
30 

.16 
31 

.01 

-.7 

.15 
52 

.12 
36 

.08 
13 

.05 
26 

.14 
24 

.11 

30 

.15 
18 

.16 

40 

.13 

21 

.16 
15 

.06 
5 

.04 
30 

.13 

14 

.17 
6 

.16 
115 

.02 
185 

27 

.12 
33 

.13 
27 

3.72B 
1029 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

EVAP 
WIND 

.22 

67 

.37 

61 

.21 

93 

.22 

78 

.18 

54 

.19 

57 

.18 
69 

.25 

56 

.15 
62 

.36 
122 

.21 

68 

.03 
85 

.15 

46 

.09 
45 

.17 

38 

.07 
33 

.04 
46 

.32 
102 

.07 
89 

113 

.16 
127 

.25 
95 

.15 
46 

65 

.17 
65 

.27 
57 

.21 
122 

.26 
159 

152 

53 

61 

5.93B 
2410 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
36 
72 

43 

.18 
46 

69 
44 

.21 

43 
74 
47 

.28 
59 

83 
54 

.21 

49 
74 
52 

.21 
69 

79 
46 

.19 
41 
69 
42 

.251  .23 
36   59 
76   77 

43i  47 

.24 

100 
76 
49 

.22 

45 
79 
57 

.07 
63 
6« 
5! 

.08  .09 
65   41 
75   60 
57   46 

.14 
36 
73 
47 

•  os 
i« 

74 
53 

.05 
36 
71 
5! 

.3C 

44 

s: 

6C 

* 
# 

- 

.41 
88 
65 
51 

.21 

83 
67 
48 

.20 
43 

73 
49 

.22 

30 
61 
52 

.01 
37 
61 

54 

.04 
35 

62 
51 

.25 
28 
84 
53 

.32 
86 
85 

|   49 

.06 
149 
54 
47 

140 
57 
49 

.11 

30 
79 
56 

.18 
55 
82 
57 

5.40B 
1686 
73.3 
50.6 

;< 


s 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-    35    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1968 

Station 

Day 

Ol  Month 

"*3  ..  oS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  ► 

RUTGERS  t 

(ICRO-MET  5TA 

PLOT  * 

1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

58 
51 

61 

50 

65 
54 

64 
59 

65 

56 

60 
55 

62 
51 

62 

51 

63 
52 

65 
58 

59 

59 

60 

60 
57 

63 
63 

62 
54 

62 
58 

68 
58 

62 

59 

70 
60 

62 
57 

65 
56 

66 
56 

62 
56 

60 
58 

68 
56 

70 
58 

61 
58 

58 
56 

64 

67 

66 
59 

67 

60 

63.2 
54.3 

2 

INCHES 

MAX 

MIN 

57 

51 

59 

50 

63 
54 

62 

58 

63 
56 

59 
55 

61 
52 

60 
52 

61 
53 

63 

58 

59 
58 

60 

59 
56 

62 
54 

61 
55 

61 

53 

66 
58 

61 
60 

66 
61 

61 
57 

63 
56 

63 
57 

61 
57 

59 
58 

66 
56 

68 

58 

61 
58 

58 
57 

63 

58 

65 

58 

65 
62 

61.8 
54.5 

* 

INCHES 

MAX 
MIN 

55 
52 

57 
51 

60 
54 

60 
58 

61 

57 

58 
56 

59 
53 

60 
52 

60 
54 

60 
57 

59 

58 

59 

58 

57 

60 
65 

60 
55 

60 
59 

64 
58 

60 
60 

68 
60 

61 
58 

62 
57 

62 

58 

60 
58 

60 
58 

64 

56 

65 
58 

62 
59 

59 

67 

61 
58 

63 

58 

63 

60 

60.6 

54.9 

8 

INCHES 

MAX 

MIN 

54 

53 

55 
52 

57 
54 

58 
57 

58 
57 

57 
56 

57 
54 

57 
54 

58 
55 

58 

57 

58 
56 

58 

68 
56 

58 
56 

58 
56 

59 
58 

61 
58 

61 

58 

63 

60 

61 
59 

60 
58 

61 
58 

59 
56 

61 

58 

61 

58 

63 
59 

62 
59 

59 

57 

59 
57 

61 
59 

61 
60 

59.1 
55.1 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

53 
53 

53 
52 

55 
53 

55 
55 

56 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
54 

55 

54 

55 
55 

56 
55 

56 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

57 
56 

57 
57 

59 

57 

60 
59 

59 
58 

58 
58 

61 

58 

59 
58 

60 
58 

68 
68 

59 
58 

60 
59 

59 

57 

58 
67 

59 
58 

60 
59 

57.1 
54.5 

32 

INCHES 

MAX 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

55 

54 

54 

55 

55 

58 

58 

58 

56 

58 

56 

56 

66 

57 

57 

67 

57 

56 

57 

64.9 

PLOT  * 

2 

MIN 

51 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

52 

53 

53 

53 

~ 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

67 

56 

56 

56 

56 

65 

66 

56 

56 

66 

56 

56 

56 

52.6 

1 

INCH 

MAX 

MIN 

69 

44 

76 

44 

82 
53 

77 
59 

83 

51 

55 

51 

82 
41 

84 
46 

83 
47 

83 
58 

62 
59 

66 

71 
67 

82 
47 

75 
49 

69 

58 

82 

57 

66 
59 

85 
69 

70 
51 

76 
49 

76 

50 

66 
51 

62 
56 

83 

61 

85 

51 

67 
53 

68 
54 

72 
56 

81 
56 

77 
61 

74.4 
50.9 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

65 
46 

73 
45 

79 
54 

74 
60 

79 
52 

54 
52 

78 

44 

80 
42 

79 
49 

78 
59 

65 

60 

65 

68 
58 

77 
49 

72 
50 

67 
68 

82 
58 

65 
58 

82 
58 

67 
53 

72 

50 

75 
52 

65 
52 

62 

57 

78 
51 

81 
53 

66 
53 

67 
64 

71 
66 

78 
67 

74 
63 

71.9 
61.7 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

57 
52 

61 
51 

64 
55 

64 
60 

65 
5B 

60 
58 

63 
52 

64 
54 

64 
55 

63 

60 

62 
60 

60 

61 
59 

63 
55 

62 

55 

62 

59 

78 
59 

64 
60 

69 
60 

62 
61 

64 
55 

64 

67 

61 
58 

60 
59 

66 
53 

68 
58 

64 
59 

69 
57 

63 
56 

66 
60 

66 
65 

63.5 

55.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER i 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


iKa.iLi-'    i 


it 


I00MTON    ] 

lOUND    8R0OK    J    W 

■■       ■ 
{HtL  IH6T0M 
:anistear   RESERVOIR 
En  brook 

EM    HAH     '    * 
:cr*R   H*OVs 

ICNTERTON 


HARlOlTtBURG 

ISM 

0 

.KATSWORTH 

15»8    0 

ILINTON 

.LIlABETH 

SSEx    FELL*    SERV 

SLOG 

2768 

0 

LEH1N6T0N    1    NE 

1029 

OK'ti^E 

11 01 

0 

cREEhOlC 

.1191 

0 

5LASSBORO 

3291 

0 

SREENwOOO    ukf 

y 

GAMMON TON    £    NNE 

W62 

0 

HIGH    POINT     PARK 

3935 

c 

HIGHTSTOWN     1     N 

3951 

0 

INDIAN    MILLS    I     - 

0 

JERSEY    CITY 

.AMftERTVlLLE 

.ayton  2 

.ITTLE    FALLS 

LONG    8RANCH    2    N 

,09" 

LONG   VALLEY 

5003 

LUMBER I ON 

5015 

c 

HAHWAH 

5101 

5197 

KANVILLE 

MARLBORO   SCS 

52  4«. 

1 

MARL TON    1    W 

525i 

MAYS    LANDING     1    H 

5341 

1 

MIDLAND    PARK 
MILLV1LLE 

)"c 

L 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

558 

1 

MILTON 

COUNTY 


BURLINGTON 
CARE    MAY 
MONMOUTH 


ESSEX 

D2    >allM 

CAPE    MAY 

ESSEX 

SALEM 

PASSAIC 
02    BURLINGTON 
01    HUNTERDON 


CUMBERLAND 
MONMOUTH 

GLOUCESTER 
PASSAIC 

*TLANT  l< 

SUSSEX 

MERCER 

BURLINGTON 

HUDSON 

MUNTEROON 


BURLINGTON 

BERGEN 

SOMERSET 

MONMOUTH 

BURLINGTON 


-l  02 

39  27 

39  23 

t\   39  53 

39  37 

«.J  U 

H  61 


74   08 

74    26 


TIC 


BERGEN 

CUMBER!-, 
CUMBERL. 
MORRIS 


40 

5* 

74    24 

>  i 

74    34 

74   45 

*n 

05 

74    52 

*i 

07 

74    30 

M' 

74    21 

\1 

?r> 

75    25 

38 

5T 

74    58 

39  49 

40  40 
40  50 
40    31 

39  14 

40  16 
39    42 

41  08 


ORSKHVATION 
TIME  AND 


OBSERVER 


VlN 


IM..WLN 


SERVICE 
BELLEPLA1N  STATE  FOREST 

WALTER  J  SCHANCK 
CLEMENT  MAUPT 
BERNARDS  WATER  COMPANY 
N  BRUNSWICK  WATER  >''  ' 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 
AMERICAN  CYANAMIO  CO, 
ALBERT  M.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC.  E.  *  G.  I 
NEWARK  WATER  DEPARTMENT 
COMMONWEAL 


RUDE 


WEST  MAGNES1TE  CO. 


IMUKNII 


AITE 


iJUk. 


NEWARK  WATER  OEPT. 
EARL  M.  KERCHNER 
ANDREW  F  DROPPE 
UNION  CO.  PARK  COMM 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 
MRS  JANE  EKDAHL 
GLASSBORO  STATE  COLLEGE 
GEORGE  T.  WIGGINS 

W.  HUBBARD  PARKHURST 
N.  J.  OEPT. OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  ENTW1STLE 
JERSEY  CITY  WATER  DEP 
E.  E.  CASE 
CHARLES  KOONS 


AIC  ' 
L8UR  I 


LAFAYE 

H0L2 


.ICE  I 

JAMES  LAWTON 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  t.  RADCLIFfE 
GEROW  BRILL 
DAVID  D.  GRISCOM 
COUNTY  EXTENSION  SVC 
R1DGEWOOD  WATER  CO. 
L.  J.  GALLAHER 
FED.  AVIATION  AGENCY 
JERSEY 


STATION 


MOOR LS TOWN 

MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK  WO  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  LXP  STA 

NEW  M1LFORD 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWKK 

PATERSON 

PEMBERTON  J  E 
PENNSAUKEN 
PH1LLIPSBURG 
PH1LLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
POTTERSVlLLE  2  NNW 
PRINCETON  WATER  WORKS 


O-MET  ST, 


SEA8ROOK  FARMS 
SMILOH 

SOMERVlLLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  SE 
TOMS  RIVER 
»TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 


CLOSED   STATION 
OLOWICK 


COUNTY 


,1UNL    !N..ruN 

MORRIS 

ESSEX 

HIDOI  l  't  * 

BERGEN 

MONMOUTH 

SUSSEX 

MORRIS 

HUNTERDON 

PASSAIC 


CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

MORRIS 

UNION 

SUSSEX 

OCEAN 

MERCER 

OCEAN 

PASSAIC 

UNION 

HUNTERDON 

MORRIS 

BERGEN 

SALEM 


Oil  HUNTEROON 


39  38 

40  50 
40  42 
40  26 
40  37 

40  25 

41  03 
41  02 
40  40 
40  54 

39  58 

39  37 

40  41 
40  42 


40  13 
39  36 

41  03 


40  27 

40  54 

41  01 
39  39 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVED 


t      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAX    2-DELAWABE    3-GREAT  EGG  HAHBOR 


HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULLICA    8-PASSAIC    9-RAHV7AY    10-RARITAN 


;ENCE       NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey 
Department  of  Meteorology.  College  of  Agriculture  and  Eovl: 
Bureau  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are 


w  k>  ,„„h  k„  _-.*in„  m  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  (.limatoiog. 
^L".?^"^7,^^  -  nllS.  £™""t,.  «..  B^lcK,  »..  «r..,  08903.  or  «.  ».,  ... 
contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NE»  JERSEY". 


otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  th 
nthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negat 
figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  t 


l  he- 


are:   Temperature  in  "F,  pi 
res  of  average  dally  temperatures 
sum  of  wind  directions  and  speeds 


pltatlon  and  evaporation  in  Inches  an 

es  from  6S°F.   In  "Supplemental  Data" 

by  the  number  of  observatl 


OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  sh 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Sn 
stations  snow  on  ground  values 
and  Wind"  table,  and  snowfall 


11  and  Snow  oi 
700  a.m.,  E.  S.  T 
Snowfall  and  Snow  • 


ons.   For  these 
table,  "Evaporation 


ndard  time.   During  the  summer  moo 
s  at  observation  time  for  all  excei 

Ixtremes"  table.  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperatu: 
wben  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

ilse  shown  by  footnote  following  tbe  "Evaporation  and  Wind" 
i  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observatl 


equivalent  of  i 
ently,  occasioi 

able,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 


in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


JiQd 


NORMALS  for  all  stat 
DIVISIONS,  as  used  1 
STATION  NAMES:   Figu 


e  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 
letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  dl, 
SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  -1 
of  this  bulletin. 

of  this  bulletin. 

isue  of  this  publl 


n  miles  and  direction  from  the  post  office. 

preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  lseuei 

in  tbe  annual 


INTERPOLATED 


for  l 


hly  preclplta 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  1 


totals  may  be  foum 

M  USED  INDICATE  TBE  FOLLOWING: 


Data 


tat:.  U' 


the  "Climatologic 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates 
*-*  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   Th 

•  Amount  included  In  following  measurement. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

8  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using 


"Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow 
table  Is  Indicated  by  no  entry. 

,  an  instrument  to  measure  faeteBt  mile  data. 


i  Ground"  table,  and 


nkn 


>  every  10  inches  of 


led  : 


this 


(Th«, 


ally  i 


detailed  dally 
published  later  In  Hourly  Preclpltatl' 


I.  wlLLARO 
JOSEPH  m.  GARRIS.  11 

,  WIAIHER  BUREAU 

4UR    H.     > 
MACKtNiAC-     -AH  »     CO. 

IT,  MARYS  SCHOOL 
NEWTON  WTR.  .  SWR.COMM. 
NEWARK  WATER  OEPT. 
CLOSED  3/1W4I 
■  J.  DEL  VECCHIO 

HILIP  E.  MARUCCI 
CAMDEN  COUNTY  PLN&  BD. 
TOWN  OF  PMlLLIPSBUftG 
JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 
MRS  VIVIAN  SCMERER 
RS  MARION  &0ODEN0UGH 
HINCETON  WATER  CO. 
AHWAY  VALLEY  SEW  AUTH  I 
,0.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 
RUTGERS  UNIV 

SEABR0OK  FARMS  CO. 
EVERETT  DICKINSON 

E.  HAVER 
JERSEY  CITY  D.  P.  W. 
UNION  COUNTY  ENGINEER 


MRS. 


MIL 


CO. 


TOMS  I 

WEATHER  BUREAU 
LAWERENCE  FASAN0.  JR. 
WATER  SUPPLY  COMM. 

NION  COUNTY  ENGINEER 
ROBERT  M.  MANNERS 

POWER  +  LIGHT  CO. 
HACKENSACK  WATER  CO. 
CREAM  VALLEY  DAIRY 


CLOSEO  3/11/68 


HON  GOOUENOU&H 


I 


n 

5 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  prevloue  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  ' 


This 


i   of   i 


olui 


N   PSED    INDICATE   THE   FOLLOWING: 
in  Station    Index  means    after    rj 


Dat 


ordlng  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipltatio 
bulletin.  If  dally  amounts  are  published  i 
ference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  aj 


processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hour ly  Precipitation 
,alcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
shed  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   Omit 
J   "Supplemental  Data"  table. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  : 
VAR   This  entry  In  time  of  observation  column 

ally  exposed  in  a  sbelt 


indicates 


i  snowfall  and/or  i 


feet  above  sod-cove 


on  ground  in  bbat  mo&Ch , 


this  reference  ludlca 


,  exposed  In  a  shelter  lex 
Stations  appearing  In  tbe  tables  wl 


the  roof  of  a  building 


th  : 


i  data 


mat Ion  concerning  the  history  of  changes  1 
ry"  for  this  State,  price  15  cents.  Slmll 
price  15  cents.   These  publications  may  b 


Information 
History"  for  tl 
Data,  price  15 


;  tbe  history  of  changes  In 
e,  price  15  cents.  Slmlla: 
Thsse  publications  may  be 


Weather  Bun 


t  tbe  thermomet' 


NATIONAL   SUMMARY, 


tlone  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological 
tbe  address  shown  above. 

.tions  tbrougb  1955  may  be  found 
i  may  be  found  In  tbe  latest  anni 
:  tbe  address  shown  above 


per  copy,  mon 
Superintended 
ting  Office,  1 


hlv  and  annual   $2  50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  th*  Annual  Summary.)   Checks  and  money  order, 

or  Documents. *  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
shlngton.  D.  C.  20402. 
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U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

C  H   SMI  l  II   s 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

BNvmoNMEN^oATASERVK*  THE  LIBRARY  OF  THE 
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NORTHERN 

BELVIDERE 
800NTPN  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLPTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  8 
FLEMINGTON  1  NE 
HI6H  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVRLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  w 
NEWARK  MB  AIRPORT 

NEKTON 

PATERSON 

PHILLIFSBURO 

PLAINFJELO 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPL.AIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
&LASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

HILLVILIE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHKOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOQDSTQWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  HAY  3  W 
LONG  BRANCH  2 


Temperature 


75.8 
TJ.3 

77. 3 
73.8 

76. 7M 

76.6 
77.8 
73.5 

81. 5 

7*. 9 
78.2 
74.9 
75.9 
78.6 

76.8 
78.5 
81. 8 
80.6 

80.4 

75. 2M 


81.1 
82.9 
B3.0 
64. 9M 

82. TM 

78. 7 
79.6 
82.9 
80.2 
81.6 

M 
SI.  * 

81.2 

77.7 
81. 6M 

81.6 
80.6 
81.6 
80.1 
79.9 

79.* 
83.8 


77 
80. 6M 
77.7 


55.9 
56,7 

57.0 
34.3 
59.3 


54,4 
52.9 

58,4 

52.5 

56,6 
51.7 
56.4 
60.7 

53.2 

60.1 
56.8 
58.9 
57,7 

51. 5M 


59 

60.6 
56,6 

M 
56,  OM 

58,2 
59.8 

60.4 
58.4 
57,1 

M 
59.9 
59,0 
39,3 
59,  BM 

56.4 

60.4 
60,8 
59,0 
61,2 

59.1 
59,9 


63,8 
62, 6M 
60,5 


65.9 
66.0 
67.2 
64.1 
66. OM 


66.1 
63.2 

70.0 

63.7 
66.5 
63.3 
66.2 
69.7 

65.0 
69.3 
69.3 
69.8 
69.1 

63.41 


70.1 
71.6 
70.6 

M 
70. 4M 

68.5 
69.7 
71.7 
69.3 
69.4 

M 
70.7 
70.1 
66.3 
70. 7M 

70.1 

70.5 
71.3 
69,6 

70,6 


69.3 
71.9 


70,6 
71, 6M 
69.1 


4.7 
1.9 


2.4 
2.8 


5.1 
2.5 


43 


21 


21 
21 

21 
47  21 
42    21 


u    -^sum* 


4.66 
5.65 
5.73 
6.36 
3.97 

3.33 

5.36 
6.24 

4.85 

7.39 
6.22 

4.92 
3.23 

4.37 

6.48 
6.13 
4.27 
4.36 
5.17 

7.60 


4.93 
3.29 


4.23 
4.99 
4.19 


5.58 

6.67 
4.50 
7.26 

5.83 

5.46 


3.62 

4.41 


3.30 
7.22 


.22 

1.76 

1.70 

2.12 

.21 


1.97 
.79 

.93 

2.18 

1.92 

.01 

.03 

1.29 

3.31 

1.31 


1.54 
1.64 


.26 

1.16 

.29 


2.13 
1.03 
2.66 


3.20 
3.81 

2.92 


1.32 
2.03 
2.99 
2.08 
1.05 

2.77 


3.05 

2.70 
2.89 
1.52 

2.03 
1.74 

1.26 
2.58 
1.10 
2.09 
3.32 

2.36 


1.21 

4.20 

2.93 

3 

1.49 

3.90 

1.93 
1.90 
2.33 

.47 
4.37 
4.50 
2.91 
2.85 

2.08 
4.07 
1.71 
2.50 
4.42 

2.12 
2 


! 


»* 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
LAYTON  2 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MIDLAND  PARK 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2    STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
FORTESCUE 


97 

DATE 

30* 

38 

DATE 

21 

7.74 

2.86 

4.90 

DATE 

13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW     JERSEY      -      JUNE      196  8 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


A  wet  month,  with  temperatures  near  or  above 
normal.  There  were  frequent  rainy  days  and 
considerable  cool  weather  during  June,  but  a 
heat  wave  began  on  the  30th,  when  temperatures 
were  in  the  upper  nineties  over  most  of  the 
State,  and  continued  into  July. 


Very  heavy  rainfall  occurred  on  the  evening 
of  the  12th  when  some  stations  reported  from 
4  to  5  inches  of  rain  in  thunderstorms.  Some 
localities  reported  75  percent  of  the  month's 
total  rainfall  on  that  evening. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  & 

Environmental  Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 


DAILY  PRECIPITA  TION 


NORTHERN  ( 

»[«NJ«0S1  111!  i     I 
BLACKWELLS  MRLS 
B00NTON  1  SE 
BOyNU  BROOK  2  W 

branchvIlle 

HN!5Ttl«  «(SE«V0I« 
CANOE  BROOK 
CEOAK  GROVE 
CHAALOTTESURG 

CLINTON 

ELIIA82TH 

ESSE>  lllli  SE«V  BLDI 

FLiHINCTON  1  NE 

GREENWOOD  L*KE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

I'KlHIVlul 
LAVTQN  2 
LITTLE  FAILS 

LONG  VALLEY 
HAHHAH 
HANVILLE 
HIOLAND  PARK 
NILTON 

MORRIS  PLAINS  I  ■ 

NEWARK  ye  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAR  RIOGE  RESERVOIR 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINP1ELO 
POTTERSVILLE  2  NNW 


RInGhOOD 
SOHERVRLE 
SPLIT  ROCK  PONO 
SUSSEX  1  SE 

HANAQUE  RAYMOND 
HERTSVILLE 
MEST  HHARTQN 
WOOOCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAHHUNTON  2  NNE 
HIGHTSTOHN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  w 
HAYS  LANOING  1  w 
MILLVILLE 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 
HOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  MONMOUTH 
PEHBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILUH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  HB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTQWN 


3.26 
3.63 

3. OS 

6. TO 
T.33 
5.T3 


ATLANTIC  CITY 
BELHAR  2  SH 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2 


Day  ol  Month 


.3* 

,89 
.2T 


.33 

.02 
•  «T 
.13 


5.23 

4.37 
3,99 


6.13 
4.27 
5.46 
4.36 
A, 41 

3. IT 
6,68 
5. IT 
5.3A 

T.60 


6.40 
6,33 
3,02 


7     8     9 


10   11   12 


6.8T 
4.50 
T.26 
5.83 

6.12 
5.23 
5i* 


.29 

.02 
.06   T 


13   14   15 


.39 

1.0' 
.01 


1.74 

2.09 

.30 


.03 
.02 


16   17   18 


1.21 

.01 

6,20 

.12 

2,16 

2,93 

.19 

3.75 

.25 

.2* 

1.39 

." 

1.49 

4,90 

.01 

3.90 

• 

*.1T 

,0T 

!.«3 

1.90 

1,07 

.02   .05 

.02  l.T! 

2.0 


3,90 
.09 
1.71 


.01  « 
,02  1.12 

T     .64 


3.65 

.64 
2.70 


2.91 
2.85 
1.39 


4,07 
1,65 
2.30 


19   20   21 


1,23 
.72 

.08 
.91 


1.06 

1.10 

.12 
1.04 

."8 
.10 


.97 
.16 
.25 
1.20 


1.12 
.06 
1.19 


22   23  '  24 


25   26   27 


.04  1.45 

.02 

.13  2.70 

.21  .32 

.1*  .25 

,15  1,60 

.02  ,37 

.12  .70 


.02 
.03 

.03 


.07 
•  02 
.05 


06 

,60 

,06 

,09 

.38 

•  41 

.45 

■  13 

.21 

•  01 

.06 

.51 

r 

.23 

•  03 

.71 

.08 

.04 

•  13 

.1" 
.39 

T 

.06 

•  02 

.84 

,08 

.42 

.2" 

.44 

.27 

.31 

T 

.37 

.01 

1.02 

,8* 

■  OS 

•  22 

•  24 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 
NEWARK  WB  AIRPORT 
TRENTON  KB  CITY 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -   m.p.h.) 


S3 


3   O 
UQ   U 

Q5Q 


a  a 

on  m 


!  . 


B 
o   S 

a    I 


l-o 


19 

ssw 

30 
NW 


_  a 

5] 

as 

22 


Relative    humidity   averages 
percent 


EASTERN    STANDARD    TIME 

1     AM  7     AM  1     PM  7     PM 


Number  of  days  with  precipitation 


6.4 
6.0 


See  reference  n 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 


01 


8EIVI0FRE 

BOONTON  1  SE 

CANOE  BROOK 

CHARLOTTEBURG 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  w 
NEWARK  MB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FRIEHOLO 

GLASSBORO 

HAMHONTDN  2  NNE 

HIGHTSTOWN  I  N 

INDIAN  HILLS  2  W 

MHLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 


NEW  JERSEY 

JUNE 1966 


Day  of  Month 


73   73 
30   47 


72   77 
47   58 


65   74 
53   52 


72   69 
50   59 


68   75 
49   49 


62   68 
46   48 


76   76   80 
48   59   54 


75   71 
53   60 


67 
52 


74   82 
31   60 


77   78 
52   60 


77   81 
50   54 


79   78 
52   59 


75   79 
30   56 


70   76 
49   56 


70   73 
51   36 


74   78   80 
51   58   62 


76   75 
50   58 


76   76 
46   56 


74   80 
31   60 


78   78 
50   51 


70   76 

51   57 


70   82 
47   52 


80   90 
54   60 


80   77   84 


79   75   82 

52   47   47 


63   92 

49   56 


73   63 
48   50 


79   85 
53   62 


74   61 
45   45 


83   92 
59   64 


77   83   93 
52   31   59 


80   93 
34   62 


84   92 

53 


85 
50 


75 
50 


82 

50 


78   76   82 
54   54   62 


88   88 
59   62 


91   91 
60   62 


89   89 
58   60 


87   84 
63   65 


98   60   61 


90 

63   63 


93   85 
65   64 


88   64 
34   37 


69   63 

61   62 


78   69 
64   64 


92   68 
56   58 


94   88 
62   63 


81   90 
64   62 


88   89 
63   64 


69   65 
55   37 


69   90 

65 


92   91 
65   69 


93   81 
69   60 


60   38   67 


63   57   57 


65   67 

64   56   57 


62   51   55 


85   68   65 
63   54 


81 
61 

90   68 


62   65 
57   51 


62   56   56 


68   72 
56   61 


82   65 
56   56 


74   62 
54   54 


71   62 
55   56 


63   72 
58   60 


60   76 
54   55 


64   65 
55   56 


70   69 
56   59 


66   71 
56   56 


62   67 
56   58 


83  71 

59  59 

88  76 

59  58   65 

65  76   77 

61  59   64 


90   74 
60   57 


87   65 

67   57 


92   B5 
65   57 


86   73 
56   56 


65  7*   74 

66  57   58 


88   67   69 

67   55   55   64   56 

See  Reference  Nolea  Following 


69   69 
63   54 


67   69 
37   54 


67   72 
52   55 


65   69 
58   53 


68   73 
63   57 


51   60   49 


72   75 
64   55 


70   67 
61   31 


66   72 
62   56 


66   68 
58   53 


67   69 
61   56 


73   76 
62   58 


70   70 
62   54 


68   72 
63   35 


73   73 
62   54 


74   78 
64   57 


73   76 
64   35 


70   74 
58   44 


74   76 
58   53 


73   78 
60   56 


76   79 
62   34 


73   78 
64 


73   77 
62   55 


74   74 
63   36 


72   71 
55   54 


75   77 
63   55 


73   76 
63   56 


73   76 
62   52 


74   71 
57   55 


76   73 
58   57 


72   67 
55   54 


70   71 
60   38 


86   77   72 


67   66 

47   46 


75   77 
60   57 


67   67 
56   50 


76   72 
58   57 


76   69 
53   54 


74   72 
58   55 


73   76 
60   60 


70   68 
54   48 


76   73 
58   37 


63   77 
55   53 


76   79 
60   57 


73   76 
60   57 


68   67 
52   47 


19   20   21 


81   72 
63   62 


66   75 
64   62 


64   81 

60   64 


87   79 
60   62 


85   79 
61   39 


81   75   77 


86   73   77 
63   63   39 


62   72   77 


77  85  78 
54|  63  60 
Station  Index 


76   75   70 
54   54   43 


78   76   69 
57   57   51 


77   77   70 
58   56   45 


77   72   66 
55   53   47 


73   71 

59   58   48 


78   75   70 


78   76 
61   96 


76   73 
31   51 


60   76 
60   58 


75   74 
51   52 


77   76 
57   56 


73   71 
60   57 


76   75 
33   53 


77   77 
61   58 


77   77 
59   55 


77   72 
58   56 


78   75 
55   37 


76   74 
32   30 


74   75 
50   44 


79   77 
63   54 


77   79 
63   42 


74   77 
59   43 


76   73   72 


85   82 
60   55 


86   81 
64   54 


66   87 
62   55 


62   79 
59   51 


64 

63   60 


87   62 
58   53 


81   83 
51   56 


87   86   86 
58   63   59 


85 

60 


67   74   85   81 
41   53   97 


77   66   64 
62   66   62 


87   84 
97   62 


63  SO 

64  63 


89   83   86 
60   67   62 


86 
63 


87   85 
67   56 


69   S3 
63   59 


64   62 

67   60 


78   «9   67 
59   67   61 


87 
68 


8* 
64 


84 
63 


25   26   27 


73   86 
63   63 


75   88 
62   63 


78   90 
66   64 


74   97 
54   62 


70   64   60 


75   89 
65   63 


82   69 
53   67 


78   62 
60   56 


60 


65   91 

59   63 


75   66   69 
50   62   54 


76   87 
58   63 


90   73   62 
70   61   58 


28   29   30   31 


91   92 
63   73 


97   92 
64   73 


92   90 
66   70 


83   91 

67   67 


81   93 

68   71 


86   95 

67   71 


91   65 

68   67 


92   89 
65   69 


85   92 
62   73 


92   92 

67   64 


91   67 
70   62 


60   70   64 
57   50   69 


59   55   68 


59   70   84 
96   92   60 


99   75   64 
57   90   94 


61   62   79 

44   48   91 


6« 
56 


76   64   93 
56   52   66 


65   96 

56   69 


85   97 
52   68 


72 
54 


79   94 
37   63 


60   69 
53   65 


85   91 
5!   67 


84   93 
50   67 


79   69 
99   69 


85   95 

33   71 


•  4   94 
94   70 


s& 


PAGE       2 

Continued 


Station 


Hi*    MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FIRMS 
5HI10M 
TOMS  RIVER 
TRENTON  W8  CITY 
TUCKERTON 
WOOOSTOUN 

*     • 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

J  UNI 


Day  oi  Month 


77   78 
59   61 


30   56   60 


77   77   60 
49   60   60 


77   77   79 


76   83   93 


76   74   91 
J6   56   63 


93   92 

68   68 


93   90   88 
62   64   65 


90 
19 


66   66   68 


9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18   19  |  20  |  21   22  |  23  |  24   25  |  26  |  27   28  |  29  |  30  |  31 


88  88 

65  58 

8".  76 

64  58   67 

91  77   73 

6*  57   5 


77   77   76 
65   62   66 


73   76 
63   61 


71   75   86 
62   58   61 


76   78   83 
63   57   56 


75   78   87 
63   5<>   56 


76   71   72 
60   62   60 


86   80   79 


72 

6? 

72 
63 

73 
66 

to 

50 

75 
62 

72 

72 

60 

70 
59 

77   75 
60   51 


74   78   77 


60   58   53 


74   87 
56   69 


60   67   64 


89 
65 


88   84   S3 
62   66   63 


•  0 

6! 


93   92   88 

68   63   60 


85 
71 

93 
65 

87 
69 

ee 

84 
65 

76 

65 

67   76   84 


83   94 
57   69 


74   85   94 


96 
68 


78   86   96 
59   54   69 


79   75   97 


91 
70 


19k» 


81.8 
58,4 


80.6 
60.4 


•  0.1 

59. 0 


79.9 
61.2 


79.4 
59. 1 


83.8 
J9.9 


77.4 
63.8 


77.7 
60.5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Ol  Month 

"rt  ^  6S 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   * 
NORTHERN            01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
HIND 

- 

.14 

.03 

.12 

.20 
21 

.23 

7 

.20 
5 

.69 
13 

.73 
13 

.13 

10 

.12 
36 

,03 

14 

13 

.21 

13 

.22 
26 

•  16 
12 

.22 

42 

.07 
24 

.22 

13 

.21 
20 

.26 

40 

.26 

17 

.10 
27 

.23 

18 

.01 
8 

.17 
40 

.10 

52 

* 
64 

.33 

29 

.20 

7 

5.99B 
676B 

«    *    * 
SOUTHERN            02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
89 
72 
54 

.22 

48 
84 
61 

.13 
23 
75 
63 

.20 
61 
81 
58 

.26 
50 
81 
59 

.29 
40 
88 
61 

.26 
56 
92 
65 

.46 
91 
92 
66 

.28 
64 
88 
66 

.23 

72 
90 
68 

.10 
116 
72 
57 

.00 
56 

64 
57 

59 
67 
63 

.14 
66 
77 
60 

.26 

61 
79 
61 

.28 

60 
89 
67 

.10 
64 
85 
64 

.28 

38 
81 
63 

.24 
53 
87 
64 

.28 

79 
81 
65 

.40 

101 

80 

52 

.24 
86 
80 
55 

.33 
116 
78 
66 

.27 
32 
92 
66 

.11 
47 
81 
66 

.26 
82 
95 
56 

.14 

105 

74 

60 

.01 
131 
74 
58 

.11 
61 
73 
57 

.26 
99 
87 
67 

6.528 
2106 
81.3 
61.5 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.20 
17 

.IB 
22 

.12 

15 

.14 
14 

.19 
9 

.24 
12 

.26 
12 

.24 
12 

.23 

44 

.23 

39 

.10 
40 

35 

21 

.26 

26 

.17 
14 

.15 
28 

.16 
11 

.15 
10 

.17 
24 

.16 
31 

.11 

18 

.20 
32 

.22 

20 

.22 
22 

.20 
9 

.24 

27 

.19 
71 

.08 
51 

.22 

14 

.23 
33 

5.64B 
733 

SEABRODK  FARMS 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.22 
52 
77 
55 

.21 

47 
86 
56 

.10 
33 
76 
56 

.21 

31 
86 
57 

.20 
22 

83 
58 

.26 
30 
93 

61 

.31 
43 
92 
64 

.30 
39 
93 

67 

.25 

50 
95 
66 

.26 

34 
95 
70 

.28 
69 

98 
60 

.08 
53 
81 
60 

37 
76 

65 

63 
83 
58 

.23 
32 

88 
58 

.28 
32 
92 

64 

.24 

44 
92 

67 

.15 
31 

80 
61 

.21 

33 
91 
61 

.13 

65 
85 
63 

.43 
52 
83 
55 

.23 

43 
R5 
65 

.32 

72 
91 

64 

.14 
36 
96 
73 

.25 

48 
90 
64 

.18 
46 
99 
71 

.56 
99 
93 
62 

.07 
74 
68 
61 

.20 
36 
82 
54 

.35 

76 
09 
61 

7.13B 
1422 
87.3 
62.0 

1 I 


DATE 
ANNUAL  1967 

ANNUAL  1967 


TOTAL  EVAPORATION  6  WIND 
MOVEMENT 


TOTAL  EVAPORATION  f,  WIND 
MOVEMENT 


OIVISION 
SOUTHERN  02 

SOUTHERN  02 


STATION  CORRECTION 

RUTGERS  MICRO-MET  STA      TOTAL  AUGUST  WIND  MOVEMENT  1449,  TOTAL  EVAPORATION 
6.87B 

RUTGERS  MICRO-MET  STA      SEPTEMBER  TOTAL  WIND  MOVEMENT  1636,  TOTAL  EVAPORA- 
TION 4.53B 


; 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE  1968 


Station 

Day 

Of  Month 

3 ».  o» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°« 

NEW  BRUNSWICK 
PLOT  1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

71 
56 

69 

61 

72 
62 

71 
59 

76 
62 

78 
64 

78 
68 

77 
68 

77 
68 

73 
68 

68 
64 

67 
64 

72 

67 

74 
65 

77 
65 

77 
69 

76 
70 

78 
68 

76 
69 

76 

70 

76 
65 

77 
68 

80 
71 

77 
70 

82 
72 

77 
72 

72 
67 

70 
68 

75 
65 

81 
70 

75.0 
66.5 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

69 
60 

67 
62 

70 
65 

70 
61 

74 
61 

76 
64 

76 
68 

76 

68 

76 
68 

72 
68 

68 
66 

68 
67 

70 
68 

72 
66 

75 
66 

76 
69 

74 
70 

76 
68 

74 
69 

75 
70 

74 
66 

75 
68 

79 
71 

75 
71 

80 
72 

76 
72 

72 
68 

71 
66 

74 
66 

79 

70 

73.6 
67.1 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

65 
60 

65 

61 

67 
62 

65 

62 

70 
62 

73 
62 

73 
68 

72 
68 

72 
68 

70 

68 

68 
66 

67 
67 

69 
67 

70 
66 

73 
67 

72 
69 

72 

71 

73 
68 

73 
68 

73 
70 

72 
67 

74 
69 

76 
71 

73 
71 

77 
72 

75 
72 

72 
67 

69 
66 

73 

67 

76 

70 

71.3 
67.1 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

64 

58 

63 

61 

64 

63 

64 
63 

67 
64 

69 
64 

71 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

68 
66 

66 
65 

67 
66 

68 
66 

70 
67 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 

70 

71 

70 

70 
69 

72 
69 

73 
70 

72 
71 

74 
72 

74 
72 

72 
68 

69 
67 

71 
67 

73 

70 

69.5 

67.3 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

60 
59 

61 
60 

61 
61 

61 
61 

62 
61 

64 
62 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

67 
63 

66 
65 

66 

65 

65 

65 

65 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
68 

68 

67 

68 

67 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
68 

68 

67 

68 
67 

68 
68 

66.1 
65.3 

32 
PLOT  2 

INCHES 

MAX 
MIN 

57 
57 

58 
57 

58 

58 

59 
58 

59 
59 

60 
59 

60 
59 

61 
60 

61 
60 

62 
61 

63 
62 

63 
62 

62 
62 

62 

62 

63 
62 

63 
63 

63 
63 

64 
63 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

65 

64 

65 
65 

65 

65 

65 
65 

66 

65 

67 
66 

66 
66 

66 
65 

65 

65 

62.7 
62.2 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

86 
59 

77 
62 

63 
64 

82 
60 

89 
61 

93 
62 

96 
67 

93 
67 

94 
68 

75 
62 

68 
62 

70 
63 

80 
62 

83 
62 

89 

60 

85 
68 

84 
65 

89 
65 

83 
64 

81 
57 

83 
53 

87 
67 

95 

66 

81 
66 

96 
72 

76 
67 

67 
63 

80 
63 

83 
59 

95 
69 

84.1 
63.5 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

82 

58 

74 
63 

30 
62 

80 
62 

87 
62 

91 
62 

92 
67 

90 
67 

92 
69 

71 
63 

67 
63 

68 
63 

77 
64 

80 
63 

86 
61 

83 
68 

82 
66 

86 
64 

81 
66 

79 
60 

80 

55 

84 
63 

92 
67 

80 
67 

92 
72 

77 
68 

68 
62 

77 
63 

84 
60 

92 

70 

81.8 
64.0 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

69 
61 

67 
62 

69 
66 

69 
64 

73 
65 

76 
65 

76 
66 

77 
67 

78 
69 

73 
68 

68 

64 

66 

65 

70 
66 

72 
66 

75 
65 

74 
70 

74 
70 

76 
68 

74 
69 

73 
68 

71 
65 

75 
66 

78 
70 

74 
70 

80 
72 

77 
72 

72 
66 

70 
65 

73 
65 

79 
70 

73.3 
66.8 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT    *1 
PLOT    *2 


SLOPE    OF    GROUNOi       FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.      GROUND    COVER 
CONNECTED    TO   A    BROWN    ELECTRONIK    POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF   GROUND,      FLAT.      SOIL    TYPE, 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
LOAM.      GROUND    COVER,       BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH   COPPER- 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SSS3B 


•     •     • 

FEBRUARY    1967 


JERSEY  CITY 


MARCH       1967 
JERSEY  CITY 


•   •   • 

APRIL        1967 


JERSEY  CITY 


•    «    • 
MAY         1967 


JERSEY  CITY 


•    •    » 
JUNE        1967 


JERSEY  CITY 


•    »    • 

JULY       1967 

JERSEY  CITY 


•   •   » 
AUGUST      1967 


JERSEY  CITY 


•   •   • 
SEPTEMBER   1967 


JERSEY  CITY 


*   •   • 
OCTOBER     1967 


JERSEY  CITY 


•   #   » 
NOVEMBER    1967 


JERSEY  CITY 


•   »   » 

DECEMBER    1967 


JERSEY  CITY 


•   »   • 
JANUARY     1966 


LAMBERTVILLE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 

JUNE  1968 

DELAYED  DATA 


Tamporatur© 


36.8 


".1 


i  E 
•<  i 


30.3 


40.8 


2.6 


49.1    -  1.4 


78.8 


78   2    31 


62.3*   »7, 6M 


63. 8M 


55. OM   -  6.2   80  19 


66.1 


74.0    57.2 


63.6 


43.3 


71. 3M 


72.5 


1.2 


-  1.3 


65.6   -  1.3 


48.5 


32.6 


42.0 


38.0 


-  3.7 


3.2 


26.7    -  5.0 


476   0 


59  25* 


0   2   0 


Precipitation 


2.95 


20 


20    30 


295 


683 


€Z 


2.30 


3.29 


3.98 


1.13 


1.83 


.30         1.12 


.23        1.10 


5.03 


1.90 


3.45 


1.28 


.41 


0        2.70 


1.89 


1.92      3 


.0 


7  .0 


1.40 


1.91  .47 


.27 


.72 


4,63  1.34 


1.81 


10 


.0  0 


.0 


21  .0 


.0 


.67       2 


1.39 


.0  0 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY            1966 
LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

2.0 
4 

4 

1.0 

4 

T 
4 

3 

3 

1.0 

3 

T 
3 

3 

3 

2 

2 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

f 

IS) 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 

JUNE  1968 

DELAYED  DATA 


Station 

1o 

0 

E- 

Day  of  Month 

I    |    2    |    3 

4      | 

5    | 

6 

7    | 

8    J 

9 

10    | 

11 

12 

13   |    14   |   15 

16          17     | 

18 

19      20 

21 

22   1 

23      24 

25  |  26   |   27 

28   | 

29   |  30 

31 

FEBRUARY             1967 

JERSEY    CITY 

2.95 

.48 

.01 

.25 

1.13 

.07 

T 

T 

.10 

.06 

.03 

.74 

T 

.06 

.         .         . 

MARCH                     1967 

JERSEY    CITY 

6.33 

.26 

1.70 

1.63 

.19                     .36 

.42       .29 

-10 

.56 

T 

.60 

.          ,          * 

APRIL                      1967 

JERSEY    CITY 

3.29 

T 

T 

.36 

.01 

.04 

.37 

.51 

.07 

.08 

.12 

.37 

.24    1.12 

.          .          . 

MAY                               1967 

JERSEY    CITY 

3.98 

.16       .25 

.13 

.76 

1.10 

.02 

.62 

.02       .06 

.02 

T 

.37       ,09 

.36 

.          .          * 

JUNE                        1967 

JERSEY    CITY 

4.35 

.16 

1.89 

.94 

.04 

.30 

.30 

.27 

.45 

.          .          . 

JULY                        1967 

JERSEY    CITY 

5.A5 

1.92 

.23 

T 

T 

.86 

.23 

.13 

.09       .28 

•  2tt 

■  10 

.08 

.82 

.11 

.30 

«         •         . 

AUGUST                   1967 

JERSEY    CITY 

5.03 

.47 

.20 

.42 

■  45 

.06 

.10 

.06       .08 

T 

.06 

.10 

1.10       .51     1.40 

.         .         . 

SEPTEMBER          1967 

JERSEY    CITY 

1.90 

■  12 

.31 

.26 

.47 

.44 

.30 

.         .         . 

OCTOBER                1967 

JERSEY    CITY 

3.45 

T 

1.00 

T 

T 

•  64 

1.S1 

.          .          . 

NOVEMBER             1967 

CANTON 
JERSEY    CITY 

.83 
2.70 

T             .67 

.03 

T 

.02 
•  04 

T             T 

.16 

.19 

.03       .10 
T 

.02 
.14 

.41 

.62       T 

.25 

.45 

.40 

.          *          . 

DECEMBER            1967 

JERSEY    CITY 

4.63 

1.39 

.02 

.05 

.29 

.83 

.98 

.37 

.05 

.20       .OP       T 

.13 

.04 

.20 

.         ,         * 

JANUARY                196ft 

LAMBERTVILLE 

2.40 

.16                     .12 

.12 

.10 

T 

1.2S       .16 

.15       T 

.02 

.04       .10 

.11 

»          .          * 

MARCH                     1968 

POTTERSVILLE    Z    NNV, 

.36 

.74 

.02       T 

.04 

T             .57 

.03 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

~a  u  6> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«2°£ 

MARCH 

1968 

RUTGERS    MICRO-MET    STA 
PLOT    *    1 

1 

INCH 

MAX 

Ml  N 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

36 
34 

35 
34 

37 

34 
33 

34 
33 

40 

46 

40 

45 
43 

50 
45 

50 
42 

50 
45 

47 
45 

51 

41 
35 

45 
34 

48 
36 

52 
41 

51 
44 

55 
44 

54 
45 

54 
46 

41.6 
37.4 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

37 
33 

34 
34 

36 

34 
33 

34 
33 

40 

43 

40 

44 
42 

48 
44 

49 
43 

49 
45 

47 
45 

50 

46 
37 

45 
36 

47 
37 

51 
42 

50 
45 

53 
45 

53 

48 

53 
46 

41.1 
37.8 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

38 
34 

35 
34 

36 

35 
33 

34 
34 

38 

41 
38 

43 

41 

46 
43 

47 
43 

47 
43 

46 
46 

46 

45 
40 

43 

37 

45 

37 

48 
42 

48 
45 

49 

45 

51 
48 

51 
47 

40.1 

37.8 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

34 

33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

36 
34 

35 
35 

36 

35 
34 

35 
34 

37 

40 
37 

42 
40 

44 
42 

45 
42 

46 

44 

45 
45 

45 

45 
41 

42 
39 

44 
40 

46 
42 

46 
45 

47 
45 

49 
47 

50 
48 

39.7 
38.2 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

34 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 

36 
35 

36 
36 

37 

38 
37 

40 
38 

41 

40 

42 

41 

43 
41 

43 
43 

44 

43 
42 

42 

40 

42 

40 

44 
42 

44 
44 

45 

44 

46 

45 

47 
46 

39.1 
38.3 

32 
PLOT    #    2 

INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
34 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

37 
37 

37 

37 
36 

37 
37 

37 

38 
37 

39 
38 

40 
39 

40 
39 

41 
39 

41 
41 

42 

42 
41 

42 
42 

42 

41 

43 
42 

43 
43 

43 

43 

44 
43 

45 

44 

39.3 
36.8 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

41 
33 

34 
33 

34 
33 

35 

27 

47 
33 

48 
33 

47 
32 

53 
32 

43 
36 

45 
35 

58 
39 

39 

35 

41 

45 
33 

34 

49 

48 
47 

47 
44 

69 
46 

61 
42 

60 
46 

55 

46 

57 

53 

34 

61 
33 

65 

33 

71 
40 

68 
43 

71 
43 

68 
43 

71 
42 

52.8 

37.5 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

39 
33 

34 
33 

39 
33 

33 
30 

43 
33 

45 
33 

44 
33 

47 
33 

42 
36 

43 
35 

57 
39 

39 
35 

40 

43 
34 

34 

48 

47 
47 

47 
45 

64 
47 

59 
43 

59 

47 

54 
46 

55 

50 
36 

58 
34 

61 
34 

67 
41 

65 
44 

67 
44 

65 
45 

67 
44 

50.7 
38.3 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
33 

36 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

35 

33 

35 

34 

38 
35 

39 
37 

46 
39 

39 

37 

38 

37 
35 

36 

48 

44 
42 

50 
43 

64 

50 

59 
45 

52 

48 

48 

47 

49 

53 

49 

48 
34 

49 
40 

53 
44 

54 

47 

53 
47 

54 
51 

55 
50 

44.9 
40.0 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIONIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS. 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND .   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVERi 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE  i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN. 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
NSTRUMENTATIONi   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


FEBRUARY   1967 
JERStY  C I T> 

MARCH       1967 
JERStY  CITY 

•  •       « 
APRIL       1967 

JERStY  CITY 

•  •       • 
MAY         1967 

JERSEY  CITY 

«       #      • 
JUNt       1967 
JERSEY  CITY 

JULY        1967 
JERSEY  CITY 

«      *      » 

AUGUST     1967 
JERSEY  CITY 

SEPTEMBER  1967 
JERSEY  CITY 

OCTC'BER    1967 
JERSEY  CITY 

NOVEMBER   1967 
JERStY  CITY 

DECEMBER   1967 
JERStY  CITY 

JANUARY    1968 
LAMBERTVILLE 


DAILY  TEMPERATURES 

Da„  Ot  Monlh 


NEW  JERSEY 

JUNE  1968 

DELAYED  DATA 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


45 
34 


38 

19   36 


72   78   77 


65   53   61 

49   50   47 


73   86   81 
50   60   66 


85 
63 


86   80   76 


65   71   81 

52   49   58 


57   63   68 


32   40   51 
22   22   40 


31   24   31 


39   39 
32   33 


16   26   35 


45   61   53 
32   36   39 


30   28   32 


36   39   38 


64   57 
50   39 


61   62   66 


65   59   60 


75   81   84 
67   67   66 


67   64   63 


70   46   51 


57   51   61 
44   45   49 


83   83   90 
67   71   66 


14   I  15  :  '6      n  i  18 


59  53 
38l  25 


40   63   45'  32   26   20 

35   37   2a|  22   14   10 


54!  55 
42   42 


61   60   551  63   67  T 


74   66   82 
62   60   62 


7C   74   67 


27   38   35 


75   75   80   86   81   89 [  83   79   75 

66   64   70|  71   71   70   73   66   66|  65   64   69 


62   63   61 


58   51   47 


60   60   71 
38   53   60 


35   32   33 


18   15 
3    2 


69   83   82j  82   81   86 
65   61   64-  66   69   72 


67   70   72 
54   51   49 


66   64   59 


36   40   50 


26   23   28 


69   82   83 
63   60   64 


57   63   66 
42   48   57 


52   42   40  35 
39   32   22|  20 


58   52   39  37 
42   36   32  31 


34   41   42 
0   29   30 


33   35   46 


67   69   80 
60   60   60 


67   68   66 


33   36   44 
30   28   28 


25   26   27 


32   34   36 


53   50   51 
37   40   38 


48   55   75 
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5 
2 
3 

3 

I 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  we  AIRPORT         R 

84,6 
SB. 8 
83.9 
85.4 
87.1 

98.3 

64.9 
S6.0 
61.2 
69.2 

71.5 
76.9 
70.0 
73.3 
78.2 

2.1 

1.9 

95 
99 
94 
96 
98 

18* 

2 
18 
18 
16* 

45 
53 

44 
49 
60 

30* 

7 
3W 
30 
29 

10 
0 

11 

2 

0 

7 
14 
6 

7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

s 

0 
0 

1.17 
.71 
1.72 
2.30 
1.67 

-  3.83 

-  3.48 

-  1.80 

.52 

.50 

.98 

.65 

1.13 

23 
20 
4 
20 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
3 
2 

1 
1 
2 
3 
2 

0 
0 
0 

0 

1 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

86.3 

88.3 
68.3 
87.1 
87.2 

57.3 
67.4 
61.9 
63.7 
62.6 

71.8 
77.9 
75.1 
75.4 
74.9 

.4 
2.2 
.8 
.5 
.3 

97 
100 
97 
98 
98 

18 
2 
17 
17 
17 

43 
56 
48 
50 
50 

30 
30* 

7 
7 
7 

10 
0 
0 
0 
0 

9 
14 

12 

8 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.92 
1.23 
1.12 
2.07 
2.17 

-  2.93 

-  3.40 

-  4.17 

-  2.54 

-  2.57 

1.36 
.42 

.47 
1.33 
1.32 

25 

20 

4 

24 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
4 
4 
3 
2 

1 

0 
0 
1 

2 

1 

0 
0 

1 
1 

SUSSEX  1  SE 

84.  6M 

55. 6M 

70. 1M 

-  2.6 

95 

18 

42 

30 

16 

0 

0 

0 

.94 

-  4.13 

.78 

4 

.0 

0 

I 

1 

0 

DIVISION 

73.9 

-   .1 

1.51 

-  3.14 

.0 

«    *    » 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

64,8 
88.1 
87.3 
89.7 
86. 9M 

63.5 
66.1 
63.0 
67.5 
63,1 

74.2 
77.1 
75.2 
78.6 
75. OM 

-   .9 

1.4 

99 

97 
97 
102 
97 

1 
17* 

I 
1 
1 

53 
53 

52 
52 
31 

30 
7 
7 

30 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
11 
12 
14 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.75 
2.31 
2.05 
2.78 
3.21 

-  1.97 

-  2.79 

-  1.46 

.73 
1.34 
1.17 
1.60 
1.20 

24 
24 
3 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

e 

5 
5 

4 
3 
5 

1 
1 

2 

i 

2 

0 

1 

1 
1 

2 

FREEHOLD 
GLASSBORD 

HAMMQNTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
1N0IAN  HILLS  2  W 

85.8 
B7.3 
88.2 
86,5 
86.0 

63.5 
65.5 
65.6 
63.2 

61.0 

74.7 
76.4 
76.9 
74.9 
73.5 

-  .2 

.8 
.1 

-  1.2 

97 
97 
100 
97 
97 

18 

2 

1 
17 
17t 

50 
54 
54 
49 
47 

7 
30 

7 

7 
7 

0 
0 
0 

0 

1 

9 

10 
13 
10 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.98 
1.29 
3.46 
2.14 

4.44 

-  2.26 

-  1.10 

-  2.32 

.17 

1.19 
.77 

1.22 
.73 

1.41 

25 
3 

16 
19 
25 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 

0 

a 

0 
C 
0 

3 

3 
6 
4 
4 

1 

1 

3 
2 
4 

I 

0 

I 

0 
2 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MODRESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

67.3 
85.3 
36,6 
86.0 
86,5 
86,5 

64.5 
66.1 
65,7 
65.6 
65.0 
62.6 

75.9 
75.7 
76.2 
75.8 
75.8 
74.6 

1.1 
-   .9 

97 
96 
97 

97 
97 
98 

2 

17+ 
17* 
18 
17 
18+ 

53 

56 

50 
54 
54 
49 

7 
30 

7 
30+ 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
9 
9 

10 
9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.59 
.93 

3.55 

.85 

3.09 

6.45 

-   .62 

1.80 

.47 

.28 

2.37 

.57 

1.95 

3.14 

7 
2 
25 
25 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 

c 

c 

0 
0 

4 
4 

4 

3 

4 
4 

0 

e 

i 

2 

2 

0 
0 

1 

0 

1 

2 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

TUCKERTON 

85.8 
86,5 
85,9 
85,6 
84,4 

65.9 
65.8 
63.2 
67.8 
64.5 

75.9 
76.2 
74.6 
76.7 
74.5 

-   .2 

.7 

95 
95 
99 
97 
98 

2t 
18* 

2 
17* 

1 

55 

56 
50 
58 
52 

7 
7 
7 
7 
7 

0 
0 
0 
0 

1 

9 
10 
9 
9 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.23 
1.81 
1.73 
2.35 
2.01 

-  2.48 

-  1.83 

1.47 
.84 
.74 

1.51 
.93 

15 

6 

25 

24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
5 
4 

5 

4 
2 
1 
1 
1 

2 

0 
0 

1 

0 

WOOOSTOWN 

SB. 4 

65.8 

77.1 

97 

17* 

53 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

1.70 

.77 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

OIVISION 

75.7 

.3 

2.53 

-  1.64 

.0 

•   *   * 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY             R 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 

82,5 

86. 5M 
83,6 

70.4 
68.  OH 
67.6 

76.5 

77. 3M 
75.7 

2.3 

1.3 

98 
97 
95 

I 
2 

1 

61 
54 
58 

6 

30 

7 

0 
0 
0 

4 

6 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1.26 

1.59 

-  2.60 

-  2.66 

.63 
.73 

6 
24 

.0 
.0 

0 
0 

4 

5 

1 
1 

0 
0 

OIVISION 

76.5 

1.9 

1.43 

-  2.45 

.0 

1 


I 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BURLINGTON 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PEMBERTUM  3  E 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
POTTFRSVULE  2  NNW 


GREATEST  1  DAY  PR  EC  1 P 1  TAT  I  UN 
PEMBERTON  3  E 


102 

DATE 

01 

42 

DATE 

30 

6.45 

.39 

3.14 

DATE 

25 

the  mm  tf  t:i 

SEP  2s. 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


NEW    JERSEY 

JULY                 1968 

■a 

Day  of  Month 

Station 

o 

1     |    2    | 

3 

4     | 

5    | 

6 

7    |    8     |    9 

10 

11       12 

13   |    14    |    15 

16  |   17       18 

19 

20      21 

22      23   |  24 

25      26      27 

28   |  29   j  30 

31 

NORTHERN                                01 

6ELVI0ERE 

1.49 

.04 

.32 

.42 

.71 

8EKNARDSVILLE    2    E 

1.1B 

T 

.06 

.02 

.02 

.96 

.12 

BLACKWELLS    HILLS 

.63 

.09 

.03 

.27 

.24 

B00NT0N    1    SE 

1.02 

.11 

T 

.02 

T 

.59 

.30 

BOUND    BROOK    2    W 

1.76 

.03 

.04 

.83 

.86 

BRANCHVILLE 

1.11 

.78 

.18 

.13 

CANISTEAR    RESERVOIR 

.77 

.46 

.05 

.26 

CANOE    BROOK 

2.95 

.01 

T 

.03 

.48 

.50 

.95 

.98 

CEDAR    GROVE 

CHARLOTTEBURG 

.97 

.32 

T 

.05 

.60 

CLINTON 

1.29 

.04 

T 

.75 

.50 

ELIZABETH 

1.6* 

.35 

T 

1.22 

.07 

ESSEX    FELLS    SERV    8LDG 

1.B3 

.17 

.17 

.49 

.53 

.47 

FLEMINGTON    1    N£ 

1.09 

T 

.07 

.05 

.83 

.02 

.12 

GREENWOOD    LAKE 

.65 

.45 

.02 

.08 

.10 

HIGH    POINT    PARK 

.75 

.10 

.32 

.33 

JERSEY    CITY 

LAM8EHTVILLE 

1.15 

.06 

.05 

T 

.01 

.07 

.51 

.16 

.29 

LAYTON    2 

1.17 

T 

.09 

.07 

.49 

.52 

T 

LITTLE     FALLS 

.71 

T 

T 

.02 

.50 

.19 

LONG    VALLEY 

1.72 

.98 

.04 

.05 

.65 

MAHWAH 

.80 

.47 

.15 

.18 

HANVILLE 

MIDLAND    PARK 

1.65 

.26 

.01 

.61 

.77 

MILTUN 

1.42 

.61 

.10 

.71 

MORRIS    PLAINS    1    w 

2.30 

T 

.03 

.04 

.66       T 

.B5 

.72 

NEWARK    WB    AIRPORT                     R 

1.87 

T 

.06 

T 

T 

.68 

1.13 

T 

NEW    MtLFURD 

1.10 

.90 

.20 

NEWTON 

1.92 

.41 

.15 

1.36 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

1.36 

.42 

.12 

.82 

PATERSON 

1.23 

T 

T 

.17 

.37 

.42 

.27 

PHILLIPSBURG 

1.12 

.47 

.03 

.18 

.15 

.24 

.03 

PMILLIPSBURG    BRIDGE 

3.00 

1.00 

2.00 

PLAINFIELO 

2.07 

.07 

.01 

T 

.05 

.41 

.18 

1.35 

T 

POTTERSVULE    2    NNW 

.39 

.22 

.05 

.12 

RAHWAY 

2.91 

.02 

.07 

.03 

.09 

2.70 

RINGWOOD 

.73 

.27 

.46 

SOMERVILLE 

2.17 

T 

.07 

1.32 

.78 

SPLIT    ROCK     POND 

1.9B 

.33 

.70 

.95 

SUSSEX    1    SE 

.9* 

.02 

.78 

.01 

.07 

.06 

WANAUUE    RAYMOND    DAM 

.46 

.12 

T 

.04 

T 

.30 

WERTSVILLE 

.7*. 

.06 

.0*. 

T 

.02 

.02 

T 

.29 

.31       T 

WEST    WHARTON 

1.89 

.75 

.09 

.28 

.77 

WOODCLIFF    LAKE 

1.35 

.06 

.55 

.74 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

1.75 

.20 

.05 

.01 

.20 

.20 

T 

.36       .73 

AUDUBON 

2.31 

.25 

.22 

.14 

T 

.20 

T 

.08 

1.34 

.OB 

T 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

1.79 

.41 

.25 

.32 

.81 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

2.05 

1.17 

.12 

.59 

.10 

.07 

BURLINGTON 

2.78 

.37 

.10 

T 

.03 

.38 

.20 

.07 

1.60 

.03 

CANTON 

2.83 

1.21 

.11 

1.47                   .01 

.03 

CHATSWORTH 

3.21 

.30 

.04 

.17 

.06 

.41 

1.03 

1.20 

FORTESCUE 

1.96 

1.20 

.13 

.40 

.23 

FREEHOLD 

1.98 

.29 

.01 

T 

.01 

T 

.48 

1.19      T 

GLASS80R0 

1.29 

.01 

.77 

.OB 

.15 

T 

.28 

HAMMONTON    2    NNE 

3.46 

.79 

.17 

.09 

.02 

1.22                   .32 

.30 

.55 

HIGHTSTOWN    1    N 

2.14 

•  44 

.01 

T 

.73 

.09 

.29 

.58 

INDIAN    MILLS    2    W 

.85 

.06 

.13 

T 

.08 

.91 

T 

1.41 

MAYS    LANDING     1    W 

1.39 

.17 

.10 

T 

.60 

.02 

.07 

.43 

MILLVILLE 

1.59 

.45 

.18 

T 

.47 

.35 

.05 

.09 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

.93 

.28 

.19 

.01 

.25 

.20 

T 

T 

T 

T 

MUORESTOWN 

3.55 

.52 

.56 

T 

T 

.10 

2.37 

T 

NEW    BRUNSWICK 

.85 

.17 

.01 

T 

.10 

.57 

NEW    MONMOUTH 

3.09 

.26 

.05 

.06 

.21 

1.95 

.56 

PEMBERTON    3    E 

6.45 

.43 

.07 

.21 

T 

2.60 

3.14 

PENNSAUKEN 

PRINCETON    WATER    WORKS 

1.23 

.12 

.16 

.03 

.07 

T 

.41 

.44 

SEABROOK    FARMS 

4.23 

1.26 

.12 

.09 

.77 

.01 

l.»7 

.51 

SHILUH 

1.B1 

.81 

.12 

.84 

.03 

.01 

T 

TOMS    RIVER 

1.73 

.32 

.12 

.20 

.05 

.04 

.26 

.74 

TRENION    W8    CITY                        R 

2.35 

.  19 

.18 

.06 

T 

T             T 

.41 

1.51 

T 

T 

TUCKERTON 

2.01 

T 

.23 

.17 

.49 

.14 

.03 

T 

.93 

WOUOSTOWN 

1.70 

.77 

.07 

.09 

T 

.02 

T 

.10 

.63 

T 

.         .         . 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 

1.26 

.29 

.12 

.06 

.63 

.12 

.01 

.02 

.01 

8ELMAR    2    SW 

CAPE    MAY    3    W 

- 

.28 

1.36 

.09 

LONG     BRANCH     2     N 

1.59 

.23 

.02 

.15 

.27 

.73 

.19 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

°  •  S 

£  s  s 
£  8.1 

3 

Station 

r      ^  a 
a  o 

CO   -H 

-H    O 
3   V 
to  U 

CD  -H 

c 
ed  *o 

■H    fl) 

3  a, 

to  CO 
PS 

• 
g 
■ 
> 
< 

I     • 

11 

§        1 

i    o  S 

« 

£  Si 
Q  J 

EASTERN    SIANDARD    TIME 
1     AM          7     AM          1     PM          7     PM 

8 

8 

3 

A 

85 

A 

en 

0) 

o 

SS 
N  3 

■3 

0 

F- 

■4     a    a 

ATLANfIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 

TRtNTuN    W6    CITY 

19 
21 

2.6 

4.1 

8.2 
9.5 

32++ 
38 

2  3++ 
24 

16 

NNW 
2U 
NW 

23 
06  + 
24  + 
24  + 

89 
72 

84 
71 

57 
50 

73 
58 

1 
0 

5 

2 

4 
1 

1 

4 
3 
0 
3 

1 
1 
1 
0 

0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

8 

8 

7 

10 

59 
61 

5.8 

5.3 
6.0 

notes  loUown 
-    52    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

OF    1967-19 

!>a 

NEH  Jf 

5EY 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*    *    » 

NORTHERN            01 

RELVIDERE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

9.2 

7 

5.7 
30 

.2 

1.3 

18.4 
SB 

RfcRNARUSVILLE  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

• 

" 

1.0 
1 

BLACKwELLi  MILLS 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

- 

3.5 

T 

.5 

1 

B0PNT0N  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

7.5 
3 

7.5 

4 

T 

1.0 

1 

17,5 
9 

BUUNO  BROUK  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3 

4.5 
14 

T 

17 

BRANCHVULE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

10,5 

7 

7.0 
30 

,5 

7 

2.5 

I 

22.5 

45 

CANISTEAR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 
1 

7.5 
4 

6.5 

31 

.5 

29 

5.5 

15 

22.0 
80 

CANOE  BROUK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

- 

8.6 
16 

T 

1.0 
1 

CEOAR  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

. 

- 

, 

■ 

- 

- 

- 

m 

a 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

6,6 
6 

9.2 

30 

.8 

5.5 

7 

25,8 
44 

CLINTON 

SNOWFALL 
1  In  ON  GO 

, 

8,5 

.8 

. 

ELIZABETH 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

1.5 
1 

» 

5.5 

17 

ft 

1.0 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

5.0 
1 

9,0 

2.0 

1 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.0 
6 

12.0 
19 

.5 
5 

1.5 

26,0 
30 

GREENWOOD  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.7 

1 

11,0 
5 

7.5 

30 

.6 
2 

6.1 

7 

26,9 
45 

HIGH  POINT  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.3 
4 

10.2 
9 

• 

.5 

1 

7.0 
4 

JERSEY  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

„ 

, 

T 

5.0 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.0 
1 

4.0 
3 

4.0 
15 

.5 

,5 

13.0 
19 

LAYTON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 
1 

9.3 
9 

7.1 
31 

1.1 
19 

1.3 
1 

21.1 

61 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6,5 
6 

8,3 
21 

.2 

1.8 
2 

16.8 
29 

LUNG  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

6.0 
2 

12.0 

1.0 

T 

21.0 

MAHWAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 
1 

5,0 
2 

10,0 

T 

4.0 
2 

20.0 

MANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

. 

- 

a 

- 

a 

a 

a 

MIDLAND  PARK 

SNOivFALL 
1  IN  ON  GD 

a 

- 

a 

(1 

a 

MILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

MORRIS  PLAINS  1  M 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

7.0 
5 

10.3 
23 

.2 

1 

1.0 

20,0 
29 

I 

m 

1 

I' 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

S 

EASON 

OF    1 

967-19 

b8 

NFW  JFRSFV 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.1 

3.9 
2 

4.6 
14 

.6 

1.7 
1 

13.9 

17 

NEW  MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

" 

. 

T 

- 

NEWTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

9.8 
6 

8.1 
30 

1.0 

1 

2.0 
1 

22.9 
39 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.1 

1 

10.0 
6 

8.9 
30 

1.6 
23 

5.0 
7 

27,6 
67 

OIDWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

- 

7.3 

. 

„ 

- 

M 

■ 

- 

PATERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.7 
5 

9.2 

T 

.5 

16.4 

■ 

PHUUPSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

1 

5.3 

4 

6.0 
17 

T 

T 

14,8 
22 

PHIUIPSBURG  BRIDGE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

. 

. 

- 

. 

PLMNFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.3 

<*.0 
6 

6.7 
20 

.2 

1.3 

16,5 

POTTERSVILLE  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

. 

* 

- 

. 

• 

RAHWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.1 
1 

3.9 
4 

4.1 
13 

.3 

1.3 
1 

12.7 

19 

RINGWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

8.0 
6 

m 

T 

T 

a 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

3.5 
2 

5.1 
17 

T 

T 

11.6 

SPLIT  ROCK  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

- 

• 

' 

" 

SUSSEX  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.2 
1 

11.8 
7 

8.4 
29 

- 

1.5 

• 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

7.3 
5 

8.8 
18 

T 

2.0 
1 

18.4 
24 

WERTSVlLLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

n 

T 

- 

■ 

WEST  WHARTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

6,0 

7 

9,6 

27 

ft 

3.0 

4 

38 

WQODCLIFF  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

« 

- 

T 

- 

*     *     * 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.8 

3.9 

4 

.8 
3 

4,2 
2 

1.8 
2 

18.5 
11 

AUDUBON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

7.0 
1 

5.0 
3 

2.5 

13 

1.0 
1 

2.0 

17,5 
18 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

• 

„ 

• 

. 

. 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.8 
1 

5.8 
5 

3.5 

7 

- 

6.0 
3 

16 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

2.5 

3 

13 

•J 

T 

■ 

CANTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

„ 

3.0 
1 

T 

1.0 

. 

CHATSWORTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

■ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


Station 


FORTESCUE 

FREEHOLD 

GIASSBORO 

HAMMONTQN    2    NNE 

HIGHTSTQWN    i    N 

INDIAN    MILLS    2    W 

MAYS    LANDING    1    W 

MRLVILLE 

MRLVILLE  FAA  AIRPORT 

M00REST0WN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  W8  CITY 

TUCKERTQN 

W00DST0WN 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC 


COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 


03 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SEASON  OF    1967-1968 


5.5 

1 

6.5 


7.0 
6.0 

T 


3.0 
1 

2.0 
1 

7.0 


9.1 

6.0 

6.0 
5 

5.4 
5 

13.2 

5 

7.5 


6.0 
5 


6.5 
4 

12.1 
3 

6.5 
7 

6,0 


6.3 


6.6 
1 

4.0 

1 


3.0 


2.8 


6,0 
5.0 


7.8 
6 

3,0 
5 


4,0 
2 

4.9 


6.0 
3.1 


5.3 

14 

1.6 
13 

4.0 
4 


.1 
11 

4.4 


4.0 
13 

6.6 
3 

3.0 
13 

4.2 
13 


4.2 


1.9 
13 

1.2 

13 

2.0 
13 


1.0 
3 

5.5 

13 


.5 

.2 

.5 

1.0 
1 

2.4 

1.3 

2 

3,4 

T 
T 
T 


1.5 

1 


MAR 


.5 

2.4 
2.4 


5.0 
3 


1.0 


8,0 
I 

5.0 

4.3 

1 

3.5 

3 

6,0 


1.4 
3 

4.0 
1 

3.0 
2 

2.8 
2 

6.5 
2 


APR 


3.0 
1 

1.2 


6.7 
4 

2.5 

1 


4.0 
2 

6.6 


15.6 


22.1 
Z2 

19,4 
22 

24.5 
16 


16.9 
20 


16,5 

20 

23.5 
9 

24.5 
23 

10.2 


13.7 


16.8 
17 

24,7 
24 

16,5 
23 


13,0 
9 

20,7 
26 


I 


ill 


f; 
W 

i 

J 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 

BUC1NT0N    1    SE 

CANOE    BROOK 

CHARLOTTEBURG 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

HARRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSDN 
PHILLIPSBURG 
PLAINF IELD 
SOMERVILLE 
SUSSEX  I  SE 

*      *      * 
SOUTHERN  o; 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GL4SSB0R0 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOKN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  * 
M1LLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  MONMOUTH 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NEW  JERSEY 

JULY 196B 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


92 
73 


60   60   60 


96   94 
67   71 


96   99 
69   75 


91   93 
63   63 


92   95 
67   69 


98   93 
74   76 


93   96 
62   66 


96  100 
74   76 


95   95 
66   68 


97   93 
69   71 


96   92 
67   70 


92   94 
62   64 


99   97 
70   70 


97 

95 

72 

70 

97 

95 

67 

64 

102 

100 

78 

73 

97 

96 

67 

72 

93 

96 

71 

72 

96 

97 

71 

74 

100 

97 

74 

re 

96 

93 

71 

72 

97 

96 

66 

69 

95 

97 

69 

68 

95 

96 

72 

69 

97 

96 

70 

75 

96 

95 

76 

76 

91   81 
59 


74   79 
52   54 


76   82 
55   55 


74   81 
58   59 


74   80 
52   54 


83   84 
59   63 


76   83 
58   60 


75   81 
52   52 


77   83 
54   53 


82   84 
55   58 


76   79 
48   51 


77   85 
60   61 


75   80 
49   48 


74   81 
54   55 


Bl   81 
61   65 


76   82 
48   49 


74   84 
59   61 


81   83 
52   55 


84   63 
59   61 


82   82 
57   55 


73   78 
48   50 


79   81 
57   54 


83   83 
63   60 


77   82 
56   54 


83   81 
64   63 


81   81 
59   55 


72   82 
57   60 


81   76 
64   62 


73   84 
61   60 


82   80 
59   61 


82   81 

57   56 


75   84 
59   60 


79   80 
60   61 


82   77 
61   60 


79   81 
58   63 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  I  30  I  31 


81   83 
49   55 


52   54   60 


84   90 
48   55 


79   78 
49   52 


84   87 
55   57 


83   84 
60   67 


82   82 
54   52 


83   89 
48   55 


79   81 
45   51 


83   64 
53   58 


80   80 
47   49 


61   81 
56   53 


85   86 
61   63 


80   82 
45   45 


76   85 
56   62 


62   66 
48   54 


85   87 
50   55 


83   87 
50   54 


80   79 
44   49 


77   85 
54   55 


83   86 
53   59 


68   86 
52   55 


64  94 

65  61 


80 

51   57 


82   82 
50   57 


76   78 
56   56 


83   83 
54   56 


83   88 
49   57 


80   85 
47   52 


81   81 
53   57 


60   85 
57   59 


81   85 
50   52 


82   87 
57   61 


63 


84   81 
63   65 


83  63 
61  64 

84  82 
61  63   65 

82  80   76 

59  63 

63  79 

56  61 


64 


66   62 
61   61 


65  82  68 

65  62  63 

64  64  79 

59  62  63 

89  85  89 

66  68  66 


85   80   78 
61   63   64 


64  61  86 

71  69  70 

67  83  77 

58  64  63 


62  63  66 

83  80  86 
64  62  64 

64  80  86 

64  62  65 

84  83  78 
57  57  61 


75   76 
65   61 


85   62 
65   63 


70 
59 

87 
62 

81   77   81 
67   65   57 

87   81   88 

65  65   64 

80  84 
67   56   61 

84  78   78 

66  59   61 

85  63   61 

67  63   60 

66   76   60 

68  64   60 

81  80   87 
65   60   62 

79   81   84 
64   62   56 


76  82 

67  64 

82  80 

67  61 

80  80 

66  61 
See  Relerem 


87   85 
65   69 


69   64 
62   67 


92 

64   64 


87   85 
62 


86   89 
66   67 


90   87 
62   66 


85 

65   66 


89   91 
67   70 


92   90 
68   70 


87   65 
56   60 


69   65 
63   65 


89   69 
71   73 


91   69 
66   59 


93   89 
74   72 


90   91 
60   68 


88   69 
65   68 


68   90 
65   68 


84   64 
60   67 


91   89 
66   70 


87   69 
64   67 


68   85 
62   67 


89   86 
67   69 


88   87 
72   70 


66   69 
64   66 


90   88 
63   68 


90   86 
59   65 


85   66 
62   69 


64   84 
64   70 


89   67 
63   70 


69 


90   94 
68   71 


92   95 

72   71 


96   98 

68   71 


92   95 

70   66 


96   94 
74   74 


96   96 
71   71 


95   98 
66   70 


92   93 

68   69 


96   98 
70   71 


67  93 

68  67 


92   98 

70   74 


87   91 
66   64 


89   93 
68   71 


98   97 
75   80 


90   94 
63   65 


90   98 
74   77 


94   97 
68   69 


97   98 
70   72 


95   98 
69   71 


69   90 
64   65 


94   97   95 
72   73   74 


94   95 
68   71 


96   94 
73   76 


96   95 
69   72 


66   95 
69   72 


69   94 
67   74 


90   96 
70   73 


94   97 
70   71 


94   97 
67   69 


87   93 
71   74 


93   96 

70   75 


94   97   94 
72   73   72 


92   90   64 


90   85 
71   65 


64       67       86       96       97 
64       64       64[     72       74 
ce  Notes  Following  Station  Index 
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73   6S   61 


90   85   8J 
65   60   55 


72   69   6T 


86   83 
60   49 


92   87 
67   61 


96   85   87 


88 
69 


90 

70 


72   65   59 


92   89 
67   61 


85   86 
64   57 


90   84   8T 


67 


65   91 
60   64 


86   90 
67   63 


88   92 
70   64 


85   89 
61   63 


94   90 
72   66 


86   91 
59   62 


69   92 

56   65 


82   90 
65   65 


89   94 

60   72 


86   66 
57   60 


90   90 
62   7J 


86   89 
53   52 


87   87 
59   59 


9J 
74 


87   89 
46   65 


90   94 
65   74 


89   92 
57   71 


69   94 
61   70 


89   92 
59   71 


86   86 
52   57 


87   87   93 


90 
70 


90   95 
71   72 


86   95   92 

61   70   66 


67   94   94 
56   64   69 


90   93 
71   71 


96 

72 


62   80 
66   57 


66   83 
66   57 


8*   82   82 

66   56   57 


87   85 

60   59 


8T   63   84 
64   62   57 


86 
67 


95   90   65 
71   66   59 


79   84   86 
71   62   58 


82   85 
66   69 


96   88   69 


79 
53 


64   77   79 
50   47   49 


80   85 
58   47 


79   80 
49   52 


89   82   T9 


87 

60 


62   86 
56   63 


86   85   83   84 
67   53   51   60 


61   87   78   60 
53   50   42   47 


86   91   66   83 
67   58   56   68 


84   82 
51   58 


68 

61 

84 

68 

JO 

46 

88 

88 

84 

58 

56 

5! 

60 

84 

t! 

70 

61 

56 

89   80   81   62 
70   55   52   69 


86   79   81   66.5 
57   54   62   65,0 


SS33 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

mi 


Day  of  Month 
9       10  I    11   I   12      13  |   14  I   15      16   I   17  I   18      19  |  20  I  21       22  I  23  i  24      25  la  ]  27      28   j  29  j  30  |  31 


y>.> 


NEW  BRUNSWICK 
PEM8ERT0N  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOHS  RIVER 
TRENTDN  UB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

*     • 
CDASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 


94   96   91 

72   74   68 


97  9?  89 

67  71  67 

95  95  94 

70  73  67 


71   73   66 


95   99   96 

68   73   67 


93   78 
72   68 


96   96   83 

71   74   67 


96   97   87 
69   73   68 


75   75   81 


8*   82 
63   66 


81   86 
57   64 


86   85 
51   61 


Bl   65 
60   61 


63   61 

60   65 


60   87 
55   62 


85   84 
64   67 


82   80 
57   65 


87   85 
56   65 


77   76   76 
62   65   70 


85   60 
65   63 


79   7B 
67   61 


65   80 
61   64 


62   82 
69   63 


64   75 
69   60 


80   79 
67   66 


74   75 
67   65 


85   81 
68   63 


85  89  88 

65  67  68 

88  86  90 

61  67  66 


78   81   80 
58   60   66 


77 

81 

80 

Bl 

69 

69 

73 

75 

79 

83 

82 

85 

65 

65 

70 

72 

Bl 

83 

79 

81 

65 

66 

67 

70 

95   98   96 


92   95   95 

70   74   73 


97 
76 


96   94   92 

71   73   70 


89   93   86 

75   78   77 


90   94   93 
72   75   74 


94   93   90 
72   75   75 


9? 

67 


71   67   59 


93   92 

72   72 


84   93   93 

63   71   69 


BO 

64 


9*   85   85 


te 

67 


9!   82   62 

70   66   57 


88   86 
75   69 


90 

72   72 


83 

8^; 

90 

72 

Tl 

71 

92 

85 

91 

67 

67 

72 

61 

79 

87 

69 

64 

71 

90   91   94 
66   54   68 


61   61   68 


86.0 
65.6 


86,5 
65,6 


65.9 
63.2 


85,6 

67,6 


86. 4 
65.6 


62.5 
70,4 


83,6 
67,6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

2 ..  $ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   • 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
19 
99 

57 

.22 

20 

103 
76 

.18 
2 

100 
71 

.18 

6 

92 

53 

.02 
26 

76 
63 

.26 

15 
92 
65 

.20 

9 
85 
46 

.16 
12 
92 

47 

.19 

15 
94 
62 

.19 
19 
93 

70 

.14 
22 

86 

71 

.09 
10 
79 
68 

.16 
19 

91 
70 

.18 

8 

96 

62 

.14 

96 
72 

.12 
8 

93 
74 

.20 

12 
99 

75 

.19 
9 

99 

76 

.06 
14 
95 
76 

.29 
11 
90 

69 

.20 
23 
92 
65 

.15 
12 

94 

63 

.26 

19 
94 
68 

.16 
9 

97 
72 

.15 
10 
83 
72 

.07 
12 
85 
68 

.24 
13 
92 

67 

.16 
10 
68 
68 

.20 
19 
89 
62 

.16 
16 
89 
60 

.19 

22 
66 
61 

5.30 

429 

91,6 

66,  1 

*    •    • 
SOUTHERN            02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 

112 

94 

70 

.27 

103 

10  7 

74 

.35 
80 
95 

66 

.15 
45 
81 

65 

.10 
37 
82 
64 

.29 
62 
91 
65 

.13 
44 
60 
56 

.20 

51 
89 
56 

.29 
80 
90 
67 

.28 

67 
88 
66 

.11 
51 
86 
67 

.12 
57 
83 
68 

.35 
78 
89 
67 

.22 

48 
93 
70 

.16 
36 
91 
71 

.18 

49 
93 
71 

.36 
56 
95 
72 

.22 
27 
97 
75 

.10 
58 
93 
74 

.26 
76 
91 
67 

.29 
54 
88 
61 

.29 

50 
92 
65 

.31 
97 

90 
67 

.30 
43 
93 
71 

.26 
73 
68 
71 

.13 

54 
80 
67 

.22 
52 

89 
65 

.30 
66 
87 
69 

.31 

53 
88 
61 

.30 
53 
88 
59 

.23 

46 
88 
58 

7.46 
1848 
89.6 
66.7 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.30 

11 

.31 
9 

.12 

14 

.10 
15 

.15 
6 

.08 
B 

.22 

6 

.16 

11 

.26 

26 

.18 
37 

.10 
16 

.19 
12 

.17 
13 

.IB 
14 

.20 
20 

.22 

12 

.19 
8 

.20 
6 

.16 
48 

.15 
14 

.21 
9 

.19 
9 

.17 
17 

.19 
14 

.13 
12 

.23 

26 

.18 
11 

.21 

10 

.22 

9 

.21 

18 

.12 
21 

9.66 
462 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

43 
97 

71 

.40 

47 
100 
74 

37 

102 
69 

.05 
17 
77 
67 

.08 
14 
78 
74 

.11 
24 
95 
66 

.45 
49 
82 
60 

.24 

1 
90 
63 

.27 
60 
92 
69 

.29 

56 
91 
68 

.17 
97 
87 
67 

.21 
31 

85 
66 

.27 
34 
94 
67 

* 

.47 
64 
96 
69 

.19 
20 
89 
73 

.21 

20 
99 
74 

.26 

20 
101 
77 

.30 
59 
99 
74 

.26 

63 
96 

70 

* 

.53 

S9 
95 
65 

.33 

75 
92 
68 

.23 
23 
98 
73 

.34 
62 
95 

73 

.17 
29 

90 
70 

.30 
40 
92 
65 

* 
* 

.53 

103 
93 
64 

.26 

27 
90 
62 

.23 
33 

66 
62 

7.57B 
1167 
92.2 
68,4 

if 


See  Reference  Notes  Following  Slal 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF    1967»1966  NEW  JERSEY 


Station 


NORTHERN  01 


RELVIDERE 
B0DNT0N  1  SE 
CANUE  BROOK 
CHARIOUEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SEKV  BLOG 
FLEMINGTON  i  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPDRT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELU 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBQN 

PELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHULO 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HJGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLV1LLE  FAA  AIRPORT 

MDGRESTOWN 

NEW  BRUNSwICK  EXP  STA 

NEW  MUNMOUTH 

PEMBERTQN  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TUMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WQODSTOWN 


COASTAL 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 


0  3 


AUG 


15 
11 

9 
16 

3 

3 

12 

63 

3 

6 

21 

4 
14 
17 

1 

15 

6 
5 
5 

32 


139 

127 

157 
73 

123 

148 

212 

66 

77 

169 
83 

159 

129 

58 

164 

94 
91 

91 

204 


149 
66 
94 
54 
93 

93 
78 
77 
97 
118 

86 
96 
109 
79 
63 

101 
83 

75 

102 

80 

94 

70 


415 
413 
376 
446 
286 

406 
421 
491 
295 
306 

465 
340 
451 
437 
285 

467 

331 
329 

346 

522 


399 
283 
334 

260 
340 

327 
334 
327 
336 
392 

340 
336 
344 
295 

305 

348 
338 
280 
368 
287 

323 

310 


226 
185 
272 


808 
778 
742 
845 
699 

784 
800 
903 
683 
724 

881 
720 
824 
811 
677 

834 
690 
699 
739 
761 

910 


757 
667 
679 
665 
728 

697 
669 
662 
721 
757 

692 
714 
718 
701 
656 

726 

685 
661 
704 
681 

703 

694 


591 
S30 
665 


998 
970 
976 
1019 
641 

978 
1004 
1131 

832 

898 

1081 
892 
996 

1002 
823 

1032 
857 
882 
900 
901 

1091 


922 

822 
839 
804 
922 

688 
855 
825 

870 
913 

863 
878 
904 
843 
806 

671 
869 
827 
860 
815 

843 
858 


751 

807 


1350 
1316 
1345 
1355 
1161 

1321 
1323 
1513 
1173 
1183 

1446 
1234 
1334 

1330 
1148 

1455 
1217 
1212 
1206 
1202 


1104 
1127 
1120 
1208 
1019 

1132 
1139 
1323 
1037 
1019 

1220 
1057 
1162 
1151 
1012 

1192 
1043 
1019 
1043 
1060 


1509 

1247 

1195 
1104 
1076 
1126 

1120 

1094 
967 

1004 
971 

1065 

1214 
1132 
1136 
1176 
1153 

1066 
1072 
991 
1030 
1058 

1131 
1205 
1156 
1135 

1011 

1024 

1008 

968 

1135 
1157 
1085 
1169 
1130 

1033 
1014 

971 
1052 

994 

1092 
1106 

1035 
1005 

1016 
1004 
1119 

937 

923 

1019 

747 
779 
763 
861 
680 

762 
783 
898 
685 
643 

836 
696 

839 
602 
676 

803 
698 
649 
662 
653 

868 


386 
415 
394 
432 
337 

363 

456 
447 
332 
347 

449 
294 
477 
410 
325 

426 
314 
315 
333 

359 

505 


674 

417 

606 

302 

607 

380 

611 

272 

648 

403 

738 

375 

679 

346 

622 

314 

660 

346 

674 

388 

353 

610 

366 

659 

364 

637 

304 

609 

325 

653 

367 

643 

337 

603 

326 

703 

404 

614 

298 

679 

435 

622 

348 

618 

371 

655 

357 

722 

373 

279 
268 
260 
327 
174 


311 
350 
194 
196 

334 
210 
365 
295 

167 

316 
160 
206 
206 
198 

388 


196 
158 
175 
140 
193 

234 
182 
167 
213 
233 

198 
183 
218 
178 
173 

206 
183 
147 
227 
161 

201 

159 


156 
112 
194 


SI 

30 
43 

60 
30 


45 

121 

12 

92 
26 

•  4 
*T 
12 

72 
25 
13 

10 
19 

92 


8 

7 

21 

9 

11 
9 
4 

15 


6296 
6238 


6797 
9303 


6449 

7476 

3411 

7003 
5596 

6712 

6441 
5164 

6783 

9429 
9926 
5595 

7386 


3617 
4977 
5196 

5523 

5656 
5369 
5131 
5465 
5707 


9333 
5533 

5224 

5049 

5451 
5321 
4979 
5606 
5089 

5416 
5178 


4716 
5234 


3468 
9866 
5647 

6063 
4966 


5254 

9116 
9246 


9137 


4899 

6163 
9203 
3497 
9219 
5897 

9984 


4812 
4663 

9103 

4724 
9163 
5033 


3070 
9136 


4835 
4729 
4980 


4664 
9162 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Nl  i  jkisev 

JULY    1968 


Day 

Ol  Month 

3-  ? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEM  BRUNSWICK 

PLOT  1 

1 

INCH 

MAX 

8) 

84 

78 

75 

80 

76 

79 

79 

60 

80 

78 

80 

81 

81 

83 

84 

85 

84 

"2 

»? 

81 

82 

85 

82 

82 

82 

80 

81 

00 

. 

79 

. 

MIN 

74 

75 

74 

72 

71 

72 

68 

69 

72 

72 

74 

74 

72 

74 

76 

76 

76 

76 

78 

74 

71 

72 

75 

76 

75 

73 

71 

74 

73 

72 

73.3 

2 

INCHES 

MAX 

82 

82 

77 

75 

79 

76 

77 

77 

78 

79 

77 

78 

60 

80 

81 

63 

83 

33 

81 

84 

81 

80 

83 

80 

60 

81 

79 

80 

79 

- 

78 

79. e 

MIN 

73 

74 

74 

73 

70 

71 

68 

69 

71 

72 

72 

74 

7? 

73 

74 

76 

76 

76 

77 

75 

72 

71 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

72   - 

71 

73.0 

4 

INCHES 

MAX 

79 

SO 

76 

74 

77 

75 

76 

76 

77 

76 

75 

77 

78 

76 

79 

60 

80 

81 

80 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

79 

76 

78 

77 

- 

76 

77.9 

MIN 

72 

74 

74 

73 

71 

71 

70 

70 

72 

73 

73 

75 

73 

75 

74 

75 

76 

76 

77 

76 

73 

72 

76 

76 

76 

74 

74 

74 

73 

- 

72 

73.7 

S 

INCHES 

MAX 

75 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

77 

78 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

76 

77 

7f 

76 

- 

75 

75.4 

MIN 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

75 

76 

76 

75 

74 

74 

73 

" 

73 

73.7 

16 

INCHES 

MAX 

80 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

- 

73 

72.6 

MIN 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72   - 

72 

71.5 

32 

INCHES 

MAX 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

68 

66 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

61 

60 

- 

61 

67.9 

MIN 

65 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

7P 

70 

70 

70 

61 

59 

- 

60 

67.4 

PLOT  2 

1 

INCH 

MAX 

102 

103 

83 

76 

86 

82 

97 

95 

95 

96 

66 

93 

98 

96 

96 

99 

94 

97 

101 

95 

101 

102 

108 

1O0 

1"0 

95 

98 

97 

96 

- 

88 

95.2 

MIN 

72 

74 

73 

68 

67 

65 

60 

65 

70 

71 

72 

70 

70 

73 

75 

75 

77 

77 

79 

7* 

66 

70 

76 

76 

76 

69 

67 

72 

71 

" 

69 

71.2 

2 

INCHES 

MAX 

98 

100 

82 

75 

85 

80 

93 

92 

93 

93 

66 

90 

94 

94 

94 

97 

97 

95 

o8 

94 

100 

100 

103 

91 

91 

83 

84 

90 

89 

. 

83 

91.6 

MIN 

73 

75 

73 

68 

66 

67 

61 

66 

70 

72 

74 

76 

71 

74 

75 

78 

78 

78 

78 

71 

68 

71 

77 

80 

80 

68 

65 

73 

72 

" 

70 

72.3 

8 

INCHES 

MAX 

83 

85 

79 

75 

80 

76 

80 

60 

82 

61 

78 

80 

82 

82 

61 

85 

85 

35 

84 

84 

86 

86 

87 

63 

»3 

60 

83 

83 

82 

- 

60 

82.0 

MIN 

74 

76 

75 

72 

70 

72 

68 

70 

73 

74 

73 

73 

74 

76 

76 

73 

80 

79 

80 

76 

74 

71 

79 

80 

80 

74 

73 

76 

75 

~ 

72 

74.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE ■   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE  ■ 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  6LUEGRASS.   INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


I 


IS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATIO] 

,_, 

U 

OBSERVATION 

0 

Z 

U 

§ 

25 

0 

p 

TIME  AND 

z 

o 

0 

p 

TABLES 

STATION 

1 

S3 

E 

P 

COUNTY 

< 
Q 

P 
< 

3 

< 

i 

OBSERVER 

1 

u 

i 

it 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

8 

41    02 

74    08 

270 

: 

BERGEN    COUNTY     ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

39    27 

74    31 

64 

MIC 

MIO 

:  hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

•ATLANTIC    CITr 

0325 

03 

ATLANTIC 

39    23 

74    26 

11 

MID 

MID 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

0346 

02 

CAMDEN 

; 

39    53 

75    05 

40 

1  IP 

UP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0528 

02 

39    37 

74    26 

30 

9A 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

06901   02 
072ll   03 

CAPE    MAY 

30    15 

BELLEPLAIN    STATE    FORFST 

BELMAR    2    SW 

40    09 

74    04 

40 

WALTER    J    SCHANCK 

BELVIDERE 

0729J   M 

; 

40    50 

75    05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNAfiOSVILLE    2    E 

01 

SOMERSET 

! 

40    43 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

08*7 

01 

SOMERSET 

1C 

40    28 

74    35 

40 

7A 

N    BRUNSWICK    WATER    PLT 

BOONTON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

1 

40    54 

74    24 

280 

BA 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    W 

0927 

01 

SOMERSET 

1C 

40    33 

74    34 

50 

flA 

AMERICAN    CYANAM10    CO. 

BRANCHVILLE 

0978 

01 

SUSSEX 

! 

41    09 

74    45 

580 

7A 

ALftFRT    M.     DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

2 

40    05 

74    52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    +    G.    CO. 

CAN1STEAR    RESERVOIR 

SUSSEX 

e 

41     07 

1040 

SA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT' 

CANOE    BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

e 

40    45 

74    21 

180 

8A 

8A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO.    ; 

CANTON 

02 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351 

CAPE    MAY 

1 

38    57 

74    58 

10 

5P 

5P 

c 

N.WEST    MAGNESITE    CO.         1 

CEDAR    GROVE 

1«.72 

01 

ESSEX 

8 

40    52 

74    13 

400 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

39    31 

75    10 

80 

c 

C    W    THORNTHWAITE    ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

a 

41    02 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CMATSWORTH 

1598 

02 

BURLINGTON 

i 

39    49 

74     32 

100 

5P 

5P 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

01 

HUNTERDON 

1C 

40    36 

74    55 

200 

8A 

ANDREW    F    DROPPE 

ELIZABETH 

01 

UNION 

l 

40     40 

74     14 

40 

5P 

5P 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

ESSEX    FELLS    SERV    6LDG 

2768 

01 

ESSEX 

e 

40    50 

74     17 

340 

8A 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    1    NE 

01 

HUNTERDON 

1C 

74    51 

140 

7A 

7A 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3181    02 

MONMOUTH 

1C 

40     16 

74    15 

194 

8A 

SA 

C    H 

MRS    JANE    EKDAHL 

GLASSBORO 

3291:   02 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

76     07 

135 

BA 

8A 

c 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

41    08 

74    20 

470 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAMMONTON    2    NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74    48 

81 

8A 

BA 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

01 

SUSSEX 

41    18 

74     40 

1570 

8A 

SA 

N.    J.    OEPT.OF    CONS. 

H1GHTSTOWN    1    n 

03 

MERCER 

It 

40    17 

74     31 

100 

6P 

6P 

C    H 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

*229 

02 

BURLINGTON 

74    47 

100 

7P 

EDWARD    ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

*339 

01 

! 

40     44 

74     03 

135 

MID 

MID 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

4"    22 

60 

6P 

E.    E.    CASE 

LAY TON    2 

4736 

01 

SUSSEX 

1 

41    15 

74     52 

7A 

CHARLES    KOONS 
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CAPE  MAY  3  w 

82.7 

69.7 

76.2 

2.5 

94 

25+ 

57 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

1.07 

-  4.07 

.50 

2 

2 

1 

0 

LONG  BRANCH  2  N 

83.5 

67.7 

75.6 

2.8 

93 

25 

57 

31  + 

0 

7 

0 

0 

0 

5.16 

-   .09 

2.00 

23 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

75.9 

2.3 

3.12 

-  1.82 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  1EMPERATURE 
HAMM0NTC1N  2  NNE 


LOWEST  TEMPERATURE 
NEWTON 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SOMERVILLE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FORTESCUE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
POTTERSVILLE  2  NNW 


99 

DATE 

26 

38 

DATE 

29 

7.24 

.48 

3.30 

DATE 

23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Station 

O 

Day  of  Month 

1      | 

2     1 

3 

4    |    5    | 

6 

7    1 

8    1 

9 

10   1 

11       12 

13   |    14    j    15 

16  | 

17   j 

18 

19   |   20   |   21 

22   |   23 

24 

25 

26    |   27 

28   |  29   1  30 

31 

*       *       * 

NORTHERN                             01 

BELVIDERE 

2.96 

.69 

T 

.05 

T 

.31 

.09 

T 

.17 
.06 

T 

.77 
.70 
.0* 
.56 
.63 

.10 

T 

.68 
2,60 

.01 

.06 
.02 

.04 

BERNARDSVILLE    2    E 
6LACKWELLS    HILLS 

A.  34 
6.24 

.77 
.64 

.09 
.81 

.01 

.02 
.01 

.15 

!l7 

.02 

.03 

T 
.05 

2.82 
1.00 
2.21 

.43 

.11 

BOONTON    1    SE 

3.26 

.75 

.09 

.86       T 

T 

T 
.39 

T 

T 

T 

.46 

.  16 

BOUND    BROOK    2    W 

5. 96 

.35 

.15 

.02 

1.56 

8RANCHVILLE 

2.94 

.01 

.45 

.15 

.02 

.05 
.19 
.56 

.70 

.77 

1.44 
1.03 
1.  14 

.05 

CANISTEAR    RESERVOIR 

3.06 

.46 

.06 

1.03 

T 

.07 

T 

.11 

.20 

_ 

.  13 

T       1 

T 

CANOE    BROOK 

CHARLOTTE8URG 

CLINTON 

2.85 
2.62 
3.47 

.90 
.39 

.88 

.12 

T           T 
.06 

.42 
.15 

.74 

.42 

.01 

T 

.32 
.52 

.61 
.71 

T 

.05 

ELIZABETH 

1.69 

.36 

.17 

T 

.05 

.71 
.47 

.25 

.04 

.13 
1.22 

.23 

.50 

.12 

.09 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 
FLEMINCTON    1    NE 
GREENWOOD    LAKE 

2.85 
3.49 

1.10 
.74 
.30 

.05 
.28 

.06 

.01 
.08 
.03 

.53 

.13 

.95 

.30 

.13 

.02 

.10 
.04 

.06 

.07 

.18 
.02 

.02 

HIGH    POINT    PARK 

JERSEY    CITY 
LAHBERTVILLE 
LAYTON    2 
LITTLE    FALLS 

3. 78 
2.19 
2.74 

T 

.32 
.42 
1.20 

1.28 

.05 

T 
.20 

.10 
.02 

.42 

.16 

.03 

T 

.02 

.50 

.11 

.03 
.01 

T 

.05 

.<.6 
.06 
.53 
.51 

.04 
T             T 

.01 

.10 
1.37 

.72 
2.9* 

.07 
.02 

.07 

T 

.32 

LONG    VALLEY 

4.22 

.55 

.03 

.09 

.10 

MAHWAH 

.28 

.10 

.05 

1.23 

.02 

.17 

.07 

.66 

.46 

.02 

MANVILLE 
HIDLANO    PARK 

2.16 

.75 

.08 

.03 

.17 

.02 

.12 

.15 

.01 

.45 

.01 
.66 
.30 

.16 
.04 

.33       .03 

.01 

.01 

MILTON 

MORRIS    PLAINS    1    W 

2.81 
2.54 

.73 
.65 

.05 

.15 

T           T 

T 

.04 
.03 

T 

.05 

.02 
.02 

T             T 

T 

1.38 

.02 

NEWARK    WB    AIRPORT                   R 

2.41 

.58 

.01 

.16 

T 

T 

.35 

T 

T             T 

.59 

T 

.03 

.46       .14 

.01 

.08 

.20 

NEW    BRUNSWICK 

7.07 

.55 

.50 

.05 

T 

.75 

2.04 

T         T 

.08 

1.05 

.02 

1.83 

T 

NEW    MILFORD 

2.12 

.91 

.07 

.04 

.19 

.24 

.18 

.28 

.15       .06 

NEWTON 

2.42 

.41 

.11 

.09 

.06 

.45 

1.21 

.07 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

3.36 

.59 

.11 

.09 

.04 

.06 

.72 

.52 

1.  14 

.72 

.05 

.04 

PATERSON 

3.52 

1.20 

.04 

.49 

.76 

.02 

T 

T 

.24 

.03 

PHILLIPS8URG 

3.35 

.97 

.20 

.55 

.03 

.30 

.30 

.02 

.98 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

2.S2 

.87 

.20 

.42 

.04 

.02 

.05 
1.96 

.01 

1.22 

.34 

PLAINFIELD 

4.18 

.36 

.16 

.02 

T 

.28 

T 

T             T 

T 

.63 

.42 

POTTERSVILLE    2    NNW 

4.96 

.92 

.09 

.08 

.17 

.03 

.36 

.01 

3.30 

T 

RAHWAY 

4.24 

.53 

.03 

.20 

T 

T 

.03 

.30 

.04 

.08 

1.76       .62 

.12 

.53 

RINGWOOD 

1.63 

.40 

.04 

T 

.52 

.03 

T 

.25 

.39 

SOMERVILLE 

7.24 

.40 

.20 

.04 

.32 

2.26 

1.07 
,*1 

.02 

.06 

2.77 
.91 

.97 
.64 

.16 

SPLIT    ROCK    POND 

2.37 

.42 

.55 

.02 

.03 

T 

SUSSEX    1    SE 

2.40 

.60 

.03 

.38 

.02 

.03 

.02 

.12 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

1.76 

.34 

.03 

T 

T 

.27 

.48 

WERTSVILLE 

3.34 

.83 

.66 

.08 

.09 

.02 

.08 

.12 

T                           .60 

.46 

.30 

.10 

WEST    WHARTON 

3.91 

.83 

T 

.82 

.06 

.01 

.55 

.67 

.01 

1.40 
.20       .15 

.10 

.01 

WOODCLIFF    LAKE 

2.BB 

.50 

.16 

.16 

.10 

.45 

.43 

.13 

.05 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

2.20 

T 

.27 

1.47 

.05 

T 

T 

.24 

T 

T 

.16 

.01 
T 
.03       .03 

T 
.08 

AUDUBON 

1.61 

.50 

.33 

T 

T 

T 

T 

T 

.70 

.15 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

3.20 

.03 

2.48 

.42       .06 

.02 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

.87 

.76 

.05 

.02 

T 

.02 

.20 

BURLINGTON 

1.93 

.08 

.72 

.07 

T 

.06 

.80 

T 

- 

CANTON 

2.B9 

.02 

.72 

1.05 

.73 

.05 

.03       .05 

.04 

.21 

.03 

CHATSWORTH 

2.12 

1  .60 

.03 

.05 

.40 

.23 

FORTESCUE 

.48 

.10 

.15 

FREEHOLD 

4.31 

.32 

.82 

.69 

.78 

T 

T 

.02 

.01 

1.51 

.02 

.06 
.03 

.  10 

GLASSBORO 

.91 

T 

.29 

T            T 

.01 

.46 

.  10 

HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 

2.33 
6.86 

.60 

.06 
.42 

.72 
1.31 

T 

.31 

.61 

.37 

.78 
T 

T 

.02 

.12 

.13 

.42 

.52 

.01 
2.47 
.09 

.40 

T 

.02 
.02 

.01 

T 

INOIAN    MILLS    2    W 

.98 

.32 

.40 

T 

T 

.04 

MAYS    LANOING    1     W 

2.52 

.08 

1  .49 

.06 

.59 

.01 

T 

.29 

.06 

.04 

MILLVILLE 

3.66 

.05 

1.28 

T         2.10 

.08 

.03 

T 

T 

.02 

MULVILLE    FAA    AIRPORT 

2.97 

T 

.69 

.19 

1.64 

T 

.02 

T 

.11 

.05 

T 

.22 

.15 

.02 

T 

.03 

T 

MOORESTOWN 

.9fl 

.62 

.21 

T 

T 

NEW    BRUNSWICK 

NEW    MONMOUTH 

PEMBERTON    3    E 

2.91 

.47 

.72 

.39 

1.26 

.04 

.03 

PENNSAUKEN 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.43 

.38 

.02 

.65 

.16 

.13 

T 

T 

.11 

!oi 

.30       .04 

.20 

.62 

SEABROOK    FARMS 

3.10 

.77 

1.10 

.01 

.57 

T 

.01 

SHILOH 

2.13 

.05 

.88 

.46 

.03 

.35 

.03 

.05 

.02       .05 

.  15 

.04 

TOMS    RIVER 

4.72 

.01 

1.03 

.22 

.13 

.02 

.18 

2.59 

.04 

.50 

TRENTON    WB    CITY                        R 

3.02 

.74 

.01 

1.46 

T 

.02 

.17 

T 

T 

T 

.16 

.06 

T 

T             .04 

T             .02 

.26 

.34 

T 

T 

TUCKERTDN 

3.20 

.13 

2.43 

T 

T 

.31 

WOOOSTOWN 

1.55 

.22 

.12 

T 

T 

T 

.60 

T 

.02 

.01 

T             .02 

T 

■  10 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 

1.07 

.50 

.45 

.05 

.06 

.01 

BELMAR    2    SW 

CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH    2    N 

5.16 

.52 

1.72 

.04 

.09 

T 

T 

.54 

T             .07 

2.00 

.14 

.04 

Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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71 

50 
50 

71 
57 

6 

0 
6 
8 

2 

3 
4 
5 

i 

4 
3 

0 

l 

2 

1 

1 

0 
0 

l 

0 
0 
0 
0 

12 

5 

16 

18 

71 
64 

5.9 

5.7 
5.8 

notes  tallowing  Station   Index. 
-    64    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 


01 


BELVII ERE 

boonton  i  se 

CANOE  BROOK 

CHARL0TTE8URG 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  Nf 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTvILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SDMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 


BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

CHAT  sWORTM 

MAX 

MIN 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

GLASSRORO 

MAX 
MIN 

HAMMQNTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

Mm 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

MILLVILLE 

MAX 

MIN 

"ILL v ILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

MOORESTDWN 

MAX 
MIN 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

MIN 

NEW  JERSEY 

AUGUST     1961 


Day  ol  Month 


82   65   83 
61   63   6* 


82   87   87 
ST   63   66 


81   92   86 
65   67   68 


80   85   8* 
60   63   62 


91   86   87 
72   69   70 


85   92   87 
59   69   70 


82   81   84 
60   63   60 


81   87 
55   62 


14 
62 

81   88   85 
59   66   66 

93   68   88 
71   71   73 


85   85 
58   60 


86   93 

72   68 


91   91 
72   67 


94   87 
72   69 


84   85 
57   59 


93   88 
72   72 


9i   66   89 
71   72 

96   95 


93   86 
72   66 


94   89 
70   70 


85  95 

69  72  71 

85  95  90 

69  72  72 

93  66  88 

71  70  70 

93  86  87 

69  69  70 

67  95  90 

72  72  72 


94   87   87 
73   73   73 


95   66 
63   70 


86   84   87 
70   64   66 


88   92 

72   67 


65   85 
63   63 


90   87 
69   68 


66   64 
63   63 


87   86   86 
68   64   63 


69   86 
75   72 


69   85 
66   58 


90   88   89 

70   69   68 


90   91 
69   70 


68   89 
71   68 


71   67   65 


85   65 
62   54 


90   90   88 
68   73   72 


90   91   90 
67   76   73 


88   86 
69   70 


91 

70 


90 
62 

rt9 
66 

87 
68 

86 
54 

73 
47 

91 
66 

90 

6! 

88 
68 

88 
57 

76 

46 

93 
66 

92 

66 

91 
67 

SB 
57 

77 
48 

64 

6  1 

86 
66 

83 

54 

73 

44 

94 

63 

91 

6  9 

90 
70 

B3 

60 

62 

53 

9  0 
61 

92 

65 

86 

70 

87 
55 

71 

49 

95 
64 


92   90 
66   49 


90   90 
63   40 


86   92   92 
68   68   68 


89   90 
61   61 


92   91 
64   65 


93   31 
73   74 


96   93 
69   72 


91   92 
63   67 


94   91 
65   69 


92   89 
65   66 


87   78 
52   61 


94   94   91 
73   72   75 


96   95   94 
67   75   73 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


66   58   47 


91 

71   71 


95   94   91 
72   66   73 


83   82 
59   49 


86   73 
54   45 


90   77 
60   52 


85   75 
50   42 


88   75 
56   47 


77   81 
63   59 


86   75 
53   41 


93   78 
60   54 


88   78 
56   47 


79   82 
59   50 


83   81 
58   49 


86   74 
47   41 


76   77 
52   46 


BO   83 
59   53 


68   67 
54   57 


66   83 
60   45 


89   75 
58   49 


90   78 
60   53 


95   78 
61   53 


79   80 
58   50 


60   82 
59   43 


90   78 
60   51 


76   80 
57   52 


92   76   84 


71   10   84 

45   48   60 


83   83   84 

56   65   63 


78 

6  0 

80 
52 

65 
57 

83 
30 

73 
50 

87 
63 

80 
66 

80 
36 

85 

57 

78 
46 

73 

54 

81 
65 

ei 

53 

62 
62 

87 

57 

84 
51 

80 
55 

83 

69 

86   84   86 
48   63   61 


85   85 
67   61 


80   87 
49   52 


S3   88 
64   64 


79   79   84 
41   44   56 


81   66 
53   60 


88   86 
70   68 


44   52   52 


85   89 
58   65 


86   86 
64   61 


86   86 
64   60 


82  85  85 

52  64  61 

78  85  86 

-.4  45  50 


SO   86 
55   67 


85   86 
57   69 


84   67 
53   64 


65   66 
60   68 


62   87 
52   64 


79   82 
56   64 


82   84 
57   65 


S3   65 
59   67 


83   84 
56   65 


82   65 
49   62 


83   84 
57   68 


82   83 

57   70 


84   86 
57   65 


79   68 
31   65 


76   91 
64   61 


84   90 
54   72 


81   71 
47   50 


65   60 
53   67 


83   72 
45   44 


83   77 
49   53 


60   91 
63   75 


63   77 
43   55 


86   81 
58   67 


86   68 
52   69 


79   90 
53   71 


80   90 
53   70 


61   76 
42   47 


94   61 
73   65 


95   91 
72   66 


92   82 
70   72 


95   68 
70   66 


81   91 
67   67 


67  9' 

68  6f 


86   95 

67   69 


90   Bl 
71   66 


93   85 
70   64 


66   93 
72   68 


93   64 
74   67 


57   72   67 


90   77   92 
60   63   66 


63   69   70 


82   76 
60   62 


84   76 
61   62 


91   90 
66   70 


74   87 
60   62 


76   90 
64   66 


94   91 
72   74 


76   89 
58   65 


76   94 
64   72 


90   89 
65   69 


75   64 
55   62 


79   91 
62   71 


63   94 
6  5   69 


82   92 
61   68 


80   94 
65   67 


62   93 
60   68 


80   75 
58   66 


68   83 
61   66 


84   81 
62   66 


77   91 
60   67 


80   93 
56   66 


60   92 
65   70 


83   93 
65   69 


68   87   86 
60   60   64 


60   71   70 


90   61   83 

60   70   70 


90   91 

59   59   69 


89   92 
72   70 


83 

58   68 


90   89   83 
63   70   69 


87   84 
55   64 


89   62 
68   68 


61   69 
71   72 


87   88   66 


92   92 

71   70 


85   69 
61   69 


66   67   63 
54   56   62 


84   87   65 
63   70   67 


93  92  92 

66  71  70 

95  90  88 

62  75  66 


90   88   89 
60   70   66 


68   88   79 
60   68   66 


65   71   66 


92   88   69 


87   90   87 
67   71   70 


89   76 
56   49 


91   80 
61   53 


66   77 
58   52 


70   64   55 


91   80 
61   53 


93   79 

59   51 


95   91 
70   61 


87   86 
66   53 


89   91 
68   59 


95   81 
73   63 


92   90 
68   54 


92   92 

66   60 


94   81 
69   62 


93   86 
68   61 


89   89 
65   54 


97  83  75 

72  56  49 

97  84  76 

71  66  58 

98  95  81 

68  62  48 

97  96  79 

72  69  56 

96  96  61 

69  65  52 


92   60 
6J   51 


96   81 
65   56 


99   65 
65   54 


64   74 
63   52 


83   75 

56   46 


95   82 
66   55 


80   75 
59   53 


82   77 
66   56 


74   78 
46   46 


77   76 
46   46 


76   78 
48   43 


72   75   75 


46   46   48   44 


62   82 
54   52 


78   78 
50   47 


75   74   76   76 


78   79 

47   46 


72   74 
44   45 


77   77 
53   57 


71   75 
44   45 


73   75 
53   52 


78   81 
59   60 


73   73 
38   45 


67.6 
66.9 

76 

46 

76 

47 

79 
51 

BO 
32 

87.4 
62.2 

76 

46 

78 
54 

79 
54 

81 
49 

85.7 
63.1 

76 
47 

78 
54 

79 
53 

81 
48 

65.7 
61.9 

73 
39 

73 
39 

75 
44 

77 

3  9 

62.5 
52.6 

74   74 
49   49 


75   78 
49   51 


75   77 
54   56 


75   77 
46   52 


76   76 
51   59 


78   75 
51   54 


73   75 
49   53 


75   77 
42   50 


77   76 
50   52 


73   77 
52   54 


75   77 
48   53 


77   76 
46   46 


81   84 
51   51 


79   61 
45   44 


78   82 
56   52 


75   77 
48   46 


78   80 
51   50 


77   80 
51   49 


79   81 
41   41 


33   49 

80   83 


62.5 
58.3 


61.7 
59.3 


64.4 
59.8 


63.9 
59.9 


65.9 
59.1 


87.0 
62.9 


81.9 
56.0 


63.3 
59.6 


64.7 
63.0 


87.9 
63.7 


86.  8 

63.1 


88.3 
66.4 


83.7 
62.5 


87.5 
63.6 


86.2 
64.9 


84.4 
63.4 


67.4 
65.1 


65.5 
63.4 


67.3 
64.4 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
AUGUST 

1968 

Station 

Day 

oi  Month 

0 
01 

'l 

2 

3 

4  1 

5  1 

G 

7  1 

8  I 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

15  1 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30  1 

31 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

81 

68 

93 
69 

87 
70 

87 
73 

86 
68 

85 
67 

85 
67 

93 

68 

88 

70 

88 
69 

87 
60 

75 

5  3 

78 
52 

78 
64 

83 
64 

83 
55 

81 
67 

90 
68 

80 
61 

76 
66 

90 
71 

87 
62 

88 
69 

82 
68 

83 
67 

92 

65 

79 
55 

74 
50 

73 
55 

75 
60 

77 
51 

83.4 
63.6 

PEHBER70N  3  E 

MAX 

MIN 

94 
69 

86 
70 

'0 
72 

89 
72 

90 
69 

87 
68 

94 
69 

81 

66 

91 
70 

91 

71 

86 

60 

82 
47 

82 
52 

8  6 
64 

86 
62 

86 
53 

97 

71 

8  3 
65 

79 
62 

93 
66 

90 
72 

90 
62 

86 

70 

69 
66 

15 
69 

92 
63 

77 

49 

75 
47 

77 
49 

80 
46 

83 

45 

86.7 
62.9 

SEABP.00K  FARMS 

MAX 
MIN 

84 
70 

93 
72 

6  6 
71 

88 
74 

89 
72 

B9 

70 

86 
73 

91 

70 

90 

73 

89 
70 

B9 
62 

77 
53 

80 
60 

82 

69 

82 
67 

84 
60 

86 

67 

92 

6  8 

87 
65 

82 
68 

92 
74 

92 
66 

90 
72 

"1 
69 

86 
72 

95 
65 

71 
54 

75 
53 

74 
55 

77 
52 

79 
50 

89.7 

65.7 

SHILDH 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 

71 

87 
71 

90 
73 

90 

71 

87 
70 

93 
74 

92 
70 

91 

71 

90 

70 

76 
60 

81 
53 

81 
61 

82 

68 

84 
66 

85 
61 

83 
72 

86 

70 

62 
65 

93 
69 

93 

76 

93 
65 

93 

75 

92 

69 

95 

70 

95 
66 

79 

54 

75 
50 

60 
52 

60 
92 

80 
51 

86.9 
69.7 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

63 
69 

94 
71 

87 
71 

89 
71 

89 
69 

86 

70 

87 
73 

94 

75 

89 

70 

93 
73 

89 

62 

78 
49 

80 
55 

82 
59 

87 
63 

84 
53 

85 
72 

94 

68 

80 
59 

79 
68 

94 

73 

90 
60 

85 
68 

80 

67 

90 
69 

95 
63 

81 
55 

76 
49 

73 
55 

74 
47 

76 
48 

85.3 
63.7 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

92 

71 

86 
71 

88 
71 

87 
75 

89 

70 

85 
69 

92 

70 

91 
71 

90 
75 

89 
71 

76 
62 

60 
57 

81 
63 

85 
68 

83 
67 

80 
62 

90 
73 

82 
69 

76 
65 

91 

70 

89 

74 

90 
69 

85 

70 

88 
71 

94 
72 

79 
63 

75 
57 

74 
55 

75 
56 

77 
58 

80 

56 

84.9 
66.8 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

91 
72 

86 
71 

84 

70 

92 

72 

87 

70 

85 
71 

9J 
74 

88 
68 

91 

70 

90 

74 

83 
60 

80 

49 

81 
56 

89 

67 

83 
66 

63 
56 

95 

73 

80 

68 

78 
61 

94 
70 

94 

74 

90 
62 

83 

74 

85 

67 

98 

72 

89 
67 

77 

52 

74 
50 

76 
54 

79 
47 

82 
51 

89.7 
64.8 

WOODSIOWN 

*       *      * 

MAX 
MIN 

95 
68 

87 
72 

90 
73 

91 

74 

92 
71 

69 

95 
73 

94 
67 

92 

70 

92 

74 

85 
62 

82 
51 

84 
55 

85 
68 

67 
66 

87 
58 

94 

71 

93 
69 

89 
64 

94 
69 

94 

71 

93 
64 

93 
77 

90 

69 

95 

71 

94 
62 

80 
51 

75 
50 

76 
53 

79 
48 

82 
48 

88.7 
64.8 

COASIAl             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

83 
75 

81 
73 

82 
73 

91 
73 

64 

73 

80 
72 

94 

77 

89 
74 

83 

76 

90 

75 

79 
65 

78 
62 

77 
68 

85 
73 

81 
70 

80 
68 

88 

75 

61 
72 

78 
71 

84 

74 

93 
75 

82 
69 

87 
72 

81 
72 

94 
76 

83 
64 

75 

59 

74 
58 

74 
60 

76 
97 

78 

6  0 

82.7 
69.7 

CAPE  MAY  3  H 

MAX 

MIN 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

92 

72 

84 
72 

81 
70 

87 
74 

84 

72 

83 
71 

92 

74 

87 
72 

90 

73 

88 
74 

82 
65 

77 

58 

79 
61 

84 

68 

84 
68 

78 
61 

90 
73 

80 

71 

75 
63 

92 
70 

89 

75 

87 
67 

77 
70 

82 
70 

93 

73 

90 
69 

76 

58 

73 
57 

76 
61 

78 
59 

78 
97 

83.3 

67.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

■a  „  6s 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

*   *   * 
NORTHERN            01 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.1C 

.28 

.10 

.19 

.10 

.23 

.00 

.19 

.31 

.08 

.11 

.14 

.22 

.56 

.46 

16 
90 
62 

.32 

B 
75 
62 

.19 

14 
78 
64 

.06 
14 
90 

54 

.11 

.13 

13 

.25 
29 

.27 

13 

.16 

15 

.09 
8 

.18 
19 

.20 
29 

.14 
19 

.13 

4 

.16 
34 

.21 
16 

5.6SB 
477 

WIND 

MAX 

MIN 

351 
83 
69 

14 
96 
72 

9 
93 
72 

9 
99 
72 

2 

90 

73 

31 
93 
56 

2 

93 
68 

\i 
96 
96 

12 
92 
72 

100 
73 

22 

102 
63 

19 

88 
56 

90 
57 

87 
96 

89 
63 

77 

67 

94 
70 

94 

67 

94 
68 

88 
72 

90 

66 

97 

71 

80 
59 

67 

50 

B0 
35 

83 
57 

83 

45 

89.3 
63.5 

*    *    * 
SOUTHERN           02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.09 
83 

a« 

59 

.42 
•t 
•1 

6? 

.27 
49 

91 
72 

.20 
1* 

95 
76 

.20 
4» 

88 
72 

.29 
fl 

90 
70 

.21 
69 

81 
69 

.27 
91 

81 
69 

.29 
51 

95 
69 

6a 

90 
71 

.28 
74 
90 
63 

.27 
31 

84 
60 

.24 

43 
66 
60 

.08 
79 
87 
59 

.35 

65 
84 
65 

.28 

35 
88 
63 

.04 
45 
85 
65 

.41 
61 
90 
70 

.14 
29 

84 
67 

.12 

50 
78 
67 

.22 

93 
90 

67 

.35 
59 

91 
67 

.43 
58 
92 
68 

.21 
61 
89 
68 

.16 
59 
92 
68 

.25 

66 
92 
68 

.32 

77 
84 
56 

.29 
53 

84 

55 

.13 
38 
78 

55 

.21 

34 
83 
57 

.22 

36 
81 
57 

7.48B 
174B 
87.1 
65.0 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

WINC 

.18 

20 

.16 

2 

.16 

10 

.19 
7 

.16 
12 

.19 
12 

.11 
17 

.21 

6 

.16 
5 

.14 
6 

.22 

19 

.13 
8 

.08 
1 

.21 

6 

.17 
3 

.19 
6 

.06 
8 

.17 
12 

.10 
23 

.13 
6 

.21 

16 

.17 
11 

.11 

14 

.20 

4 

.17 

7 

.22 

11 

.11 
9 

.12 
10 

.15 
20 

.14 
13 

.16 

7 

4.94 
317 

SEABR00K  FARMS 

EVAP 

.14 

.23 

.24 

* 

.51 

.30 

.17 

.26 

.23 

.14 

* 

.25 

.22 

.26 

.12 

.29 
25 
91 
66 

.13 

50 
67 
66 

* 

.49 

.21 
49 

.26 

74 

.39 
47 

.27 
59 

.24 

50 

* 
• 

.53 
85 

.30 
45 

.22 

36 

.16 
37 

.25 

41 

.20 
29 

6.97 
1347 

WINC 

67 

62 

3( 

* 

71 

38 

42 

3i 

2V 

51 

* 

96 

93 

94 

9? 

_ 

97 

85 

81 

76 

83 

82 

90.1 

MAX 

6! 

9« 

92 

9b, 

97 

91 

93 

9<J 

92 

9! 

9C 

70 

69 

68 

70 

-  i  66 

56 

55 

34 

55 

57 

66.2 

MIN 

65 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

61 

61 

64 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1968 


Day  Ol  Month 

w 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

'11 

Nth  BRUNSW 
PLOT  1 

|l  - 

1 

INI  H 

MA  » 

MIN 

80 

73 

8* 
73 

85 
71 

85 
76 

84 

75 

83 
72 

85 
75 

86 

74 

83 
76 

83 
75 

80 

74 

79 
70 

78 
71 

79 
73 

90 
73 

83 
70 

81 
72 

91 
71 

90 
73 

92 

72 

88 
75 

91 
75 

93 

11 

84 
65 

61 
64 

79 
60 

62 

62 
61 

HI 
62 

84.2 
70.9 

2 

MAX 
MIN 

81 
73 

81 
73 

83 
72 

60 

75 

82 
76 

79 
74 

83 
74 

84 
75 

81 

76 

81 
76 

79 
73 

78 
71 

77 
72 

77 
73 

- 

- 

84 
74 

62 
72 

78 
72 

84 
72 

62 
76 

87 
72 

83 

75 

86 

75 

85 
76 

60 
68 

76 
67 

75 
63 

77 
64 

/  1 
65 

/' 

80.6 
72.0 

4 

INCHtS 

MAX 
MIN 

77 
74 

79 
74 

81 
73 

77 

74 

80 
76 

78 
74 

80 

74 

82 
76 

80 
76 

80 
76 

78 
75 

77 
73 

76 
72 

75 

74 

- 

80 
76 

80 
75 

75 
73 

82 
72 

82 
76 

64 
73 

82 
76 

82 
75 

83 

76 

79 
70 

7  4 
69 

73 
65 

67 

75 
66 

74 
66 

76.6 

a 

INCHES 

MAX 
MIN 

75 

73 

76 
74 

78 

74 

76 
76 

79 

74 

77 
73 

78 
76 

79 
76 

76 
76 

78 
76 

77 
77 

77 
74 

74 

74 

75 
74 

- 

78 
76 

77 
75 

75 

74 

77 

78 
76 

79 
75 

78 
76 

78 
76 

80 
76 

77 

74 

74 
71 

n 

69 

71 
69 

71 

i,  1 

n 

>  ) 

74.0 

20 

INCHES 

MAX 
MIN 

72 

71 

73 
72 

74 
72 

74 

73 

74 
71 

74 

11 

74 
73 

75 
74 

75 
75 

75 
75 

75 
74 

75 
74 

74 
73 

74 
74 

- 

73 
72 

73 
73 

73 
72 

73 

72 

?! 

74 

ll 

74 

74 

It. 
74 

74 

75 
74 

74 
72 

72 

71 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

73.6 

u.  : 

4 

PLOT  2 

INCHES 

MAX 
MIN 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

71 
71 

72 

71 

72 
72 

73 
72 

73 
72 

72 

71 

72 
72 

72 
72 

~ 

1 

70 

70 

7C 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

73 

7i 

73 

71 

71 
71 

71 
70 

71 
70 

70 
/ 

71.2 
70.6 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

90 
77 

93 
71 

95 
73 

05 
75 

98 
72 

85 
70 

86 

74 

98 
72 

93 

74 

92 

74 

87 
65 

90 
61 

90 
63 

88 
69 

-     -    95 
82 

90 

80 

78 

95 

79 

92 

85 

98 

81 

92 
85 

r 

96 
82 

85 

69 

84 
73 

85 
68 

89 

71 

73 

85 
72 

90.3 

74.1 

2 

INCHCS 

MAX 
MIN 

-     -     73 

83 
72 

7a 
71 

86 

71 

85 
75 

92 

71 

86 
76 

74 

8V 

74 

67 

78 
63 

78 
59 

80 

60 

80 
61 

ao 

6. 

- 

4 

1NCHLS 

MAX 
MIN 

" 

" 

" 

" 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

-  I   -  !   81 

-  -     75 

60 
75 

75 

74 

82 
71 

82 
76 

85 
73 

a/ 

77 

83 
75 

84 
75 

80 
70 

76 

67 

74 
63 

76 
64 

76 
64 

76 
64 

" 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

85 

75 

83 
74 

65 
75 

84 
76 

83 
76 

82 

73 

83 
75 

84 
76 

82 

78 

82 

77 

79 
75 

78 
71 

77 
71 

78 

73 

" 

77 

74 

77 
74 

75 
74 

77 
72 

79 

76 

BO 
75 

79 
77 

78 
76 

77 
76 

78 
74 

74 
71 

72 
68 

72 
63 

72 

70 

70 
68 

78.7 
75.7 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 
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STATION  INDEX 


++ 

u 

z 

0 

s 

a 

OBSERVATION 

o 

•z. 

u 

TIME  AND 

STATION 

H 

V 

COUNTY 

< 

1 

5 
z 

s 

TABLES 

OBSERVER 

U  i 

5 

a 

3 

i 

u 

g 

1 

ALLENDALE 

uiO 

01 

BERGEN 

*1    02 

74    08 

270 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

; 

39    27 

74    35 

Mir 

Mir 

032" 

11 

AUDUBON 

03<». 

n; 

39    53 

BASS    RlvER    ST    FOREST 

052 

BURLINGTON 

39    37 

BELLEPLA1N    ST    FOREST 

6ELMAR    2    SW 

072 

';.; 

MONMOUTH 

i 

39    15 

74    52 

" 

5F 

BELVIDERE 

072 

WARREN 

, 

SOMERSET 

74    32 

,H1. 

■Jl 

SOMERSET 

10 

40    28 

74     35 

40 

7A 

8O0NTON    1    SE 

),;, 

01 

MORR I S 

fl 

60    54 

280 

flA 

RA 

JERSEY    CITY   WAl£R    WORP.S 

BOUND    8RO0K    Z    w 

SOMERSET 

1C 

*0    33 

50 

■:■;;. 

01 

SUSSEA 

580 

121; 

u. 

BURLINGTON 

? 

40    05 

74     S2 

12 

CAMSTEaR    RESERVOIR 

0  1 

SUSSEX 

L33S 

JI 

8A 

CAPE    MAT     3    W 

13*3 

Oi 

5ALEM 

2 

39    28 

T>    2h 

SP 

SP 

"SesTmagnesite'co 

CEDAR    GROVE 

1*71 

0  1 

ESSEX 

t 

40    52 

1M. 

.V 

SALEM 

* 

39    31 

75     10 

80 

C    W    THORNTHWAI IE    ASSUC 

CHARLOTTEBURG 

1582 

'■'1 

PASSAIC 

A 

41    02 

74    26 

760 

7A 

7rt 

NEWARK.    WATER    DEPT 

CHATSWORTh 

BURLINGTON 

CLINTON 
ELIZABETH 

till 

01 

HUNTERDON 

" 

40     40 

74    55 

200 
40 

5P 

" 

ANDKtW    F     OROPPE 

ESSEX    FELLS    SERv    BLOC 

2761 

ESSEX 

FLEMINGTON     1     NE 

3102 

01 

0  2 

HUNTERDON 

10 
? 

«0    31 

75     10 

140 

7A 

7A 

H 

FREEHOLD 

318] 

fit 

MONMOUTH 

GLASSBORO 

329] 

fit 

GLOUCESTER 

7 

39    42 

GREENWOOD    LAKE 

JI 

PASSAIC 

H 

41     08 

74    20 

470 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAMMONtON    2    NNE 

3662 

D2 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74    48 

85 

8A 

8A 

W.     HUBBARD    PARX.HURST 

SUSSEX 

. 

1570 

N.    J.    DEPT. OF    CONS. 

3951 

02 

MERCER 

40     17 

74    31 

100 

INDIAN    MILLS    Z    W 
JERSEY    CITY 

*229 

02 

BURLINGTON 

J 

40    " 

74     03 

100 
135 

MID 

Mir" 

M 

EOWARO    ENTWISTLE 
JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

LAYTON    2 

LITTLE    FALLS 

U88T 
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NEW  JERSEY 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHERN  01 

9ELVIPERE 
B00NT0N  1  Sf 
CANOE  BROOK 
CH4RL0TTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  PEUS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAHMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOOOSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 


Temperature 


77.5 
76.3 
79.5 
76.7 
82. 2 

78.2 
80.0 
71.5 
77.9 
82.3 

76.8 
79.* 
75.9 
77.8 
79.9 

77.8 

80.0M 

82.1 


79.6 
83.2 
80.6 
83, 3M 
81.3 

78.8 
82.4 
83.1 
78.6 
80.7 

82.3 

80.3 
81.* 
78.5 


81.7 
80.8 
82.2 
76.8 
78.7 

79.6 

81.8 


78.1 
79. 8M 
77.* 


50.9 
52.1 
52.1 
*9,B 
57.2 

53,3 

50.1 
51.3 
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53.7 
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55.9 
*6,* 
51.3 
61.5 
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58. 3M 
52.7 
55.3 
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53.3 
57.4 
53.5 
59. 1M 
52.9 

54, 6 

55.0 
56,0 
5*, 6 
50.* 

55.* 
56.8 
55.6 
56.5 


52.* 
56.9 
57.2 
5*,0 
59.9 

54.1 
54. 8M 
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62. 5M 
60.4 


64.2 
65.2 
65.8 
63,3 
69.7 

65.8 

65.1 
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69.7 
68.0 

63.6 
67.7 
61.2 

64,6 
70.7 

63.3 
69.21 
67.4 
67.7 
66.9 


66.5 
70.3 
67.2 
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67.1 

66.7 
68,7 
69,6 
66,6 
65.6 

68. 9 

68,6 
68,5 
67.5 
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68,9 
69,7 
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68. 3M 
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1.7 
1.6 
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2.5 
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1.8 


.3 

2,8 

1,9 

1.5 

.9 


.3 
1.7 
2.2 


2.6 

2.7 
2.6 


43  30 
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Precipilation 


3.22 

2.93 
2.79 
4.19 

.70 

2.2* 

1.45 
2.14 
2.19 
1.30 

2.17 
3.16 
2.14 
2.29 
2.48 

2.41 

3 

2.36 

1.59 

1.51 

1.94 
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.70 
1.76 
.33 
.79 

1.54 
.59 
.20 

2.11 

1.11 

.41 

.60 

.64 

2,32 


.67 
2.13 
1.19 

1.70 
1 


2.17 

.94 

1.49 


.65 
l.*2 
1.53 

.22 

3.6* 


1.62 
1.99 


1.39 
1.76 


1.58 
.75 
1,62 
2.74 
2,26 

1.98 

1.74 


2.08 
3.32 


3.57 
1.68 
2.49 


2.65 
3.27 
2.31 


1.23 

2.43 
2.14 


1.82 

1.22 

1.07 

1.58 

.40 

.92 
.91 
1.16 
.96 
.72 

.65 
.96 

.78 
1.10 
1.02 

.87 
1.36 
1.33 

.71 
.91 

.84 
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.36 
.96 
.25 

.42 

.75 
.36 
.18 
1.19 
.68 

.29 

.45 
.28 

1.02 


.81 
.32 

.37 

1.43 

.49 

1.53 
.56 


.93 

.74 
.73 
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HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHARLOTTEBURG 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
HAMMONTON  2  NNE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MILTON 


93 

DATE 

25* 

36 

DATE 

30* 

4.19 

.20 

1.97 

DATE 

11 

the  u:rary  ui  m 

NOV  I  9  13S3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 
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3.22 

.68 

.12 

.33 

T 

1.82 

.27 

RERNARDSVlLLE     2    E 

1.97 

.53 

.01 

.84 

.59 

RLACKWELLS    MILLS 

1.81 

.64 

.32 

.85 

fiOQNTUN    1     SE 

2.«3 

.85 

.04 

.82 

1.22 

7 

ROUND    BROOK    ?    W 

I.»0 

.21 

.01 

.31 

1.07 

BRANCHVILLE 

2.06 

.68 

.09 

.65 

.64 

7 

CANISTEAR    RESERVOIR 

3.56 

1.13 

.08 

.70 

1.60 

.03 

.02 

CANOE     BROOK 

2.79 

1.07 

7 

.75 

.97 

CHdRLOTTEBURG 

4.  19 

1.32 

.04 

1.23 

1.58 

.02 

CLINTON 

.19 

.42 

.36 

T 

.11 
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.70 

.30 

.40 

ESSEX    FELLS    SERV    BIDG 

2.24 

.92 

7 

.70 

.62 

7 

PLEMINGTON     1    NE 

l.»5 

.17 

.03 

.34 

.91 

GREENWOOD    LAKE 

3.67 

.95 

.07 

1.15 

1.42 

.03 

.05 

Hjr.H    POINT    PARK 

2.14 

.10 

.15 

.63 

1.16 

.10 

JERSEY    CITY 

2.19 

.90 

.33 

.96 

T 

LAMBERTVILLE 

1.30 

.  15 

.01 

.41 

.01 

.72 

LAVTON    2 

2.17 

.60 

.25 

.65 

.64 

.02 

7 

.01 

LITTLE    FALLS 

3.16 

.93 

7 

.54 

7 

.96 

.24 

.48       .01 

LONG    VALLEY 

2.14 

.62 

.09 

.78 

.64 

.01 

MAmWAH 

3.89 

.66 

.02 

1.84 

1.33 

.01 

.03 

MANVILLE 

MIDLAND    PARK 

3.84 

.77 

1.42 

.19 

1.40 

.03       .03 

Mil  TON 

3.54 

.51 

.21 

.78 

1.97 

.04 

.03 

MORRIS    PLAINS     1     W 

2.29 

.34 

.04 

.81 

T 

1.10 

7 

NE-ARK     WB     AIOPORT                       R 

2.48 

7         1.02 

.37 

.22 

.87 

7 

NE"    MILFORD 

2.04 

.90 

.32 

.06 

.76 

NEKTON 

2.41 

.60 

.12 

.66 

.87 

T 

.01 

.15 

OAk     RIOGE    RESERVOIR 

3.10 

.42 

.09 

.99 

1.54 

.06 

PATERSON 

3.46 

1.36 

7 

.43 

.80 

.80 

.06      .01 

PH1LLIPS8URG 

2.38 

.22 

.74 

1.33 

.09 

PMILLIPSBURG    BRIDGE 

2.70 

.02 

1.22 

.12 

1.34 

PLAINFIELD 

1.59 

.35 

.47 

.06 

.71 

POTTERSVJLLE    2    NNW 

2.01 

.39 

.07 

.55 

.97 

7 

.03      7 

AAHWAY 

1.36 

.50 

.30 

.11 

.45 

RINGWOOO 

2.23 

.37 

.21 

.64 

.03 

.98 

7 

SOMERVlLLE 

1.51 

.15 

.45 

7 

.91 

SPl  IT    ROCK     POND 

3.56 

.39 

.09 

1.31 

1.56 

.01 

SUSSEX    1    SE 

1.94 

,38 

.06 

.59 

.84 

.06 

.01 

WANAOUE    RAYMUNO    DAM 

2.34 

.79 

7 

.69 

.86 

WERTSVULE 

1.78 

.07 

.03 

.41 

7 

1.27 

7 

WEST    WHARTON 

2.76 

.66 

.03 

.68 

1.35 

.04 

WOODCLIfF     LAKE 

2.73 

.52 

.80 

.31 

1.02 

.08 

*          *          • 

SOUTHERN                             (12 

ATLANTIC    CITY     WB    AP 

.43 

.08       7 

.03 

.  19 

.10 

.03 

7           7 

AUDUBON 

.70 

.24 

.36 

7 

.10 

BASS    RIVER    ST     FOREST 

.68 

.08 

.20 

.40 

BELLEPlMN    ST    FOREST 

1.78 

.17 

.96 

.04 

.61 

7 

8URLINGTQN 

.33 

.25 

.08 

CANTON 

1.00 

.OB 

.56                   .02 

.34 

CHATSWORTH 

.  79 

.14 

.42 

.11 

.12 

FORTESCUE 

1.28 

.40 

.60 

.20 

.08 

FREEHOLD 

1.54 

.56 

.23 

.75 

GLASSBORO 

.59 

.01 

.22 

.36 

HAMMONTON    2    NNE 

.20 

.18 

.01 

.01 

7 

HIGHTSTOWN     1    N 

2.11 

1.19 

.34 

7 

.58 

INDIAN    MILLS    2    W 

1.11 

.68 

.20 

.23 

MATS    LANDING    1     W 

.59 

.05 

.02 

.41 

.11 

MlLLVILLE 

.41 

.04 

.29 

.08 

MULVILLE    FAA    AIRPORT 

.60 

.07 

T 

.03                   .45 

.04 

.01 

7           7 

MOGRFSTOWN 

.64 

.25 

T 

.28 

.11 

NEW    BRUNSWICK 

2.32 

1.02 

.32 

7 

.98 

NEW    MONMOUTH 

PEMBERTON    3    E 

1.12 

.81 

.14 

.17 

PENNSAUKEN 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.79 

.58 

.82 

.47 

.92 

7 

SEA6H0OK    FARMS 

.64 

7 

.03 

.24                   7 

.04 

.32 

.01 

7 

SHILOH 

.67 

.04 

.25 

.01 

.37 

TOMS    RIVER 

2.13 

.62 

.08 

1.43 

TRENTON    W6    CITY                          R 

1.19 

.49 

.27 

.16 

.24 

.01 

TUCKERTON 

1.70 

T 

T 

7             .14 

7 

1.53 

7 

.03 

WOODSTOWN 

1.04 

7             T 

.22 

.26 

.36 

T 
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2.17 

.07 

.69 

.38 

.93 

.04       .06 

, 

BElMAR    2    SH 

CAPE    MAY    3    W 

.94 

.02 

.74 

.06 

.08 

.04 

LONG    BRANCH    2    N 

1.49 

T 

.63 

.13 

7 

.73 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

SFI>TEH6ER     196" 


Day  ol  Monlh 


01 


NORTHERN 

BELVIPERE 

900NTPN    l    SE 

CANOE    "ROOK 

CHARLOTTEBURG 

EIUAOETh 

ESSEX  FELLS  SEFW  BLOC 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

lAMBERTHLLE 

LAYTDN  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  W8  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPS9URG 

PLAINFIELO 

SOUERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

*     *      * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

PREEHOLO 

GLASSBORD 

HAHMONTON  2  NNE 

HIGHTSTUWN  1  N 

INOIAN  "ILLS  2  W 

MILLVILLE 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

HOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 


MAX 

M1N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


77   71 
49   51 


78   74 
49   53 


82   75 
49   52 


78   72 

45   49 


80   81 
55   61 


80   75 
48   57 


81   73 
46   48 


74   75 
62   64 


80   85 
51   58 


77   73 
46   51 


81   77 
53   58 


78   70 
42   45 


79   74 
49   53 


76   78 
60   63 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


83   74 
52   61 


83   71 
56   63 


82   69 
52   52 


82   71 
56   64 


85   75 
53   65 


73   59 
52   55 


80   70 
66   65 


70   79 
53   51 


70   80 
60   50 


72   82 
56   57 


67   79 
56   49 


84   83 
60   59 


70   81 
57   52 


73   81 
53   51 


39   71 
52   51 


77   80   70 
47   44   59 


83   72 
52   64 


80 

52 

84 

64   68   68 

80   83   72 
49   54   61 


75   81 
53   59 


76   82 
51   57 


81 

60 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


75   80 
50   62 


75   86 
58   63 


76   82 
48   61 


79   81 
49   63 


80   74 
52   60 


83   74 
54   49 


82   80 
53   63 


74   81 
52   59 


82   76 
53   62 


74   85 
53   62 


79   78 
54   59 


65   77 
61   62 


81   80 
61   66 


85   82 

58   64 


84   72 
65   65 


80   71 
62 


81   78 
64   59 


84   85 
55   52 


70   78 
55   51 


72   82 
60   53 


69   78 
52   47 


74   80 
59   51 


S3   82 
63   62 


70   79 
61   48 


72   B2 
61   56 


83   81 
57   55 


78   81   72 


61   66   68 


87   80 
55   65 


55   63   66 


85   80 
61   61 


87   69 
62   66 


83   73 
57   63 


86   89 
61   60 


80   83 
57   63 


1   12   13   14  I  15   16   17   18 


85   63 
57   59 


82   78 
55   53 


81   79 
53   54 


85   85 

54   54 


80   77 
55   54 


83   65 
54   54 


84   82 
53   59 


61   79 
57   56 


77   76 
60   56 


60   77 
63   58 


78   80 
56   57 


76   77 
63   57 


80   76 
62   58 


77   77 
63   56 


81   79 
61   59 


62   69 
57   52 


79   73 
66   59 


79   75 
65   59 


75   77 
60   54 


79   80 
66   60 


76   75 
58   54 


79   75 
47   58 


82   74 
64   59 


77   78 
57   55 


79   80   83 
62   65   60 


80   72 
64 


70   78 
49   43 


70   77 
48   45 


72   78 
50   44 


69   75 
53   47 


80   81 
52   51 


72   78 

48   45 


72   79 
51   40 


79   79 
57   J6 


61   82 

46   44 


69   75 
44   40 


72   79 
51   49 


66   76 
44   39 


70   78 
48   46 


79   80 
56   55 


69   77 
46   46 


74   80 
56   55 


80   81 
50   46 


79   78 
51   51 


80   79 
54   44 


79   80 
55   48 


79   77 

49   46 


88   61 
62   50 


79   79 
54   47 


61   79 
48   40 


79   85 
45   52 


77   79 
61   35 


75   76   77 


79   80   75 
65   62   52 


84   83   76 
64   66   57 


79   79   76 
66   65   57 


63   63   79 
63   63   62 


81   80   76 
61   67   37 


76   80   79 


81   83 
58   65 


80   82   82 
59   66   58 


80   78   72 
59   65   58 


63   60   74 
59   64   55 


81   83   80 
65   66   59 


83   80   75 
63   66   57 

76   79   79 
60   65   56 

See  Reference  Noli 


69   75   77 


80   80 
50   41 


82   82 
52   50 


81   82 
48   44 


80   81 
55   53 


81   82 
45   44 


73   72 
49   45 


75   78 
53   49 


78   83 
51   48 


77   78 
50   46 


78   80 
48   41 


74   80 
53   47 


20  |  21  ~22~|  23  |  24  ~25  |  26  |  27  ~28  [  29  |  30  \~3l 


80 
57 

80 
50 

80 
42 

75 
40 

76 
53 

77 
44 

"8 
61 

80 
57 

79 

49 

79 

47 

90 
58 

79 
52 

83 
55 

83 

48 

90 
54 

80 
48 

90 
34 

BO 
46 

77 

77 

77 

44 

77 
39 

79   78   83 

45   46   47 


80   85 
45   51 


79   81   81 
45   49   50 


78   79   83 

43   42   45 


83   86   82 
53   92   51 


79   81   83 
46   50   54 


79   79 

41   45   49 


74   75   61 
54   51   54 


80   83   76 

37   61   62 


82   87   86 

44   47   54 


78   78   82 

46   46   47 


79   90   84 
48   52   56 


72   76   81 
39   40   41 


78   79   63 
44   45   50 


62   65   61 
57   58   64 


79   79 
39   43 


81   81   86 
30   57   58 


81   85   63 

49   50   57 


77   77   82 


77   83 
43   46 


81   82 
55   47 

71   78 

51   51 

es  Followuiq 

73    - 


50 

78  75 
52  50 
Slatic-n  lade 


B2 

55 

84 

49 

76 

5  0 

78 

43 

81 
56 

91 

54 

78 

50 

44 

78 

51 

77 

46 

82 
58 

81 
48 

81 
52 

80 
40 

78 
53 

79 
45 

90 
49 

81 
38 

32 
52 

78 
43 

78 
53 

82 
51 

80 
53 

81 
45 

79 
55 

78 

48 

83   88 
90   30 


60   85 
45   43 


80   65 
54   53 


77   80   89 


77   77 
49   50 


82   82 
47   48 


78   83 
47   48 


60   80 
45   47 


79   82 
50   50 


60   67 
45   47 


77   78 
51   54 


82   84 
49   56 


83   86 
93   55 


85   88 
54   56 


82   83 

50   55 


90   86 
57   62 


83   83 

56   58 


64   69 
52   55 


82   77 
53   55 


89   83 
63   68 


91   87 
54   58 


83   85 
54   55 


84   88 
56   61 


80   84 
47   50 


82   86 
52   55 


89   84 
62   66 


63   66 

46   51 


63   69 
59   65 


89   89 
50   56 


90   85 
56   60 


86   76 
54   47 


65   80 
62   49 


88   80 
62   5J 


80   76 
58   48 


85   60 
66   98 


86   80 
62   51 


89   79 
56   97 


79   72 

57   45 


80   77 
69   60 


84   80 
64   55 


85   78 
60   46 


86   80 
62   55 


84   76 
5J   43 


63   83   76 


82   78 
68   62 


66   76 
61   42 


67   78 
66   5J 


81   76 
65   58 


83   86   79 


90   87 
61   61 


83   86   77 


75   74   66 
46   42   4) 


7*   72   66 
46   48   43 


76   76   68 
41   41   61 


73   70   63 
46   40   40 


78   74   76 
51   48   47 


79   75   63 


77  77  66 

44  36  60 

64  72  73 

45  42  40 

75  67  74 
59  52  S3 

77  71  79 

47  41  42 

73  71  64 

46  40  3* 

76  79  67 


73   72 
43   43 


74   74 
49   47 


92   91 
62   63 


85   88   87 


89   64   80 


47   57   96   63   65   59 


85   90 
54   65 


91   89 
57   59 


87   87 
60   62 


89   90 
56   62 


90   93 
61   62 


66   86 
60   62 


88   89 
61   61 


68   67 
62   63 


82   87   64 


84   80 
61   59 


89   82 
63   58 


90   88 

64   61 


88  79  76 

62  64  58 

90  62 

57  60  57 


91   83 
64   61 


82   77 
63   54 


72   68 

38   37 


79   68 
51   48 


77   74   74 
50   41   41 


78   70   76 
48   45   44 


75   70   74 


73   72   62 


78   72   76 
50   42   42 


47   44   37 


79   73   77 
45   41   37 


77   76   70 
50   44   43 


79   79   72 
52   45   44 


62   82   75 
53   46   46 


75   68   73 
48   43   44 


78   70   74 
43   36   36 


80   79   73 
51   43   43 


77   69   74 
49   41   42 


77. 

50 

5 

9 

7.1 

92 

3 

1 

79 
92 

! 

1 

76 

1.1 

7 
8 

82 
97 

2 

2 

78 
5) 

2 

3 

90 
50 

0 
1 

71 
51 

5 

3 

77 
61 

9 

4 

62 
53 

.3 

,7 

76 

50 

•  8 
.3 

74 
55 

.4 
.9 

77.8 
31.3 


79.9 
61.5 


77.6 
48.  8 


80.0 
58.3 


82.1 
52.7 


80.0 
55.3 


79.6 
53.3 


83.2 
57.4 


80.8 
53.5 


83.3 
59.1 


61.3 
52.9 


78.8 
54.6 


82.4 
55.0 


78.6 
54.6 


82.3 

55.4 


78.5 
56.5 


I 


i 

it 


'.,:■■ 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

SEPTEMBER    1968 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 
SEA6R00K  FARMS 
SHUOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOOOSTDWN 


COASTAL 

03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

78   80 
51   61 


79   75 
55   62 


88   85 
56   65 


84   67 
61   65 


56   61   60 


80   75 
51   63 


73   80 
59   63 


74   83 
52   63 


78   84 
52   62 


88   87   73 
61   64   66 


81   B3 
56   63 


74   73 
67   69 


75   74 
63   68 


73   81 
60   56 


74   83 
59   54 


BO   79 
62   60 


85   79 
61   55 


80   81   78 
61   66   56 


83   78   79 
62   64   59 


80   82   79 

44   43   43 


74   79 
53   49 


80   78   78 
45   52 


85   84 
43   54 


80   82 
50   52 


75   80 
65   67 


75   82 
54   54 


75   7B   79 
64   67   69 


78   80   81 
64   66   67 


75   76   77 


86   75   76 
70   73   70 


79   75   72 
61   67   68 


79   82   80 
68   60   66 


84   78   73 
61   62   61 


83   79   76 
64   65   56 


65   67   59 


73   78   79 
48   45 


77   79   76 
55   55   56 


81   81   76 
49   48   49 


81   81   80 
49   46   48 


58   65   60 


77   78   73 


81   79   84 
49   49   55 


75   75 
43   47 


78   83   B3 
56   56   60 


75   84 
46   46 


81   B5   83 

49   48   53 


74   84   77 


79   79   76 
58   57   59 


90   89 
56   60 


65   68 
62   61 


87   85 
60   63 


87   86 
52   62 


91   84 
56   63 


86   88 
65   65 


69   87 
64   64 


87   90 
59   64 


88   79 
65   66 


90   86 
61   64 


77   85   79 
72   64   63 


78   77 
38   41 


78   72 
46   44 


77   70 
41   41 


66   73 
52   51 


73   77 
46   40 


75   76 
44   40 


76 
!6 


73 
49 


EVAPORATION  AND  WIND 


81.7 
52.4 


82.2 
57.2 


78. B 
54.0 


78.7 
59.9 


79.6 
54.1 


78.1 
63.8 


79.8 
62.5 


77.4 
60.4 


Day 

Of  Monlh 

*3  M  di 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

*   *   * 

NORTHERN             01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.13 
13 
87 
57 

.08 
18 
74 
47 

.19 
21 
83 
62 

.14 
7 
88 
62 

.10 
15 
88 
62 

.08 
52 
73 
63 

.06 
23 
SO 
63 

.03 
19 
87 
62 

.23 

6 

85 

62 

.10 

7 

79 

63 

.00 
72 
75 
65 

.26 
34 
84 
62 

.15 
3 

75 
55 

.10 
33 
SO 
55 

.15 
10 
78 
53 

.14 

9 

62 

55 

.12 

16 
83 
59 

.09 
13 
79 
38 

.16 
15 
79 
55 

.11 
12 
BO 
55 

.10 
20 
SI 
56 

.09 

3 
BO 
55 

.12 

4 

87 
57 

.08 

6 

80 

66 

.10 
12 
62 
65 

.12 
8 

88 
65 

.09 

9 

63 

60 

.35 

24 
82 
42 

.14 

3 

72 

46 

.18 
20 
68 

48 

3.99 

507 
80.7 

57.8 

SOUTHERN           02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.20 
40 
84 
58 

.11 
36 
66 
62 

.21 
26 
82 

62 

.18 
35 
84 
62 

.15 
34 
90 
63 

.10 
71 
74 
65 

.03 
65 

72 
63 

.21 
29 
86 
63 

.17 
13 
86 
62 

.14 
33 
83 
62 

.12 
91 

80 
64 

.22 

99 

61 
59 

.21 
87 
B5 
52 

.22 

70 
79 
52 

.17 
29 
81 
56 

.13 
25 
62 
57 

.12 
19 
84 
61 

.16 
15 
84 
35 

.14 
25 
80 
54 

.16 

2B 
81 

54 

.10 
19 
83 
56 

.12 
32 
85 
61 

.17 

31 
86 
63 

.11 
16 
82 
65 

.12 

28 
66 
64 

.13 
48 
85 
64 

.19 
34 
84 
62 

.17 
37 
79 
55 

.17 
52 
75 
51 

.19 
44 
69 

49 

4.62 
1211 
81.9 
59.2 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.14 
20 

.10 
15 

.03 
6 

.14 
11 

.16 
33 

.05 
50 

.07 
12 

.17 
10 

.11 
25 

.12 
45 

.10 
36 

.17 
18 

.15 
17 

.13 

9 

.12 
15 

.06 
13 

.11 
12 

.17 
24 

.09 

14 

.13 
8 

.17 

T 

.14 
6 

.14 

5 

.16 
3 

.19 
17 

.06 

7 

.13 

7 

.13 
5 

.09 
10 

.12 

27 

3.65 

487 

SfA8R0OK  FARMS 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.27 
33 

82 
58 

* 
39 

7? 
61 

.24 

44 
86 
63 

.20 
27 
89 
65 

.18 
30 
89 
65 

.18 
77 
82 
68 

.02 
45 

74 
63 

* 
* 

.40 
57 
86 
62 

.16 

39 
83 
62 

.13 
71 
80 

65 

.23 

65 
84 
59 

.20 
48 

77 
53 

.21 
40 
81 
54 

* 

.37 
60 
84 
56 

.16 
23 

84 
58 

.12 
20 
81 

54 

.20 
33 
83 

54 

.19 

33 
80 
55 

.19 
24 
84 
55 

* 
* 

.31 
61 
65 
60 

.21 
27 
88 
64 

.20 
43 
86 

64 

.21 

49 

87 
65 

.23 

28 
84 
62 

.19 
22 
81 

56 

• 
* 

.35 

58 
76 
49 

5.37 
1096 
82.7 
59.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    74    - 
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VA 

PC 
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N 
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VI 
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NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1960 



•lion 

Day  Ol  Month 

"3   ..  <" 

s 

1 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£    < 

NEW  8RUNSNUK 
PLOT  1 

0    INCHES 

MAX 
M1N 

73 
61 

83 
66 

80 
68 

83 
6* 

73 
69 

73 
69 

83 

67 

81 
66 

78 
64 

77 
67 

so 

69 

72 
62 

74 
61 

74 
60 

74 
62 

76 
61 

74 
63 

72 
60 

76 
63 

73 
63 

75 
64 

76 
66 

: 

; 

79 
66 

75 
70 

73 
65 

70 
61 

67 
59 

67 
59 

75.4 
64.2 

2 

INCHES 

MAX 
M1N 

71 
64 

78 
68 

77 
69 

77 
65 

73 

70 

72 
69 

77 
68 

78 
68 

76 
66 

75 
69 

75 
70 

71 
65 

71 
63 

71 
62 

72 
63 

1. 
63 

72 

64 

71 

t.. 

74 
64 

74 
64 

73 
66 

74 
67 

: 

" 

76 

70 

74 
70 

72 
67 

69 

64 

65 
61 

66 
60 

73.1 
65.7 

t 

INCHES 

MAX 
M1N 

71 

63 

76 
69 

75 
69 

75 
67 

72 

70 

72 
69 

76 
69 

76 
69 

74 
68 

73 
69 

74 

71 

70 
66 

70 
64 

70 
63 

70 
64 

71 

6  4 

71 
65 

71 
64 

73 
65 

73 
65 

72 
65 

73 
69 

^ 

: 

75 

70 

74 
71 

71 
68 

69 
65 

65 

62 

66 
61 

72.1 
66.6 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

73 
69 

73 

70 

71 
70 

70 
67 

72 

71 

71 
69 

73 

70 

73 
70 

72 
69 

72 
70 

73 
71 

72 
69 

69 
66 

69 
66 

69 
66 

69 
66 

69 
67 

70 
67 

71 
67 

72 
67 

72 
68 

73 
69 

- 

" 

73 
70 

72 
71 

71 
68 

69 
67 

67 
65 

66 
64 

70.9 
68.2 

20 

INCHES 

MAX 

MIN 

71 
70 

70 

70 

70 
69 

70 
69 

71 

70 

71 
69 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 

70 

69 

68 

70 
69 

69 

66 

69 
66 

68 
67 

69 

68 

70 
68 

71 
68 

68 
67 

69 

68 

- 

" 

71 
68 

70 
68 

70 
69 

69 
68 

68 

67 

67 
66 

69.9 
68.6 

40 

PLOT  2 
1 

INCHES 
INCH 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

70 
70 

85 
71 

70 
69 

91 
76 

69 

69 

89 

77 

69 
69 

92 
73 

70 
69 

83 
78 

70 
69 

82 

78 

70 
70 

90 
75 

70 
69 

92 
74 

70 
69 

89 
73 

70 
69 

87 

75 

69 
69 

81 
78 

70 
69 

30 
65 

69 
68 

82 
68 

69 
69 

79 

54 

68 
68 

81 
57 

68 
68 

83 
57 

68 
67 

80 

60 

69 
68 

81 

57 

68 
68 

84 
58 

68 
68 

84 
60 

68 
67 

86 
63 

68 
68 

89 

64 

- 

- 

69 
68 

88 
68 

69 
68 

85 
69 

69 
68 

85 
64 

68 
68 

80 
58 

68 
68 

76 
55 

68 
67 

77 
53 

69.0 

66.4 

84.3 
66.5 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

72 
68 

82 
66 

81 
67 

83 
6* 

75 
69 

73 
69 

83 
65 

84 
64 

81 

64 

79 
66 

80 
68 

74 
6C 

76 

57 

77 

55 

79 
59 

80 
59 

78 
62 

79 
59 

82 
61 

81 
61 

S3 
64 

85 
64 

- 

- 

85 
69 

83 
71 

82 
65 

78 

60 

73 
56 

75 
55 

79.4 
63.1 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

72 
65 

77 
68 

77 
70 

83 
66 

73 
70 

71 
70 

78 
67 

77 
67 

77 
66 

75 
68 

77 
71 

72 
65 

72 
61 

72 
61 

61! 

74 
63 

74 
64 

74 
62 

78 
64 

77 
63 

77 
64 

79 
67 

1 

~ 

80 
70 

79 

70 

78 
68 

74 
63 

70 
60 

71 
59 

75.4 
65.5 

8 

INCHES 
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MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
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LOAM.   GROUND  COVERi   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.06 

.12 

T 

1.12 
1.33 

T 

T 

.39 
1.1R 

T 

.12 

.24 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

3.58 

.32 

1.33 
1.25 

.87 

T 

T 

T 

.  10 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

3.09 

.73 

1 .48 

.16 

.29 

BURLINGTON 

2.47 

.50 

T 

.21 

.22 

.!« 

* 

1.30 

.02 

.22 

.05 

T 

CANTON 

2.33 

.10 

1.40 

CHATSWORTH 

2.73 

.  16 

1.03 
.65 

.02 

.  62 

.01 

FORTESCUE 

3.15 

.75 

1.30 

.22 

FREEHOLD 
GLASSBORO 

2.67 
2.76 

.26 

.10 

T 

.86 
1.49 

.07 
.02 

.01 

.03 

.02       .07 

1.03 

1.32 
.34 

T             .01 

.08 
.05 

.01 

.15 

.06 

HAMMDNTON    2    NNE 

2. 83 

.  10 

.90 

.12 

HIGHTSTOWN    1    N 

2.37 

T 

•  10 

.74 
1.17 

.90 
1.25 

T 

.02 

.39 

.24 

.06 

INOIAN    MILLS    2    w 

2.74 

T 

.08 

.99 

.01 

T 

.52 

.01 

MAYS    LANDING    1    w 

3.59 

.69 

T 

1 .43 

.03 

.03 

MILLVILLE 

4.27 

1.10 

T 

T 

.04 

T 

T 
.20 

.74 
.18 

.08 
.35 

.16 
.15 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

4.40 

.79 

,20 

94 

T 

T 

MODRESTOWN 

2.92 

1.99 

1.10 
.70 

1.69 

T 

.67 

.11 

NEW    BRUNSWICK 
NEW    MONMOUTH 

.02 

.11 

.  05 
.02 

1.30 
.09 

.63 

.47 

.38 

T 
T 

.04      T 

T         . 

PEMBERTON    3    E 

.07 

1.15 

.02 

1.45 

.05 

.09 

PRINCETON    WATER    WORKS 

1.76 

T 

T 

.13 

67 

T 

.02 

.01 

T 

SEABROOK    FARMS 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

2.96 
2.51 
3.22 

.06 
.08 
.51 

1  .60 
1.43 
1.19 
.58 

T 

.01       T 

T           T 

.88 
.18 
.97 

.07 

T 

.04 

T 

T 

.02 
.02 

.02 

TRENTON    WB    CITY                          R 

1.92 

.01 

.16 

T            .02 

T 

T 

.04 
1.06 

.26 

T 

.06 
.09 

T 

T 

.16 

T 

TUCKERTON 
WOOOSTOWN 

3.13 
2.74 

.35 

.10 
.05 

.95 
1.51 

.01 

.01 

T 

1.09 
1.05 

T 
.01 

T 
T 

.25 

.09 

.38 

T 

.02      T 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 

2.36 

.70 

.09 

.82 

BELMAR    2    SW 

.39 

CAPE    MAY    3    w 

LONG    BRANCH    2    N 

.23 

.42 

.91 

.14 

.09 

.27 

T 

.21 

.13      T 

.02       T 

.01      T           T 

1.03 

.06 

.13 

.09 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Ijs  S 

.  -e.5 

•  5  3 

o.   5.  z 

] 

Station 

a  o 

•H  y 

3   CD 
CO  u 
CD  -H 

c 

S3! 

=>  a. 
en  w 

CD 
X 

• 

3 
> 

< 

I  . 
■11 

4) 
§          1 

&    1 

_e 
_1 
0   « 

SI 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM         7    AM          IP"         7    p« 

s 

e 

8 

3 

07 
■* 

A 

o> 
0> 

A 

in 

8 

i 

e 

3 

.2 

.   ;5 

<    ■    6 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

26 
25 

3.8 
4.5 

9.6 

9.9 

24++ 
33 

25++ 
27 

26 

NW 
29 

NW 

26  + 
21  + 
26  + 
29 

84, 
76 

84 
82 

52 

54 

12 
67 

3 
0 

7 
7 

0 

i 

2 

3 

4 
3 
2 
1 

1 
2 
2 
1 

i 
(> 

0 

1 

0 

n 

0 
0 

9 

6 

13 

13 

52 

56 

5.° 

5.6 

5.4 

>■  following  Suilon 
80    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


1  KSE» 
OCTOBER    H» 


NORTHERN  01 

BELViDERE 
BUONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARL0TTE8URG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  5ERV  BLOC- 
FLEMINGION  1  NE 
HIGH  PCINI  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMSERTVlLLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  u 

NEWARK  «B  AIRPORT 

NEUTON 

PATER50N 

phillipsburg 
plainfield 
somerville 
sussex  1  se 

*     *     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 
AUDUBON 

BtLLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CMATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMHONTON  2  NNE 
HIGMTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  K 
MILLVILLE 

M1LLVILLE  FAA  AIRPORT 
MUORESTOUN 
NEW  BRUNSWICK 


Day  ol  Month 


74   83   85 
44   48   54 


73  58  38 

45  36  31 

76  60  58 

51  41  29 


49   35   32 


77  64   64 
53  40 

78  60 
49  35 


83 
54 

85 

53 

85 
56 

83 
54 

79 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


79   84 
54   62 


88   87 
57 


33 

61 
43 

63 

37 

59 

31 

61 

40 

58 


61 
39 


61   67   66 
33   52   36 


35  42   40 

58  64   62 

31  45 

69  68 


39   36   48 


27   27   43   39 


63 

38 


83 

55 

86 
62 

86 
5^ 

84 
63 

85 
50 

83 

61 

83 

55 

83 

61 

85 
56 

85 
54 

87 
56 

86 
63 

83 
56 

82 

63 

8» 
50 

66 
60 

S3 
56 

85 

64 

62   61 
43   34 


67   65 
49   42 


82   65 
51   36 


85   62 

50   37 


59   63   63 


68 
47 


30   44   41 


52 
65 


76   65 

54   53 


76   71 

50   51 


77   69 
50   53 


70   69 
55   54 


74   69 
52   52 


79   67 

53   50 


6? 
48 

67 


70   66   66 


59   63   67 


88   70   62 
49   37   34 

67 


88   66 
52   37 


80   86 
5B   63 


85   83 
57   63 


62   83 
58   60 


66   60 
50   37 


86   62 
52   39 


65   59 
46   37 


64   60 
47   36 


80   60 
50   39 


63  61 
35  39 

64  62  63 
37  38  48 

64  64  70 

49  58  54 


70  76 

50  32 

69  77 
44  46 

72  80 

48  50 

70  78 
47  49   49 

78  60   77 


7  [  8  |  9  |  10  |  11  |  12  I  13  |  14  |  15  I  16  [  17  |  18  I  19  |  20  |  21  1  22  |  23  j  24  I  25  |  26  |  27  ~28  |  29  |  30  |  31 


70 
44 

70 
48 

71 


64   69 
55   58 


70   71 
56   53 


76   70 
50   52 


74   69 

50 


75   69 
52   51 


68   71 
57   57 


76   72 
53   55 


78   71 
56   52 


68   70 
57   51 


71   69 
55   56 


58   49   46 

68 
50 

69 


72 

64 

71 
50 

74 
63 

70 
47 

78 

5« 

72 

46 

65 
48 

a' 
46 

68 

51 

77 

60 

71 
63 

69 
56 

67 
54 

81 
51 

81 
5ft 

75 
64 

71 

78 

51 

78 
51 

75 
55 

68 
41 

79 
50 

80 
52 

76 
62 

72 
51 

76 
42 

77 

45 

73 
55 

70 
45 

76   79   76 
57   50   55 


70   71   66 


63   66   70   73   67   73 
40   46   46   52   52   54 


54   50   48 


65 

30 


68 
45 

69 
48 

74 
48 

65 
44 

67 


71   65   76 
44   55   52 


67   64  73 

45   55  59 

66  74 

45  47 

61   63  65 

41   47  46 


66   68 
43   41 


67   67 
35   47 


66   68 
42   52 


65   69 

48   55 


66   62   72 
39   53   50 

63   63 


76   71   76 
56   56   52 


77   72   75 
52   54   49 


76   74   73 
59   58   59 


77   71 

55   52   47 


75   67 
54 


75   71 
53   49 


77   78   72 
53   54   5 


68   71 
55   51 


76   72   77 
51   50   44 


76   73 
48   52 


75   73   76 
54   52   52 


74   71   73 
54   54   51 


79   83 
52   53 


78   79 
53   49 


77   80 
55   58 


72   69   63 
63   49   48 


63   60   53 


60   56   55 

42   37   34 


48 
43 

36 

61 
51 

56 
46 

63 
52 

58 

42 

62 
36 

58 
36 

65 

40 

62 

46 

65 
3? 

58 
36 

51 
3 

64   60   5 
50   45   36 


60   66   66 


69 

44 

72 
45 

69 


51   49   54 


79   81 
51   50 


76   79 
51   52 


73   80 
53   51 


77   79 
55   54 


76   61 
46   50 


70   76   68 
53   57 

See  Reference  NoteB  Following  Station  Index 
81     - 


71   67 
57   47 


72   70 
63   55 


76   70 
50   49 


75   70 
65   52 


76   70 
57   50 


80   73 
59   55 


62   72 
55   54 


71   66 
64   49 


83   71 
66   54 


71   69 
60   55 


70   68 
56   51 


75   72 
60   51 


60   62   67 


61 

37 


66   72 
34   50 


71   74 
40   49 


68   75 
33   56 


70   72 
42   55 


64   67 
40   45 


64   68 
39   41 


69   71 
31   52 


66   73 
39   55 


66   69 
37   45 


66   52 
44   3' 


64   55 

50   45 


68   61 
53   44 


64   59 
57   44 


64   57 
54   39 


62   61 
52   41 


71   67 
48   44 


68   66 
49   43 


63   60   55 


66.0 
42.8 


66.3 

43.6 


68.3 
43.3 


64.9 
43.0 


66.6 
43.2 


68.0 
42.0 


65.6 
52.1 


69.4 
46.2 


65.3 
39.7 


67.7 
46.2 


65.0 
39.1 


66.3 
43.1 


66.1 
51.3 


65.1 
40.9 


66.6 
48.9 


68.0 
46.5 


67.6 
45.6 


64.7 
27   37.9 


63 
51 

54 
40 

72 
49 

64 
46 

64 
49 

53 
45 

61 

48 

53 
44 

57 
<3 

51 
31 

49 

26 

52 

25 

66.3 
43.7 

53 
47 

55 

39 

54 
35 

58 
33 

70.7 
49.0 

58 
50 

54 
34 

53 
31 

55 

24 

70.2 
46.5 

62 

44 

54 
36 

49 
32 

55 
35 

69.2 
49.6 

60 
45 

54 
28 

56 
23 

70.0 
45.7 

61 
43 

57 

37 

53 

30 

50 
29 

67.6 
45.4 

6; 

46 

59 
38 

53 

33 

52 
28 

70.0 
46.3 

64 

47 

59 
37 

56 
32 

55 

29 

71.4 
46.9 

59 

53 
36 

50 
30 

53 
29 

67.1 
46.9 

56 
41 

53 
34 

50 
27 

54 
19 

68.5 
42.8 

64 

51 

59 
36 

55 
35 

53 
28 

70.6 
47.9 

53 
46 

52 
3« 

52 
31 

55 

30 

68.2 
48.6 

60 
44 

51 

38 

49 
36 

53 

29 

67.2 

46.4 

61 

45 

56 

37 

54 
33 

50 
31 

67.0 
46,9 

1 : 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SMILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

*      * 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEw  JERSEY 

OCTOBER    I960 


85   65 
46   51 


76   82 
52   57 


83   83 
51   59 


75   83 
48   54 


82   63 
57   61 


86   62 
53   56 


82   64 
46   56 


58   66   67 


64   66 
35   26 


76   63   71   60 
60   67   54   41 


65   61 
37 


78   64   67 


72   69   63 
53   41 


66   69   69 


69   68   68 
55   46   50 


57   46   48 


71   68 
54   46 


Day  of  Month 


52 

55 

69 

56 

6  5 
52 

66 
-9 

63 
S3 

10  |  11  I  12   13  |  14  |  15   16   17   18   19   20   21   22  I  23  I  24   25  I  26  I  27  I  28  I  29  I  30  I  31 


64   66 
46   52 


66   69 
46   54 


62   65   68 


65   65 
50   55 


67   68 
45   46 


46   54   52 


65   63   66 


71   77 
52 


74   72 
54   52 


72   75 
52   5? 


73   67 
54   47 


69   76 
52   51 


73   75 
54   51 


72   65   69 
56   56   53 


78   82 

48   50 


75   76 
54   54 


73   77 
49   50 


75   79 
53   54 


78   78 
51   50 


78   81 
51   54 


72   75   76 
60   60   68 


74   70   66 
65   50 


74   70   69 
66   52   49 


78   71   68 
60   53   47 


71   67   63 
59   55   51 


69   68   65 
66   53   42 


73   71   66 
66   52   52 


65   70   73 


69   76   67 
36   48 


68   73   71 
37   50   48 


57   63 
39 


72   62   54 


65   61   56 


64   65   63 
53   43   37 


46   44   42 


56   49   49 


60 
46 

56 
32 

53 

29 

5b 
23 

69 
45 

•  8 
3 

62 
49 

59 
39 

53 

34 

51 
28 

69 

48 

I 

60 
50 

53 
39 

51 
34 

56 

33 

69 
49 

6 

3 

63 
46 

58 
34 

53 
33 

50 
25 

68 
46 

2 

60 

48 

53 

40 

48 
36 

53 

34 

66 
50 

6 

5 

59 

»1 

55 

36 

53 
33 

55 

n 

68 

47 

6 

0 

61 

50 

53 
36 

52 

32 

55 
26 

69 
47 

3 

6 

63   55   53   55 

52   46   43   43 


69.7 
55.6 


EVAPORATION  AND  WIND 


CANOE  BROOK 


NEW  BRUNSWICK 


PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARM5 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Day     oi  Month 


1       2 


8       9       10     11      12      13      14      IS      16      17     18      19     20      21      22     23     24      25     26      27 


0^    .04]    .09 

16 

711      69 

57      57 


.07]  .04 
19 
6  2 


48      44      37      39 


."7]  .02 
7  0 
57 
40l      36 


02    .06    .08    .05 


62]      681 
53j      5* 

.07    .071    .1 


'4|  .05 

.13;  .05 

37  11 

7S  70 
55l 


.08 

.09 

.oa 

.09 

.17 

.25 

.16 

.08 

.17 

.09 

.17 

.11 

.13 

.05 

. 

31 

4b 

40 

49 

66 

67 

8f 

47 

64 

102 

92  125 

94 

6? 

108   85 

75 

77 

75 

75 

72 

75 

64 

66 

69 

61 

62 

52 

60 

55 

_ 

-   1 

54 

54 

56 

62 

54 

47 

42 

42 

48 

48 

43 

38 

39 

39 

. 

.05 

.08 

.05 

.11 

.09 

.10 

.06 

.07 

.05 

.12 

.08 

.11 

.09 

.02 

.03 

.04 

.08 

.07 

.12 

.12 

* 

.24 

.12 

.10 

.17 

.04 

.14 

* 

.26 

.03 

.07 

- 

16 

15 

29 

6C 

* 

98 

41 

66 

35 

51 

47 

« 

191 

4? 

59 

. 

77 

77 

80 

79 

- 

72 

66 

66 

73 

66 

68 

60 

55 

51 

„  1 

55 

57 

57 

60 

48 

45 

45 

50 

49 

45 

38 

39 

37 

"1 

1.959 

637 
66.3 
48.6 


3.84B 

1928 

68,2 


2.45 

3.66B 
1400B 
70.5 
49,4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
-   82    - 


u 

Al 

LY 

b 

Ul 

L 
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rtA 

1    I 

til 

Lb 

NEW   JERSEY 

«   V.I-A  V     1  ,:■: 

•Hon 

Day 

Ol  Month 

3-? 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

n 

13       14      15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW    BRUN>» 
PLOT     1 

K>- 

0 

INCH 

MAX 
MIN 

72 

60 

73 
64 

71 
66 

66 
56 

61 
53 

63 

51 

65 

58 

65 

66 

64 
55 

64 

54 

64 
59 

67 
58 

-        -        71 
60 

72 

59 

72 

60 

72 
64 

70 
63 

65 
61 

64 
62 

64 
52 

64 
56 

61 
5S 

63 
54 

56 
48 

57 
47 

59 

51 

55 
47 

51 

44 

42 

64.2 
55.7 

2 

INCHES 

MAX 
M1N 

69 
62 

71 

64 

70 
66 

66 
58 

61 
56 

61 
53 

64 
59 

64 
58 

63 
57 

63 
56 

63 
60 

65 
59 

68 
62 

69 

60 

61 

70 
64 

69 

64 

64 
62 

62 
56 

62 

54 

62 
57 

1 
56 

62 

56 

56 
51 

56 

48 

57 
52 

54| 
50 

51 

47 

52 
45 

62.9 

57.0 

<i 

INCHES 

MAX 
M1N 

69 

62 

70 
65 

69 
67 

67 
60 

62 
58 

61 
55 

64 

60 

62 
59 

64 
58 

62 
57 

63 

60 

h5 
60 

-  -         67 

-  -         62 

68 
61 

68 
62 

68 

64 

68 
65 

65 
61 

61 
58 

61 
55 

62 

58 

60 
57 

62 
58 

58 
54 

56 
51 

57 
63 

54 
51 

62 
49 

53 
46 

62.7 
68.1 

8 

INCHES 

MAX 
M1N 

67 
63 

67 
66 

68 
67 

68 
63 

63 

62 

62 
59 

63 

61 

63 

61 

63 
60 

61 
59 

62 
61 

63 
61 

64 
-          -          63 

66 
63 

68 
64 

67 
65 

67 
67 

67 
64 

64 

61 

61 
59 

61 
60 

6C 
59 

62 
60 

60 
57 

57 
55 

57 
55 

56 
55 

55 

53 

53 
51 

62.6 
60.5 

20 

INCHES 

MAX 
MIN 

67 
66 

67 
67 

67 

67 

67 
66 

67 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
63 

63 
62 

63 
63 

63 
62 

-          -          64 
63 

64 

64 

65 
63 

65 
64 

65 

64 

65 
64 

65 
63 

63 
63 

63 
62 

63 
62 

62 
62 

62 

61 

61 

55 

60 
69 

59 

59 

59 

57 

57 
56 

63.6 
62.7 

40 

INCHES 

MAX 
MIN 

67 
67 

67 
66 

67 
67 

67 
66 

67 
66 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
63 

-  -          64 

-  -          64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

65 

64 

64      64 
64      63 

64 
63 

63 
63 

63 
62 

63 
62 

62 
61 

62 
61 

61 
60 

60 
60 

64.3 
63.8 

PLOT    2 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

84 
56 

84 
62 

78 
66 

72 

53 

70 

47 

69 

45 

69 
55 

69 
52 

65 
51 

66 
50 

65 
57 

69 

55 

-          -          74 
57 

75 
56 

74 
57 

75 
63 

73 
61 

65 
54 

64 

49 

67 

46 

67 

52 

62 
51 

64       57 
50       44 

5? 

4C 

57 
48 

55 

41 

52 
39 

51 
36 

67.3 
51.5 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

81 
57 

81 
63 

75 
66 

71 
54 

67 

49 

67 
47 

68 
57 

68 
53 

64 

65 

51 

64 
57 

68 
56 

1     -        -         72       74 
581     57 

73 
58 

74 
63 

72 
64 

64 

55 

63 

51 

6! 
47 

65 
53 

61 
52 

63 
51 

56 

4! 

5£ 

41 

58 
48 

55 

43 

52 

40 

52 

37 

66.1 
52.6 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

75 
60 

76 
65 

73 
67 

69 
60 

65 
55 

64 
52 

65 

59 

65 
56 

62 

55 

62 

54 

63 
59 

6S 

56 

!     -         -         68]      69 
-         -         60l      59 

69 
60 

69 
64 

70 
66 

66 

58 

61 
55 

62 

51 

62 
56 

6C 
54 

5! 

65 

5C 

5! 

4( 

55 
50 

54 
49 

52 

44 

54 
41 

63.7 
55.8 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

70 
63 

71 
68 

71 
68 

70 
65 

65 
61 

63 
58 

65 
61 

63 
60 

63 
59 

61 
58 

63 

60 

63 
55 

-  1     -          64 

-  i     -         62 

65 
62 

66 
62 

66 
64 

68 
66 

66 
62 

62 
5S 

6C 
5' 

61 
58 

5C 

51 

6C 
5< 

5' 
5! 

55      54 

47      53 

53 

48 

53 
50 

55 
55 

62.2 
59.2 

MAX  ANO  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
PLOT  »1 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE •   LOAM.   GROUND  COVER t   KENTUCKY  BLUEGRASS 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER ■ 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


El 


i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    83    - 


STATION  INDEX 


ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

BASS    RIVER    ST 

FORES 

bELLEPLAlN    ST 

FORES 

BELMAR    2    SW 

BELVIDERE 

BERNAROSVlLLE 

2    E 

BLACKWELLS    MI 

-LS 

BOONTON    1     SE 

BOUND    8ROOK    2 

BRANCMVILLE 

BURLINGTON 

CANISTEAR    RESERVOIR 

CANOE    BROOK 

CAPE     MAY      3     M 

CENTERTON 

CHARLOUEBUR& 

CHATswORTh 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX    FELLS    S 

:rv  sl 

FLEMINGTON    1 

tz 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

GREENWOOD    i" 

I 

HAMMONTON    2    N 

HE 

HJGHTSTOWN    1 

INDIAN    MILLS 

I   w 

JERSEY    CITY 

LAM3ERTV1LLE 

LAY  TON    2 

LITTLE    FALLS 

LONG   BRANCH    2 

LONG   VALLEY 

BERGEN 

ATLANTIC 

BURLINGTON 


MORRIS 

SOMERSET 

SUSSEX 

auRDNGTO 

SUSSEX 

ESSEX 


:ape  i 


UNION 

ESSEX 

HUNTERDON 

CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 


HUDSON 

HUNTERDON 

SUSSEX 


60  09 

*0  26 

fcO  5* 
(.0  33 
*1  09 
40  05 

M  07 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


BELLEPLAlN  STl 
WALTER  J  SCHAI 
CLEMENT  HAUPT 


N.wEST  HAGNES1TE  CO. 

C  W  THORNTHWA|T£  ASSOC 

NEWARK  WATER  DEPT. 
EARL  M.  KERCHNER 
ANDREW  F  DROPPE 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

JOHN  LOPER 
MRS  JANE  EXDAHL 
GLASSBORO  STATE  COLLEGE 
GEORGE  T.  WIGGINS 

W,  HUBBARD  PARKHURST 
N.  J.  DEPT. OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  ENTWISTLE 
JERSEY  CITY  WATER  OEP 
E.  E.  CASE 


R03ERT    G. 

JOHN    L.    R 

CLOSEO 

DAVID   D. 

GLASGOW 
ADCLIFFE 
1/5/68 
GRISCOM 

RIDGE 
MRS    W 
FED. 

s! 

WATER    CO. 
V    f.     PATIENCE 
HON    AGENCY 

++ 

M 

OBSERVATION 

0 

Z 

1.1 

W 

0 

p 

TIME  AND 

o 

s 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

M 

^ 

COUNTY 

c 

< 

OBSERVER 

Hi 

1 

Q 

Q 

3 

2 
O 

S 

i 

1 

1 

MOORE ST OWN 

S7ZS 

02 

8URL1NGTON 

2 

39    58 

74    58 

55 

MID 

8A 

H 

H.     J.     WILLARO 

MORRIS    PLAINS    1     W 

6026 

oi 

ESSEX 

8 

40    42 

74    30 

74    10 

11 

MM 

6A 

MIO 

-    HJ 

JOSEPH    H.    GARRIS.     Ill 
U.S.     WEATHER    BUREAU 

NEW    BRUNSWICK 

6055 

r>l 

MIDDLESEX 

lb 

40    29 

74    26 

S« 

:gh 

RUTGERS    UNIVERSITY 

NEW    MILFORD 

BERGEN 

74    02 

12 

Mir 

HACKENSACK    WATER    CO. 

NEW    MONMOUTH 
NEWTON 

■  ITr 

s? 

MONMOUTH 
SUSSEX 

2 

40  25 

41  03 

74    H 

30 

8A 

8A 

r    H 

ST.     MARYS     SCHOOL 
NEWTON    WTR.    *     SwR.COMM. 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

01 

MORRIS 

74     30 

880 

NEWARK    WATER    DEPT. 

PATERSON 

6775 

40    54 

P.    J.    DEL    VECCHIO 

PEMBERTON    3    E 

69"3 

02 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74     38 

80 

SP 

5P 

5P 

H 

PHILIP    E.    MARUCCI 

PHILLIPSBURG 

69T0 

01 

WARREN 

, 

40    41 

75    11 

180 

3P 

3P 

H 

TOWN    OF    PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG    8RIDGE 

WARREN 

40    42 

75    12 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 

PLAlNFIELD 

II 

74    24 

90 

BP 

M«S    VIVIAN    SCHERER 

POTTERSVILLE    2    NNW 

T30J 

01 

MORR 1 S 

40    4* 

365 

MRS    MARION    &O00EN0UGH 

PRINCETON    WATEK    WORKS 

7328 
7393 

7587 

01 

MERCER 
PASSAIC 

| 

40  20 

41  08 

74    40 

2C 

MID 

MID 

CK 

PRINCETON   WATER    CO. 
RAHWAY    VALLEY    SEW    auth 
NO.     JERSEY    WTR.     SUPPLY 

SEABROOK     FARMS 

CUMBERLAND 

2 

39    30 

9C 

B* 

8' 

SHILOH 

6051 

02 

CUMBERLAND 

* 

39    28 

TS     18 

120 

5P 

SP 

EVERETT     DICKINSON 

SOMERVILLE 

819* 

01 

SOMERSET 

10 

40    35 

74     37 

90 

6P 

6P 

H 

W.    E.    HAVER 

SPLIT    ROCK    POND 

01 

MORRIS 

i 

40    58 

74     28 

80C 

JERSEY    CITY   D.    P.    H. 

SPRINGFIELD 

8423 

1 

74    18 

UNION    COUNTY    ENGINEEO 

SUSSEX    1    SE 

8644 

01 

5 

41     12 

39: 

TOMS    RIVER 

31    S7 

74    13 

K 

ITRENTON    WB    CITY 

ftya  j 

MERCER 

7 

Mir 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCXERTON 

889? 

OCEAN 

1 

39     36 

74     21 

LAWERENCE    FASANO.    JR. 

WANAQUE     RAYMOND    DAM 

41     03 

74     18 

32C 

HI 

WATER     SUPPLY    COMM. 

9271 

74    25 

26C 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

WERTSVILLE 

9363 

01 

HUNTERDON 

10 

40    27 

74    48 

160 

7A 

ROBERT    M.    MANNERS 

WEST    WHARTON 

9608 

01 

MORRIS 

8 

40    54 

74     36 

680 

7A 

N.J.    POWER    +    LIGHT    CO. 

WOOXLIFF    LAKE 

BERGEN 

41    01 

10  = 

HI! 

HACKENSACK    WATER    CO. 

WOOD ST OWN 

9910 

02 

SALEM 

2 

39    39 

75    19 

50 

5P 

5P 

CREAM    VALLEY    DAIRY 

CLOSED   STATION 

MARLBORO   SCS 

5246 

02 

MONMOUTH 

X 

40    20 

74    14 

120 

CLOSED    1/5/68 

DRAINAGE  C 
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REFERENCE       NOTES 


Additional  lnformat 

Department 

Bureau   Offl 


ned  by  writing   to   the  Envlronm 
"HOURLY   PRECIPITATION   DATA   NE 

rsity,    New  Bru 
f  JERSEY" . 

In    this   bulletin   are.       Tempera 

dally  temperati 
ectlona   and   ep 

tandard    time.      During   the   sums 

>r  months  some 

New   Jersey   OS903, 


"Snowfail 

ud 

S.    T.      Data   In    the    "Extremes"    table,     "Dally    Preclplt 
Snow   on   Ground"    table,    when    published,    are   Tor   the   24 

tlon"    table. 

Bureau 
"Dally 

S™ 

rd    Weathe 
nd  wind" 

Bu 

abl 

eau   type   pan   of    4-foot    diameter   unless   otherwise   showt 
refer    to   extremes   of    temperature   of   water    In   pan    as 

by   footnote 
ecorded  durl 

follow 

ng  the  "Evaj 
urs   ending 

the  "Snow 
dlfferen 

all 
po 

and    Snow   on   Ground"    table    are    the   water    equivalent   of 
les  In  the  record. 

snow,    sleet, 

=•« 

on  the  groui 
er    causes   o 

"Climato 

ogi 

al   Data"   table,    the  "Snowfall   and   Snow  on  Ground"    tab 

e.    and   In   th 

)  "Seas 

nal   Snowfal 

and   sleet.      Entries  of  snow  on  ground   include  snow,    sleet,    and   ice. 
NORMALS   for   all   stations    are   cllmatologlcal    standard   normals   based   on    the   period    1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  In   this  publication,    became  effective  with  data   for   September   1956. 
STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following   the  station  name,    such    as    12  SSW,    indicate  dls 
snowfall    and   beating   degree   days    for    the    12   months    ei 


SEASONAL   ' 


Monthly  and  i 


DELAYED    DATA    AND 


INTERPOLATED   VALUES    fo 
IN  THE   DATA   TABLES   TBE 


11  be  carried  only  in  the  June  and  December  it 
precipitation  totals  may  be  found  in  the  anni 
AKD   LETTERS   WHEN   DSED    INDICATE   THE   FOLLOWING 


i  of    this  publli 


"Dally  Soil  1 


otal  1 


"Cllmatologlcal    Data" 


table,    "Evapon 
■   and    the   "Dally   Temperature"    table    li 


I    Wind"    table,    "Snowfall 


i   Ground"    table, 


Highest  obser' 


B     Adjus' 


wfall   wholly   i 


partly   estimated, 
average   value   is   i 


i   of    1    Inch   water   equlvale 


ft      Amounts    from   recording   gage.       (These    amounts   are   essentially    accurate   bl 
Data.) 

T      Trace,    an   amount    too   small    to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

THE    STATION    INDEX    THE    SYMBOLS    AND    LETTERS    WHEN    USED    INDICATE    THE    FOLLOWING 


AR 


ling  Rain  Gage 
Data"  bulletin.   If 

by  reference  'B' 


Su-.-h 


processed    for    special    purposes, 
iglcal   Data"    bulletin    they    are    fro 
shed    from   the   recording   gage    In   t 


I  are  published  later  in  the  "Hourly  1 
i  separate  non-recording  gage,  except 
"Hourly   Precipitation  Data"   bulletin 


G  "Soil   Temperature"    table . 

8  "Snowfall   and   Snow   on   Ground' 

J  "Supplemental   Data"    table , 

SS  This  entry   in  time  of  observi 

VAR  This   entry    in    time   of   observi 


Thermometer! 


ally   exposed 


Stations  appearing   In 

be   tables   with    no   data   were   either   missing   or   received    toe 

late   to   be    included    in   this    1 

ssue. 

jeneral    weather   condlt 
and    STORM   DATA,     all    of 

ons   in   tbe   U     S.    for  each  month  are   described  In   the  publ 
which    may    be   obtained    from   the   Superintendent    of    Ducument 

cations      MONTHLY      WEATHER      RE 
,    Government    Printing   Office. 

?IEW.       CLIICATOLOGICAL      DATA      NATIONAL      S01QLARY, 
Washington,    D.    C.    20402. 

Information  concerning 
Blstory"    for  this   Stat 
Data,    price   15  cents. 

TheeeCpubllcatIona   J^^JSuESa   t rom' th/s^irlntendeu 

^™H'°fHr£Er, 

I9SS   may    be    found    In    the   publication   "Substation 
in   tbe    latest    annual    issue    of   Local    Cllmatologlcal 

llstory"    for   this   Stat 

the   history   of   changes    In    locations,    elevations,    exposure 
,    price    IS   cents.       Similar    Information    for    regular   featbe 

Bureau    stations   may    be    found 

19S5   may    be    found    in    tbe    publication    "Substation 
in   the    latest    annual    Issue    of   Local   Cllmatologlcal 

of   Documents,    Gov 

):       20   cents   per   copy,    monthly    and   annual;    $2.50   per    year 
able   to   the    Superintendent    of    Documents.       Remittance   and 
srnment    Printing   Office,     Washington,    D.    C.    20402. 

orrespondence    regarding   subso 

lPt?onsnsbouldBbersent    ufthl    Su'p'er'ln^ndenr5 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHERN 

BELVIDERE 
BDONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEV  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTQN  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  MB  AIRPORT 

NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 
DIVISION 


SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSKORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH1ST0WN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOwN 

NEW  BRUNSWICK 

NFW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HAMMONTON  2  NNE 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


IHE  LIBRARY  OF  THE 


r&o  x  i   w*ij 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 


GREAIEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LONG  BRANCH  2  N 


LEASI  TOTAL  PRECIPITATION 
GLASSBOPO 


GREAIEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CHA1SWQRTH 


GREA1EST  TOTAL  SNOWFALL 
SUSSEX  1  SE 


GREAIEST  DEPTH  OF  SNOW 
SUSSEX  1  SE 


80 

OATF 

03 

18 

DATE 

22. 

7.17 

2.56 

2.50 

DATE 

12 

16.5 

10 

DATE 

13 

R 

M 

hi* 

J 
! 

< 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW    JERSE 

iOVEMBEK 

1968 

Station 

O 
H 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4        5        6 

7     | 

8    1 

9 

10   | 

11 

12 

13   |    14    |    15 

16 

'7 

18 

19      20      21 

22   |  23   |  24 

25  |  26   |   27 

28 

29       30 

31 

NORTHERN                                01 

BElVlDERE 

4.17 

T             T 

.06 

.12 

.69 

T 

.56 

.49 

.3< 

.42 

.03 

.16 

.45 

.42       T 

T 

.10 

T 

.29 

BERNAROSVlLLE    2    E 

6.20 

.06 

.11 

.86 

.56 

.54 

.3 

1.38 

.01 

.07 

.37 

.73 

.12 

.36 

BLACKWELLS    HILLS 

5.46 

.13 

.19 

.90 

.55 

.61 

.50 

,9! 

.20 

.05 

.36 

.46 

.18 

.10 

.30 

B00NT0N    1    SE 

-.8b 

T             T 

.07       T             T 

.12 

.92 

T 

.62 

.22 

.52 

.67       T            T 

.02 

.12 

.46 

.62       T           T 

T 

.10 

.39 

BOUND    BROOK    2    w 

5.25 

T 

.08 

.21 

.64 

.67 

.46 

.54 

.98 

.02 

T 

.45 

.55 

.16 

.49 

BRANCHVILLE 

5.07 

T 

.09       T 

•  15 

.82 

.03 

.84 

.17 

.21 

.53 

.23 

.16 

.18 

.85       T             T 

T 

.08 

.66 

CANISTEAR    RESERVOIR 

6.05 

.08      T 

.13 

1.16 

.01 

.65 

.37 

.04 

.40                   .03 

.37 

.13 

.30 

.86 

T 

.  13 

.39 

CANOE    BROOK 

5. 82 

T 

.05 

.!» 

.95 

T 

.62 

.36 

.75 

.95      T 

.03 

.04 

.51 

.53 

.01 

.14                   T 

.50      T 

CHARL0TTE8URG 

5.66 

T 

.07       T 

.11 

1.20 

.02 

.48 

.52 

.52 

.72 

.09 

.14 

.31 

1.10 

T 

.06 

.34 

CLINTON 

4.52 

T 

.08 

.21 

.70 

.47 

.50 

.51 

.4? 

.54 

.57 

.15 

.37 

ELIZABETH 

4.27 

.06 

.80 

1.10 

.OC 

.03 

.02 

.85 

.06      T 

.15 

.05 

.13 

ESSEX    FELLS    SERV    BLOC 

5.26 

.05 

.25 

.72 

.96 

.26 

.74 

.40                        T 

.12 

.82 

.48       T 

.  13 

.33 

FLEHINCTON    1    NE 

5.05 

.11 

.22 

.73 

.50 

.50 

.10 

.  5*. 

.42 

.23 

.10 

.33 

.73 

.14                        .01 

T 

.39 

GREENWOOD    LAKE 

5.68 

.09 

.12 

1.35 

.67 

.52 

.3C 

.85 

.09 

.12 

.25 

.92       .01 

.01 

.06 

.30 

HIGH    POINT    PARK 

D    4.10 

.07 

.12 

.10 

.70 

.20 

.21 

D 

•  4C 

.90 

.18 

.45 

.52 

D     .05 

.20 

JERSEY    CITy 

5.27 

.04 

1.17 

.17 

1.27 

.62 

T                           .04 

.02 

T 

.94 

T 

T 

T 

T 

LAHBERTV1LLE 

4.71 

.06 

.02 

.72 

.05 

.01 

1.18 

.02 

.19 

T 

.03 

.90 

.13       .02 

.19 

.05 

.24 

LAYTON    2 

4.96 

.01 

.11       T 

.10 

.96 

.02 

.60 

.32 

.35 

.28       T             T 

.20 

.31 

.21 

.8-       .04       T 

T 

.06       T 

.55 

LITTLE    FALLS 

5.18 

T 

.08 

.14 

.94 

T 

.99 

.24 

.67 

.58 

.06 

.09 

.49 

.59 

.11 

.20 

LONG    VALLEY 

5.00 

.03 

.02 

.16 

.95 

.69 

.34 

.52 

.61 

.02 

.05 

.46 

.63 

.05 

.47 

han"l 

4.79 

.08       .01 

.09 

1.04 

.71 

.44 

.24 

.53 

■  11 

.08 

.28 

.73 

T 

.12 

.33 

HIDLANO    PARK 

5.72 

.08 

1.22 

.04 

.37 

.97 

.06 

.04 

.07 

.12 

1.12 

.03 

.11 

.19 

.28 

HILTON 

5.49 

.02 

.10 

.  15 

1.13 

.55 

.48 

•  4C 

.50 

.13 

.19 

.40 

.93 

.01 

.12 

.38 

HORRIS    PLAINS     1    w 

4.83 

T           T 

.05      T 

■14 

1.02 

T 

.62 

.42 

.30 

.57       T 

.01 

.OB 

.42 

.62        T              T 

.09                     T 

T 

.49 

NEWARK     WB     AIRPORT                        R 

4.3S 

T            .03 

T 

.86 

.02 

.16 

1.00 

T 

.72 

I                        .01 

.04 

.04 

.94 

.02        T 

T                        .13 

.02                   T 

.17 

.22 

NEW    MILFORD 

5.21 

.04 

1.08 

.02 

•  10 

1.03 

.32 

.09 

.04 

.16 

.89 

.07 

.02 

.17 

.  18 

NEWTON 

4.61 

.01 

.10 

.08 

.74 

.50 

.36 

.31 

.56                   T 

.14 

.09 

.32 

.63 

T 

.06 

.47 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

5.64 

T 

.09       T 

.09 

1.18 

T 

.54 

.45 

.83 

.47                   .02 

.20 

.10 

.35 

.88 

T 

.11 

.33 

PATERSON 

6.51 

.03 

.03 

•  23 

1.10 

1.15 

.34 

.72 

.66 

.08 

.20 

.76 

.66                     T 

.10      T 

.43 

PHILL1PSBURG 

5.12 

.03                   T 

.56 

.16 

1.05 

T 

.11 

.05 

.02 

.07 

.60 

.33 

.46 

T 

.48 

PHILLIPSBURG    BRIOGE 

6.06 

.06 

.66 

.75 

.34 

.60 

2.00 

.02 

1.02 

.01 

.60 

PLAINFIELD 

5.33 

T            .10 

.91 

.07 

1.19 

.  45 

.10                   T 

.02 

.05 

.79 

.11       T 

.19                   T 

.05 

.30 

POTTERSVILLE    2    NNW 

5.28 

.01 

.03 

.17 

.78 

.60 

.43 

.60 

.63       T 

T 

.05 

.54 

.85 

T 

.11       .02 

.46 

RAHWAY 

4.49 

T            .06 

1.02 

.  10 

1.03 

.03 

.30 

T 

.02 

.73 

T 

.09 

.11 

RINGWOOD 

5.19 

T 

.02 

•  19 

.92 

.77 

.25 

■  11 

.25                   .07 

.05 

.12 

.65 

.40 

.07 

.32 

SOHERVILLE 

4. 80 

.  10 

T                        T 

.83 

.08 

1.01 

.43 

.02 

T 

T 

.86 

.08 

.15                   T 

.02 

.zz 

SPLIT    ROCK    PONO 

4.61 

.09 

.04 

.19 

.94 

.40 

.28 

.41 

.33 

.05 

.14 

.64 

.06 

.3B 

SUSSEX    i    SE 

4.81 

T 

.09       .02 

.  12 

.85 

•  03 

.58 

.35 

.30 

.18 

.17 

.67       .02 

T 

.06                   T 

.60 

WANAUUE    RAYMOND    QAM 

4.56 

T 

.06 

•  10 

1.00 

.74 

.26 

.34 

.50 

.02 

.06 

.35 

.69 

.04 

.40 

WERTSVILLE 

4.30 

.11       T 

.25 

.68 

.80 

.45 

.52 

.32 

.02 

.01 

.34 

.35 

.16                   T 

T 

.29 

WEST    WHARTON 

5.08 

.09 

.13 

.9B 

.45 

.47 

.52 

.67 

.02 

.  14 

.32 

.65 

.12                   T 

.32 

WOODCLIFF    LAKE 

5.31 

.04 

.03 

.96 

.05 

.13 

1.03 

.01 

.12 

.04                     .05 

■  10 

.12 

1.05 

.03 

.10 

.03 

.16 

.26 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB     AP 

3.10 

T 

.17                     T 

.52 

.03 

•  20 

.64 

.06 

.71 

T 

T 

.03 

.61 

.03 

T 

T 

.03 

AUDUBON 

4.92 

.  10 

.10 

.64 

.10 

.  11 

1.32 

.6 

T 

T 

.60 

.08 

.11 

.13 

T 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

4.74 

.19       .03 

.39 

.52 

1.11 

.41 

.33 

.07 

.66 

8ELLEPLAIN    ST    FOREST 

3.23 

.12       T 

.38 

.09 

1.12 

.0' 

T 

.31 

.12 

.04 

BURLINGTON 

4.51 

.60 

.07 

1.35 

.01 

.5' 

.02 

.01 

.54 

.20 

.12 

.04 

CANTON 

3.94 

.11 

.64 

.35 

.68 

.28 

.71 

.10 

.  55 

.26 

.21       .04 

CHATSWORTH 

6.30 

.12 

•  7U 

.22 

1.50 

.51 

.11 

.02 

.75 

.38 

FORTESCUE 

4.11 

.25 

.23 

.25 

1.33 

■  22 

.6l 

.38 

.25 

.50 

.10 

FREEHOLO 

6.03 

.03      T 

■  26 

.84 

.88 

.41 

.9! 

1.06 

.02 

.02 

.35 

.66 

.16                   .01 

.16 

CLASSBORO 

2.56 

.10       T 

.21 

.66 

.05 

.97 

.35 

T 

.16 

.06 

HAMMONTON    2    NNE 

5.23 

.08       .05 

.18 

.46 

1.02 

.39 

■  Oi 

.81 

.03 

.17 

.85 

.13 

.02 

HIGHTSTOWN    1    N 

5.26 

.04 

.04                   T 

1.04 

.09 

1.23 

.7; 

.07                     T 

T 

.02 

.60 

.13      T 

.15                   T 

.03 

.10 

INDIAN    MILLS    2    w 

5.50 

T 

.11 

.54 

.38 

1.37 

.01 

.06 

T 

T 

.43 

.37 

.17 

T 

T 

MAYS     LANDING     1    W 

4.55 

.30      T 

.22 

.29 

•  03 

.96 

.32 

.  17 

.49 

.14 

.54 

.03 

.06 

MILLVILLE 

4.53 

.15 

.26 

.32 

•  03 

1.03 

.33 

.9? 

.44 

.25 

.65       .03 

.10 

.02 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

4.28 

.12      T           T 

.48 

.11 

.28 

1.06 

.13 

.3! 

T 

.07 

.64 

T 

.03 

T                        T 

.01 

MOORESTOWN 

5.06 

.06       .05 

.15 

.53 

1.39 

.67 

.95 

.35 

.45 

.22 

.24 

NEW    BRUNSWICK 

5.77 

.03 

.12 

.32 

.92 

.98 

.2i 

.83 

1.06 

.01 

.03 

.34 

.44                        T 

.20      T            .01 

.24 

NEW    MONMOUTH 

PEMBERTON    3    E 

6. OB 

.23 

.82 

.13 

1.29 

•  41 

.02 

.03 

.52 

.33 

.15 

.04 

.11 

PRINCETON    WATER    WORKS 

5.14 

.05 

.01 

.95 

T 

.17 

1.16 

.02 

.42 

T                        T 

T 

T 

.75 

T 

.11 

.05      T 

.10 

.35 

SEABRODK    FARHS 

4.59 

.09      T 

.26 

.53 

.07 

1.39 

.7< 

.66 

.17 

.47 

.16 

.03 

SH1L0H 

4.32 

.15 

.62 

.30 

1.35 

.01 

.01 

.32 

.29 

.16 

.03 

TOMS    RIVER 

5.71 

.18 

.70 

.55 

.85 

.40 

.  3( 

.74 

.04 

.20 

.67 

.05 

.03 

TRENTON    WB    CITY                           R 

4.46 

.02 

.01                    .01 

.85 

•  25 

.98 

.02 

.21 

.01 

.01 

.65 

.18 

.01                   T 

.10 

.09 

TUCKERTON 

5.24 

T 

.19                   T 

1.00 

.26 

T 

1.37 

T 

.34 

.02                   T 

T 

T 

.79 

.22      T 

T 

.01                   T 

.04 

T 

WOOOSTOWN 

4.97 

T 

.27       .01 

.71 

.41 

1.38 

.03 

.44 

T 

.02 

.38 

.04 

.18 

.10 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITy                             R 

3. OB 

.17 

.50 

.02 

■  .'2 

.99 

.05 

.61 

.04 

.43 

.02 

.03 

BELMAR    2    SW 

CAPE     HAT     3    W 

LONG    BRANCH    2    N 

7.17 

.03 

.01                   T 

1.28 

.17 

1.77 

.65 

.05                   7 

1 

.03 

1.36 

.40 

.08                   T 

.01 

.09 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

28 

4.3 

12.1 

39  +  + 

6 

12 

81 

83 

58 

74, 

6 

5 
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4 

0 

0 

17 

29 
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- 

" 

- 
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5 

3 

3 

0 

0 
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29 
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39+  + 

4 

12 

75 

80 

64 
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7 
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DAILY  TEMPERATURES 


»SEY 
NOVEMBER       1961 


NORTHERN  01 

IlLVlOSKE 

'     1    SE 
C1N0E    BROOK 

CHARLOTTtBURC- 

ElIMBETH 

ESSE*  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMINGTON  1  NE 

MlGh  P0IN1  PARK 

jtRSEY  CITY 

LAMflERTVlLLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

NORMS  PLAINS  1  w 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHUL1PSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

*      w      * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  «b  AP 
AUDUBON 

9ELLEPLAIN  ST  PUREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTDN  2  NNE 
H1GHTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
H I  L  L  V  I  L  L  E 

MILLVILLE  FAA  AIRPOPT 
MUORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 


Day  ol  Month 


MAX 
MLN 


MAX 
MIN 


63   73 

26   39 


63   73 
31   44 


65   72 
27   40 


63   73 
31   48 


75   60 
46   43 


65   72 
23   41 


57   61 
30   4  1 


72   58 
42   '2 


62   75 
23   35 


62   72 
21   35 


76   57 
50   48 


60   72 
21   38 


64   77 
40   50 


76   71 
43   41 


73   51 
44   42 


62   73 
20   34 


75  65 

48  40 

77  64 

49  46 

78  72 
45  40 

78 
46 

78  69 

62  39 

63  73 

41  47 

68  76 

41  39 

68  80 

40  45 

72  65 


45   49 
40   36 


10  I  11  I  12 


13   14   15 


44   40   47 


49   40 
33   33 


46   37 
32   32 


47   53 
37   36 


50   53   56 
32   33   35 


58 
47 

51 
36 

55 

43 

57 
47 

57 


55   60 
44   45 


41   46 
33   33 


50   50 
43   36 


43   45 
39   35 


35   40 

29   30 


33   36 
27   30 


75   64 
45   36 


53   60  59 

45   50  47 

68   64  5B 

45   52  45 

59  57 

47   52  52 


51   51 

44   39 


43   45 
39   33 


32   33   32 


35   37 
30   29 


52  51  50 

43  42  39 

47  50  50 

45  43  33 

52  50  50 

44  43  34 

47  42  45 

35  36  36 


32  31 

51  46 

34  35 

47  39 
29  30 

48  40 
32  33 

45  52 

39  40 

46  40 

32  32 

51  45 

34  34 

50  48 

33  35 

40  51 
36  35 


32   30   30 


34   32 
24   23 


34   38 
29   30 


38   40   40 


35   38 
26   26 


35   38   43 


32 


32 

34 
27  I  25 


4^    47 

36   31 


51   49 
35   34 


50   48 
38   35 


50   46 
33   32 


52   46 

43   37 


49   47 
37   35 


50   52 

37   36 


45   41 
34   24 


41   42 
32   31 


53   49 
40   35 


48   48 
34   34 


53   41 
39   37 


52   50 
41   35 


51   45 

44    34 


50   43 
43   36 


19   20   21 


26 

43 
34 

46 

r 


22   23   24 


61   44   44 
38   33   26 


52  52 

41  46 

68  59 

36  46 

63  55 

44  42 

52  53 

43  49 

52  59 

38  47 


56 
29 

68 

47 

76 
42 

68 
45 

59 

50 

64 
47 

65 
29 

76 
50 

65 
45 

58 

47 

61 

52 

57 
49 

65 
28 

74 
48 

57 
42 

50 

43 

55 

47 

53 

45 

53 

31 

69 

37 

72 
49 

51 

44 

51 

46 

57 
40 

50   47 
37   33 


53   51 
46   35 


52   52 
44   33 


52   53 

49   35 


49   50 
43   37 


50   50 
43   33 


55   52 
46   36 


54   49 
43   37 


48   48 
43   39 


48   51 
43   38 


50   48 
37   34 


33 

42   49 
33 

44    51 

31   38 


50   49 
31   32 


53   49 
36   33 


35 


39   45   57 
29   19   39 


43   50   60 
33   29 


43   40   46 
26   30   35 


60   46   42 
38   32   26 

50   40   37 


61   43   42 


26 

45 
26 

50 
38 


25   26   27   28   29   30   31 


49 
29 

45 
28 

40 
22 

40 
23 

51 
25 

53 
27 

59 
37 

47 
33 

42 

29 

43 
33 

53 
29 

52 

3  5 

57 
31 

44 
28 

41 
19 

40 
18 

52 
24 

50 
30 

59 
36 

33 

41 
26 

41 
26 

52 
27 

51 
28 

53 
27   32 


51   45 
33   30 


42   48   57 
31   27   37 


42   48   59 
35   32   43 


32   31 


35 


61   52   58 


55   46   62 
45   42   43 


63   55   69 


56   53   59 
50   45   44 

54   54   52 


35 

48 
2? 

47 
3C 


53   65   57 


51   64   58 
32   3'   35 


52   65   61 
32   37   36 


63   57 
35   33 


55   67 
39   50 


56   59 
40   35 


30   25   24 


43 
32 

40 
22 

39 

18 

54 
24 

52 
22 

49 
38 

33 

43 
28 

57 
35 

56 
29 

61 
35 

45 
34 

43 
26 

60 
38 

56 
23 

65 

41 

43 
34 

42 

38 

55 

30 

52 
28 

37   32   23 


52   50   60 
42   40   41 


42       51       40      41       45 
36        33       32       31       34 
;  Reference  Noles  Following  Slation  Inde: 
-   89    - 


46   42 
31   29 


62   50   47 
37   32   26 


52   66 
34   41 


38 
58   53 


58   62 
40   42 


66   49 
48   39 


52   68   61 
36   41 


50   64 
28   37 


42   42 
31   23 


42   42 
32   29 


45   60 
31   30 


53   54 
35   28 


55   56 
35   21 


58   54 
32   26 


30   30   36 


31   21 
52   49 


56   51 
40   29 


64   55 
28   20 


65   48 
41   29 


64   51 
39   32 


65   53 
42   30 


55   46 

40   31 


53   66   62 


67   53 

50   38 


62   66   54 
37   54   37 


57   66 
37   48 


65   57 
30   32 


59   65   41 


65 
39 

52 
33 

52 
36 

50 
37 

48 
33 

58 
48 

48 
39 

46 
31 

52 
37 

41   31 
67   47 


60   68 
45   49 


67   57 
47   38 


51   65 
35   48 


66   66 
46   39 


66   67 
52   39 


56   66 
37   51 


66   49 
49   37 


65   45 
45   31 


67   59 

4e   37 


50.1 
32.2 


50.3 
34.4 


51.4 
33.0 


48.5 
32.7 


54.1 
37.6 


50.6 
35.1 


51.0 
34.3 


45.8 
28.4 


51.5 

40.3 


53.4 
37.1 


48.2 

30.7 


52.9 
35.6 


49.4 
28.9 


50.1 
33.3 


52.6 
38.8 


48.0 
31.9 


52.8 
37.9 


53.9 
36.3 


51.6 

37.0 


52.6 
36.6 


47.5 
28.7 


52. 

34. 

9 
7 

54. 
39. 

9 

5B. 
39. 

1 

2 

54 

4^ 

6 
3 

5* 
37 

3 
6 

52 
36 

2 

9 

55 

37 

2 
2 

S6 

38 

9 

53 

38 

0 

54 
36 

5 

0 

56 

39 

,7 
3 

54 
40 

.8 

.0 

51 

37 

5 
.1 

51 
37 

.9 
.C 

! 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 

Station 

Day  of  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  |  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

< 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

MIN 

PEHBERTUN  3  E 

MAX 
MIN 

68 
26 

78 
47 

62 

43 

52 

44 

60 
49 

57 
44 

53 
50 

50 
45 

51 
36 

47 
40 

48 
34 

41 
36 

42 
33 

48 
28 

56 
39 

55   55 

47   43 

60 
43 

5B 
36 

44 
32 

43 
24 

56 
35 

56 
28 

65 

40 

56 
42 

50 
28 

55 

33 

58 

43 

66 
55 

55 

38 

54.8 
38.7 

SEABROUK  t-AR«5 

MAX 

MIN 

55 

30 

65 
42 

76 

44 

64 

46 

56 
48 

58 
4S 

57 
49 

54 
47 

52 
36 

48 
39 

42 

36 

51 
39 

43 
33 

42 
31 

48 
36 

59  60 
45   45 

55 

45 

60 
36 

48 
33 

42 
28 

42 
31 

57 
27 

57 
32 

64 
39 

50 
33 

51 
36 

56 
46 

64 
53 

63 

40 

54.6 
39.2 

SHILUH 

MAX 

MIN 

65 
31 

77 
48 

66 
46 

55 

47 

58 
50 

57 
47 

55 
49 

53 
46 

51 
37 

46 
38 

51 
36 

47 
33 

43 
33 

49 

30 

57 
40 

59   57 

47   45 

5B 

47 

59 
36 

42 
32 

42 
28 

55 
35 

55 
31 

64 
41 

55 
38 

49 
33 

56 
36 

56 
45 

64 

51 

51 
40 

55.2 

39.9 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

55 
26 

68 
43 

75 
40 

61 
43 

55 

48 

59 

40 

55 

44 

56 

44 

51 
36 

51 

41 

46 
37 

46 
32 

51 
33 

42 
32 

47 
38 

58  58 
43   46 

53 

45 

60 
38 

47 
32 

43 
25 

47 
33 

56 
25 

55 

36 

67 
43 

50 
30 

53 

30 

55 
40 

64 
52 

63 
36 

55.0 
37.7 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

65 
36 

73 
50 

58 
50 

52 
47 

57 
50 

53 

45 

52 

46 

51 
45 

49 
42 

42 
37 

49 
41 

43 
33 

41 
33 

45 
33 

53 
42 

54  44 
44   40 

62 

41 

47 
37 

42 

34 

42 
30 

54 
37 

55 
36 

62 

42 

48 
42 

47 
36 

54 
42 

64 
42 

67 
43 

43 
35 

52.3 

40.4 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

63 
26 

79 
47 

68 
44 

57 
44 

69 
49 

57 
41 

61 
51 

52 

45 

50 
36 

48 
38 

48 
36 

56 

37 

43 
33 

50 
29 

55 

41 

61   53 

47   47 

58 
47 

58 
36 

44 
32 

44 
26 

56 
37 

60 
25 

60 
43 

52 
42 

49 
26 

58 
32 

58 

45 

66 

50 

52 

37 

56. J 

39.0 

WDODSTOwN 

«      <■      ft 

MAX 

MIN 

67 
28 

76 
47 

66 

41 

55 

44 

59 

50 

57 
46 

59 

46 

51 

3- 

47 
36 

51 
37 

47 
32 

42 
36 

48 
32 

57 
40 

59   52 

47   42 

62 
44 

60 
35 

40 
32 

40 
27 

58 
34 

56 
26 

65 
34 

57 
36 

48 
34 

57 

33 

59 

45 

66 
50 

51 
40 

55.6 
38.3 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

58 
39 

75 
55 

65 

50 

56 

50 

57 
52 

56 

60 
50 

53 
44 

50 
40 

49 
40 

52 

39 

56 

35 

42 
35 

49 
31 

5  5 
45 

60  53 
49   49 

56 
47 

47 
38 

43 
32 

44 
29 

57 
41 

52 

34 

56 
48 

51 
38 

51 
33 

58 
50 

58 

50 

64 
45 

45 
39 

54.3 
42.5 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

LUNG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

60 
32 

71 
48 

65 

51 

54 

48 

58 
51 

54 

54 
48 

53 

44 

52 
41 

47 
39 

52 

40 

-8 
39 

43 

34 

47 
33 

52 

4  0 

54  47 
45   42 

58 
43 

56 
39 

43 
34 

41 
30 

53 
37 

52 
33 

60 
39 

52 
43 

46 
31 

51 

40 

56 
41 

65 
50 

50 
38 

53.2 

40.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day    Ol  Month 


10     11      12      13      14      15      16      17     18      19     20      21      22      23     24     25 


27      28     29      30      31 


NEW  BRUNSWICK 
PLOT  1 

0  INCH 

2  INCHES 

4  INCHES 

8  INCHES 

20  INCHES 

40  INCHES 
PLOT  2 

1  INCH 

2  INCHES 


4    INCHES 


6    INCHES 


MAX 
MIN 


42   45   40 


50   50   49 
48'  47   43 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  8LUEGRASS 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


52.5 

51.8 


49.7 
43.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
-    90     - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW  JEOJfY 
NOVEMBER   196B 


*    •    « 

northern  01 

BELVIDERE 

CMARL0TTE8URG 
FLE"INGT0N  1  NE 
LAM6ERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLMNS  I  w 
NEWARK  W8  AIRPORT 

NEwTON 

PATERSON 

PHULIPSBURG 

PLA1NFIEL0 

RAHWAY 

SOHERVILLE 

WANAOUE     RAYMOND    DAM 

•        •         • 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

FREEHOLD 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  w 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

TRENTON  WB  CITY 

•    *    * 
COASTAL  03 

LONG  BRANCH  2  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNUWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day    ol  month 


2.0    3.5 

T 


27      29      29      30      31 


II1' 
U 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day    Ot  Month 

Total 

or 
Avg. 

Station 

1 

2 

3 

4        5 

6        7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

»        »        » 
NORTHERN 

01 

CANOE    BROOK 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.07 
17 
51 
34 

.04 
14 
54 
35 

.00 

B 

63 

35 

.00 

11 

50 
42 

.00 
16 
50 
42 

.11 
36 
53 
39 

.02 
37 
48 
40 

.01 
40 
46 
43 

.01 
13 
46 
36 

29 

46 
34 

21 

47 
39 

77 
46 
38 

60 

38 
32 

52 

40 
31 

16 
42 
35 

?7 

13 

40 

66 

37 

53 

46 

15 

48 

20 

29 

15 

46 

67 

1006 

*        *        * 
SOUTHERN 

PEMBERTON    3    E 

02 

EVAP 
WINE 

.02 

|        ! 

.09 
13 

.08 
9 

5 

.04 

> 

.04 
20 

42 

2C 

.03 

e 

1     22 

.04 
13 

1     70 

.0! 
1     bl 

.05 
39 

"I 

.04 
10 

.03 

44 

.02 
26 

.04 
48 

.04 
33 

.06 
40 

.07 
11 

.05 
12 

19 

.05 
8 

.04 
12 

.02 
22 

.04 
69 

.04 
23 

1.406 
7J7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


ALLENDALE 
ATLANTIC  CITY  we  ■ 
ATLANTIC  CITY 


BASS  RlvER  ST  FOREST 
BELLtPLAJN  ST  FOREST 
BELMAR  ;  Su 
SELVIOERE 
BERNARDSvlLLE  2  E 
8LACKWELLS  MILLS 

SOON TON  1  SE 

SOUND  BROOK.  2    W 

8RANCHVILLE 

BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAV  3  W 

CENT£RTON 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTM 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMJN&TON  1  NE 

FQRTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

GREENWOOD  LAKE 


CAMDEN 
BURL1NGT 
CAPE  MAT 
MONMOUTH 

SOMERSET 
SOMERSET 


SOHER 


BERGEN 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CLEMENT    H, 
BERNARDS    \ 


INDREt 


DROPPE 


BOROUGH    ESSEX    FELLS 

DONALD    YOUNG 

JOHN    LOPER 

MRS  JANE  EKDAML 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GEORGE  T.  WIGGINS 


STATION 


IEW    BRUNSWICK 
1EW    MONMOUTH 


rRENTON    WB    CITY 
(ANAQUE    RAYMOND    I 


COUNTY 


MONMOUIi 

SUSSEX 

MORRIS 


<.0    «.2 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I       DRAINAGE  CODE:      1-COASTAX    2-DELAWARE    3-CREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    S-HUDSON    6-MAUR1CE    7-MULLICA    B-PASSAIC    9-RAHWAY    IO-RARITAN 

REFERENCE       NOTES 


■EABROOK     FARMS    i 


'ERSEY    CITY    I 
IN | ON    COUNTY 


WATER  SUPPLY 
UNION  COUNTY 
ROBERT  M.  MA* 

ENGINEER 

N.J.  POWER  4 
HACKENSACk  w< 
CREAM  VALLEY 

LIGHT  CO. 
TEH  CO. 
DAIRY 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Scl< 
Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science.  Rutgers  -  The  State  university  » 
Bureau    Office   near   you.       Additional    precipitation   data   are   contained    in    ■•HOURLY   PRECIPITATION    DATA    NEW   JERSEY- 


DATA    NEW    JERSEY" 

n   °F 


ttatlon  and  evaporation  In  Inches  and 
peratures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
□d    speeds    divided   by   the   number   of   observation* 


Snow   on   Croun. 
Snow   on   Croui 


local    standard 


table.      Max 

WATER   EQUIVAJ 


SNOWFALL 


In    appa! 


■i.Jgu- 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  i 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effect] 
STATION  NAMES:      Figures   and   letters   following  the  stal 


ibl*e  *be  "Sno,fa11   and   Sno*  on  Grouod"   table,    and  in   the  "Seasonal   Snowfall"   table,    inelu. 

ased   on    the   period    1931-1960. 

data   for  September   1956. 

,    such  as   12  SSW,    Indicate  distal 


If Athl^' bulletin     Monthli'  and  seasonal   snowfall   and  heating  degree  days   for  the   12  months  ending  i 


DELAYED    DATA    , 


111    1 


■nly 


■   June    and   December    : 


I    Of    1 


INTERPOLATED  VALUES   for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In   the  annual  Issue  of   this 
IN  THE  DATA   TABLES   THE   SYMBOLS   AND   LETTERS   WHEN   used    INDICATE   THE   FOLLOWING 

'Supplemental  Data"    table,    "Dally  Precipitation"    table,    "Evaporation  . 


-     No  j 


,  Soil 


"Sta< 


"Clii 


ologlcal   Data"    table 
i  earlier  date  or  dates 

'indspeed         This 
•      Amount    Included    in    following   measurement,     tl 
//     Gage   is  equipped  with   a  windshield. 
B      Adjusted    to   a    full    month. 
D      Water    equivalent   of    snowfall   wholly   or   parti; 


lly    Temper; 


ble 


lies   and   dlr. 


■lad"    table.    "Snowfa: 
by  no  entry 


from    the   post    offl. 


<d      One   < 


1  I  Bg 


fo; 


IN  THE   STATION    INDEX    THE 


AHD  LETTERS   WBEN   1 


AR      This   entry    In    time   of    observation   column 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  prec: 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  pub 
by   reference    'R',       Such    amounts   nay   dl f f ei 

G  "Soil   Temperature"   table. 

H  "Snowfall    and    Snow   on   Ground"    table.       0ml! 

J  "Supplemental    Data"    table 

SS  This   entry    In    time   of   observation  ci 

VAR  This  entry   In  time  of  observation  ci 

#  Thermometers    are   generally   exposed    : 


leu 


mn  In  Station  Index  means 
a  shelter  located  a  few  fei 


■  appearing  1 


l  tables 


Gem 


STORM  DATA. 

Information  cone 
History"  for  thi 


Weather    Bun 


Subscription   Price:       20   cents   per   copy, 
should    be   made   payable    to   the   Superlnti 

of   Documents,    Government    Printing   Offii 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

M  \ '' 

KNV1KONMKNTAI    SCIKNI'K  SKHVH'KS  ADMINISTRATION 
ENV1R0NMENTA1   DATA  SI  R\  V  I 


NEW  JERSEY 

DECEMBER   L968 
Volume  73      No.  12 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
B0QNT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARL0TTE8URG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FL6MINGT0N  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAM8ERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOHERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOOOSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 


Temperature 


36.8 
37.* 
39.0 
35.3 

42.8 

37.* 
38.1 
31.2 
39.3 
*0.B 

3*. 7 
39.3 
35.9 
36.5 
39.9 

3*. 9 

*0.  1 
41.6 
39.2 
40.2 

3*.3M 


*1.7 

*2.2 

**.3 

*3.3M 

*3.* 

39.5 

42.0 

40.8 
*1.9 

*3.*M 
41.9 
39.1 
38.9 


42.2 
41.* 
*2.2 
*2.7 
40.3 

42.9 

42.  3M 


42.1 
42.2 

41.5 


19.0 
20.8 
20.8 
18.5 
24.1 

21.* 
19.6 
12.3 
26.6 
24.2 

15.9 
22.* 
16.1 
19.3 
25.0 


21.2 
26.2 

25. 6M 
27. 8M 
22. 8M 

23.0 
23.5 

25.0 
23.1 


27.9 
29.1 
29.9 
26.9 
33.5 

29.* 
28.9 
21.8 
33.1 
32.5 

25.3 

30.9 
26.0 
27.9 
32.5 

26.2 
32.2 

32.7 
31.9 

31.7 

24. 2M 


31.5 
3*. 2 
35.  OM 
35. 6M 
33. 1M 

31.3 
32.8 

32.9 

32.5 


2 

1.3 
3.9 
1.2 


3.5 
1.9 
.0 
2.1 
1.* 


23. SM 
25.5 
23.6 
24.0 

33. 6M 
33.7 
31.4 
31.5 

24.5 

24.8 
26.3 
24.1 

27.1 

33.4 
33.1 
34.3 
33.4 
33.7 

25.3 

24. 5M 

34.1 

33. *M 

33.2 

29.0 
27. 6M 
26.5 

35.6 

3*.9M 

3*.0 

3*.B 

1.4 
2.3 


-  2.7 

-  1.3 

-  2.2 


1142 
1106 
1082 
1177 
970 

1095 
1112 
1333 
982 
999 

122* 
1053 
1203 
114* 
1003 

1197 
1010 
994 
1021 
1027 

1257 


1031 
9*7 
93* 
907 
980 

1038 
992 

987 
999 

967 
962 

103* 
1033 


971 
981 
946 
971 
965 

049 
973 


90^ 

936 
951 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LONG  BRANCH  2  N 


LOWEST  TEMPERATURE 
HIGH  POINT  PARK 


0    11 

0 

0 

0 

0 


Precipitation 


3.*0 
3.68 
4.80 
3.79 
0    2.75 

4.09 
3.02 
4.26 
3.83 
3.34 

3.99 
4.41 
4.33 
4.37 
4.32 

2.39 

5.16 
3.61 

4.49 
3.83 

3.18 

3.66 


3.89 
2.25 

3.6* 
1.99 
2.95 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MILTON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CANTON 


GREATEST  1  OAY  PRECIPITATION 
MIDLAND  PARK 


greatest  total  snowfall 
sussex  1  se 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
GREENWOOD  LAKE 


3.31 
2.98 

2 

2.95 
2.*9 
3.66 


3.09 
2.52 


2.50 
3.07 


3.92 
2.39 


3.65 
2.79 


.26 
.26 

1.15 
.33 
.85 


1.10 

.81 
1.33 
.03 
.90 
.50 

.18 

.30 


.01 
1.07 


63 

DATE 

13 

-   5 

DATE 

26 

5.22 

l.*2 

2.68 

DATE 

0* 

10.5 

9 

DATE 

16 

.72 
1.16 
1.41 
1.16 

.77 

1.08 
.67 
2.10 
1.60 
1.17 

.85 
1.15 

.82 
1.36 
1.9 


.68 

15 

1.45 

5 

.94 

4 

1.90 

* 

1.70 

* 

.82 

5 

1.50 

* 

.80 

* 

1.43 

* 

.99 

* 

1.16 

* 

.95 

15 

.60 

15 

1.27 

* 

1.03 

* 

.55 

23* 

.96 

* 

.63 

5 

.96 
1.07 

5 
4 

.6* 
.88 
.65 

1.16 

1.5* 
.75 


1.36 

.66 

1.56 


6.2 

9.0 


8.7 
6.0 


6.0 

3.1 
4.8 
10.0 
8.5 
4.7 

B.O 
7.2 
1.0 
9.5 

6.0 

10.5 
6.9 


4.3 
3.5 
6.0 
3.3 


7.0 
6.0 

9.7 
5.0 

6.5 
*.0 
5.5 


2.0 
4.8 


5.* 
2.2 


6.0 
7.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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FEB  17  few 

ONIVMTY  OF  ILLINOIS 


i 
> 


Id 

! 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 

Station 

■a 

o 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   8  1  9 

10  |  11    12 

13  |  14  |  15 

16   17  |  18 

19 

20 

21 

22  | 

23   24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

NORTHERN           01 

BELVIOERE 
BERNARD5VILLE  2  E 
BLACKWELLS  BILLS 
60QNTDN  1  SE 
bound  BROOK  2  H 

3.4C 
4.6C 
3.71 
3.68 
3.42 

.35 

.40 
.33 

.28 
.27 

.42 
.71 
.57 
.63 

.70 

.42 

1.40 

1.16 

1.16 

.86 

T 
T 

T 

.20   .72 
.16   .61 
.19   .75 
.12   .47 
.14   .36 

T 

.09 
T 

T 

.05 

T 

T 

T 
>3( 

.50 
.78 
.45 
.63 
.60 

T         T 

T         T 

T 

.37   .40 
.24   .30 
.12   .06 
.21   .18 
.17 

.02 

BRANCHVULE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CLINTDN 

3.33 

3.43 
4.80 
3.79 
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SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Precipitation  during  December  was  near  or 
slightly  below  normal  for  all  three  climatic 
divisions  of  the  State.  The  months  of  March, 
May,  June,  and  November  experienced  above 
normal  precipitation.  The  other  months  were 
below  normal  during  1968,  with  the  result  that 
1968  precipitation  was  below  the  long-term  normal 


for  the  seventh  consecutive  year  in  all  three 
divisions.  For  Northern  New  Jersey  this  was 
the  eighth  year  in  a  row  with  less  than  normal 
precipitation.  A  condition  of  mild  meteoro- 
logical drought  exists  throughout  New  Jersey 
at  the  end  of  1968. 

Donald  V.  Dunlap 
Meteorologist  in  Charge 
Weather  Bureau  Office  for  State 

Climatology 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 

Environmental  Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 
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18 

58 
39 

47 
29 

29 

17 

32 
19 

37 
13 

38 

15 

51 
32 

46 
32 

41 
28 

49 
33 

43 
27 

33 
18 

24 
17 

26 

18 

48 

26 

58 

37 

39 

23 

35 
24 

41.4 
24.8 

SH1LOH 

MAX 
MIN 

43 
27 

50 
41 

53 
35 

57 
44 

49 
34 

40 
30 

40 
25 

31 
23 

30 

25 

30 
11 

36 

10 

42 

16 

58 
30 

55 

39 

39 
22 

34 
17 

38 
23 

39 
16 

48 
29 

45 
32 

42 
32 

40 
28 

46 
32 

38 
26 

28 
18 

27 
16 

42 
22 

56 
31 

54 
33 

36 
22 

42 

25 

42.2 
26.3 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

40 
27 

54 
35 

54 
34 

57 
40 

59 
38 

49 
30 

40 
20 

38 
27 

35 
21 

29 
10 

24 
11 

4=> 
16 

46 
19 

62 

40 

55 
25 

25 

13 

30 

19 

37 
15 

40 
25 

44 
30 

52 
32 

41 
25 

50 
28 

45 
20 

34 
16 

23 

10 

26 
15 

52 
25 

57 
38 

40 
23 

36 
20 

42.7 
24,1 

TRENTON  MB  CITY 

MAX 
MIN 

42 
30 

53 
40 

53 
40 

59 

44 

45 
33 

3B 
30 

39 
27 

34 
27 

28 

16 

24 
12 

33 

13 

43 
24 

59 
31 

55 

31 

31 
17 

31 

17 

38 
26 

39 
25 

42 
36 

48 
35 

42 
34 

37 
32 

44 
31 

32 
24 

24 
16 

24 
14 

30 

23 

59 
30 

46 
30 

35 

25 

43 

27 

40.3 
27.1 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

46 
28 

59 
45 

56 

38 

57 
45 

50 
35 

40 
28 

40 
17 

39 

26 

31 
2? 

26 

9 

37 
8 

43 
16 

54 
29 

53 
46 

46 
18 

33 

10 

38 
22 

40 
18 

47 
28 

49 
31 

43 
32 

39 

27 

49 
34 

38 
27 

28 
14 

27 

8 

39 
23 

53 
32 

52 
31 

38 
20 

40 
18 

42.9 
25.3 

WOODSTOWN 

*      •      * 

MAX 
MIN 

42 

27 

47 
41 

54 
34 

58 
45 

52 
34 

40 
25 

39 
19 

37 
25 

32 

21 

28 

11 

32 

10 

42 

14 

60 
28 

54 
39 

39 

21 

34 

10 

39 
16 

38 
12 

48 
30 

48 
30 

41 
28 

39 
26 

45 
30 

38 
27 

29 
16 

26 

15 

37 
23 

59 
29 

56 
26 

36 
22 

42.3 
24.5 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

51 
37 

57 
44 

55 
4? 

57 
45 

48 
35 

39 
31 

40 
28 

35 

26 

31 
18 

25 

15 

35 
16 

42 

25 

51 
40 

51 
35 

35 
19 

33 

37 
26 

37 
24 

49 
34 

48 
35 

42 
32 

44 
30 

50 
32 

34 

25 

25 

18 

26 

18 

44 

25 

53 

43 

50 
29 

38 
25 

43 
30 

42.1 
29.0 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 

MIN 

43 
33 

53 
36 

5? 

40 

55 
40 

56 

50 

41 
32 

40 
31 

37 
27 

32 
15 

25 

13 

32 

18 

42 
25 

52 

42 

50 
30 

30 
9 

32 

16 

37 
26 

38 
28 

48 
34 

50 
35 

42 
30 

50 
31 

45 
29 

33 
22 

26 

17 

33 
20 

50 
31 

54 
37 

41 
27 

39 
26 

42.2 
27.6 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 

MIN 

43 
34 

56 
43 

54 

39 

57 
46 

52 

37 

38 
31 

39 
27 

35 
28 

31 
21| 

24 
10 

33 

11 

42 
21 

63 
28 

51 

40 

41 
17 

27 
12 

37 
23 

37 
19 

44 
29 

49 
30 

40 
34 

38 
25 

49 
36 

37 
27 

27 
15 

25 
11 

33 
20 

54 
33 

54 
30 

36 
23 

41 

41.5 
26.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°< 

NEW  BRUNSWICK 
PLOT  1 

0 

INCH 

MAX 
MIN 

45 
38 

51 
44 

49 
42 

52 

47 

47 
36 

37 
35 

37 
34 

37 
34 

34 
32 

33 
29 

34 

30 

34 
31 

35 
32 

37 

34 

35 

34 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

37 
36 

38 
35 

40 

35 

38 
34 

42 
35 

35 
33 

33 

30 

32 
29 

34 
31 

34 
33 

34 

33 

34 
32 

34 
32 

37.7 
34.4 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

45 
40 

49 
44 

48 
43 

51 
47 

48 
39 

39 
37 

38 
36 

37 
36 

36 
34 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
33 

35 
34 

36 
34 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
37 

38 
36 

39 
36 

38 
35 

41 
37 

37 

34 

34 

33 

33 
32 

34 

32 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
33 

37.9 

35.7 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

45 
41 

49 

44 

48 
44 

51 
47 

49 
41 

41 
38 

38 
37 

38 

37 

37 
35 

36 

34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

36 
35 

37 
36 

37 
36 

37 
37 

38 
37 

38 
37 

39 
37 

38 
36 

41 
37 

38 

35 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

38.4 
36.6 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

47 
45 

48 
45 

47 
46 

50 
47 

50 
45 

45 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

38 
38 

38 

38 

39 

38 

39 
38 

39 

38 

39 

38 

40 
38 

40 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

39.9 

38.7 

20 

INCHES 

MAX 

MIN 

50 

48 

49 
48 

49 
49 

49 
49 

50 
49 

49 

47 

47 
46 

46 
45 

45 
44 

44 
43 

44 
42 

43 
42 

43 
42 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

42 
41 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

42 
41 

41 
40 

41 

40 

41 
40 

41 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

43.3 
42.5 

40 
PLOT  2 

INCHES 

MAX 
MIN 

52 
51 

51 

51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 

51 

51 
50 

50 
50 

50 
49 

49 
48 

49 
48 

48 

47 

48 

47 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

50 
45 

45 
45 

45 
44 

45 
44 

45 
44 

44 
44 

44 
44 

45 
44 

44 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
42 

47.2 
46.5 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

42 
35 

54 
42 

51 
38 

52 
46 

47 
36 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

34 
29 

32 
25 

33 
25 

33 
28 

34 

30 

37 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

35 

34 

36 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

36.8 
33.8 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

43 
36 

52 
42 

50 
39 

51 
46 

48 

37 

37 
35 

35 

34 

35 
34 

34 
31 

32 
27 

33 
26 

33 
29 

33 
30 

36 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

35 
3* 

36 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

37 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

36.8 
34.0 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

43 
39 

50 
42 

47 
41 

50 

46 

49 
40 

40 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
35 

35 
33 

34 
32 

34 
32 

33 
32 

34 
33 

34 
3* 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

36 
35 

37 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

37 
35 

35 
35 

35 

35 

36 
35 

35 
35 

35 
3* 

35 
34 

35 
34 

37.5 
35.6 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

44 

43 

47 
44 

47 
44 

49 
46 

49 
44 

44 
40 

40 
39 

40 
39 

39 
38 

38 
36 

37 
36 

36 
35 

36 
35 

36 

35 

36 
35 

36 
35 

37 
36 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

37 

37 

37 
37 

38 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

38.9 
37.7 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPEi 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER, 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

11 

ill 

I 

Station 

as 

**  ■*-> 

3  '!> 

M  u 

a>  -h 

c 
3  a. 

B 

K 

• 
■ 
> 

< 

i  i 

a 

0 

u 

4) 
1 

8 
J 

• 

j] 

EASTERN  STANDARD  TIME 
J  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

8 

9 

8 
3 

A 

s 

8! 
1 

r*  3 

S 

o 

Mi 
hi 

ATLANTIC  CITY  «D  AIRPORT 

28 

8.6 

13.7 

37++ 

28 

05 

64 

71 

50 

63 

4 

5 

5 

i 

i 

0 

16 

49 

6.5 

ATLANTIC  CITY  il.  MARINA 

- 

- 

- 

48 

W 

05 

_ 

- 

- 

_ 

0 

1 

6 

i 

i 

0 

9 

_ 

_ 

NEWARK  WB  AIRPORT 

27 

7.9 

12.9 

33++ 

30 

25 

73 

76 

61 

68 

5 

2 

8 

i 

i 

0 

17 

_ 

5.8 

TRENTON  WB  CITY 

" 

- 

- 

34 

NW 

24 

- 

" 

- 

- 

3 

5 

7 

0 

i 

0 

16 

56 

6.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JE'SEY 

' "19*6 


•    •    • 
NORTHERN  01 

9ELVI0ER8 
CHARLOTTEBURG 
FltMINGTON  1  NE 
LAMBFRTVILIE 
LITTLE  F411S 
LONG  VALLtv 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  W6  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

SOHERVILLE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

•   •    « 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  UB  AP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

FREEHOLD 

H1GHTST0WN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAYS  LANDING  1  W 

MILLVILLE 

MlllVHLE  PAA  AIRPORT 

MOORESTQWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEHBERTON  3  E 

SE'BROOK  FARMS 

TRENTON  WB  CITY 

*   *   * 
COASTAL  03 

LONG  BRANCH  2  N 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


^717 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  99   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    JERSEY 


DECEMBER    1968 
DELAYED    DATA 

Temperature 

Precipitation 

•1 
mi 
pi 

Dig 

<2 

< 

•a 
,| 

Is 

|g 

■ 

s 

• 
a 

! 

o 
■3 

a 

\ 

a 

a 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

IS 
|| 

1  a 

Q 
© 

0 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

3-v 

&! 
a  o 
xO 
2  § 

0 

a 

I 
1 

0 

I 

■ 

si 

°  * 

hi 

o  J 

1 

0 

*          *          * 
JUNE                     1968 

JERSEY    CITY 

76.9 

61.8 

69.4 

-       .7 

94 

30+ 

55 

13  + 

14 

3 

0 

0 

0 

5.54 

2.09 

1.92 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

*          *          * 
JULY                     1968 

JERSEY    CITY 

83.3 

69.6 

76.5 

1.2 

96 

16+ 

59 

7 

0 

5 

0 

0 

0 

1.70 

-    2.47 

1.70 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

*          *          * 
AUGUST               1968 

CAPE    MAY    1    NW 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 

86. 6M 
M 
83.3 

67. 9M 
M 
67.9 

77. 3M 
M 
75.6 

1.8 

94 
93 

25 

25+ 

50 
56 

13 
28 

0 
0 

7 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.95 
3.29 
1.36 

-    3.26 

.96 

2.02 

.85 

3 

23 

3 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

4> 
3 

1 
2 
1 

0 
1 

0 

*         *         * 
NOVEMBER          1968 

CAPE    MAY    1    NW 

55. 6M 

42.7m| 

49. 2M 

75 

3 

31 

23 

459 

0 

0 

2 

0 

3.32 

1.00 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 
O 
H 

Day  of  Month 

1    |    2    | 

3 

4         5         6 

7     | 

8 

9 

10 

11 

12 

13   |   14   |   IS 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23   |  24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*       +       # 

JUNE                      1968 

JERSEY    CITY 

5.54 

.15 

.02 

1.9? 

1.01                   T 

T 

T 

T 

1.48 

T 

.60 

.05 

.29 

.02 

•         *         * 

JULY                      1968 

JERSEY    CITY 

1.70 

T 

T 

T 

1.70 

.         .         . 

AUGUST                 1968 

CAPE    MAY    1    NW 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 

1.95 
3.29 
1.36 

.12 
.66 

T            T 

.96 

.15 

T 

.28 
T 

T 

.04 

T 

.10 
.28 

.06 

T 

.40 
.34 

.08 

T 

2.02       .05 
T            .02 

.19 
.15 

*         .         . 

OCTOBER              1968 

CLINTON 

2.54 

.04 

1.01 

.12 

.07 

.06 

.52 

.66 

.06 

T 

»         .         • 

NOVEMBER            1968 

CAPE    MAY    1    NW 

3.32 

.50 

.08 

T 

1.00 

.14 

.96 

.16 

.07 

.46 

.05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    100    - 


JUNE  1968 

JERSEY  CITY 

•  •     • 
JULY  1968 

JERSEY  CITY 

*  *     * 
AUGUST         1968 

CAPE  MAY  1  NW 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 


CAPE  MAY  1  NH 


78   79 
63   59 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 

DECEMBER    1968 

DELAYED   DATA 


Day  of  Month 


93      93 

74      76 


87 

79 

73 

70 

5fl 

60 

52 

47 

92       88       90 
75       72       76 


59       55       50       48 

50      48      35      41      39 


en 

68 


80      85      86 


80      73      75 
68      60      60 


74       79       77 


77       90       81 


6    [    7    |    8    |    9    I    10  |    11  |   12  I   13  |   14  |   15  I   16  |   17  |   18  I   19  |  20  |  21   I   22  |  23  |  24  I  25  |  26  |  2T    28  |  29  |  3oT3I 


73      90      90 


58       47 
43       32 


CORRECTIONS 


63   92   85 


45   56   54 
34   31   41 


84   73   61 
69   61   59 


94   89   81 
73   68   64 


86   84   84 
68   56   52 


93   80 
73   64 


50   52 
39   37 


87   82   76   76 
67   62   60   70 


76   75   86 

57   56   58   63 


58   65 
50   42 


76.9 
61.8 


83.3 
67.9 


55.6 
42.7 


DATE 
AUGUST  1968 


TABLE 

DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION 
SOUTHERN  02 


STATION 

NEW  BRUNSWICK 


CORRECTION 

TOTAL  7.07,  AMOUNT  ON  2D  .55,  3D  .50,  4TH  .05, 
7TH  TRACE,  8TH  .75,  10TH  2.04,  14TH  TRACE,  15TH 
TRACE,  17TH  .08,  18TH  1.05,  21ST  .02,  23D  1.83, 
25TH  TRACE,  26TH  .20i   ALL  OTHER  DAYS  ZERO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


»AT 


BASS  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLA1N  ST  FOREST 
BELMAR  2    Sw 
BELV1DERE 
8ERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 

8O0NT0N  1  SE 

BOUND  BROOK  2  W 

8RANCHVILLE 

BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  1  NW 

CENTERTON 


FREEHOLD 
GLASS60RO 
GREENWOOD  Li 

MAMMON TON  2 
HIGH  POINT  I 
HIGHISTOWN  : 


LUMBERTON 
MANVILLE 


COUNTY 


BERGEN 

ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLJNGTO 
CAPE  MAT 

WARREN 

SOMERSET 


HUNTERDON 
CUMBERLAND 
MONMOUTH 
GLOUCESTER 


HUOiMN 

SUSSE< 


7*  09 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  COUNTY  ENGINEERS 


ANDREW  F  DROPPE 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

DONALD  YOUNG 

JOHN  LOPER 

MRS  JANE  EKDAHL 

GLASSBORO  STATE  COLLI 

GEORGE  r.  WIGGINS 


CHARLES  KOONS 


JAMES  LAWTON 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L.  RAOCLIFFE 


MOORE ST OWN 
MORRIS  PLAINS  1 
NEWARK  WB  AIRPO 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  MILFORD 
NEW  MONMOUTH 

OAK  RIOGE  RESER 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 


BURL INGTi 


J      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL     Z-DELAWARE    3-GREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULLICA    B-PASSA1C    8-RAHWAY 

REFERENCE   NOTES 


OBSERVATION 
TTME  AND 
TABLES 


TOLL    BRIDGE    COMM 
RION    GOODENOUGH 


SEABROOK     FARMS    CO. 


,  POWER 
HACKENSACK 
CREAM    VALL 


Additional    Information   regarding   the   climate   of   New   Jersey   may    be   obtained   by   writing   to    the 
Department    of    Meteorology,    College   of   Agriculture    and    Environmental    Science,     Rutgers   -   The    State   Univ. 

""Jltlonal    precipitation   data   are   contained    In    "HOURLY   PRECIPITATION   DATA   NEW   JERSEY". 


Bureau    Office   near    \ 


DIMENSIONAL   UNITS:       Unle* 
wind  movement   in  ml lee, 
table  directions  entered 

OBSERVATION   TIME:      The   S1 


WATER    EQUIVALENT    valu. 


■Si; 

f.1 

day    tot 

degrees 

.       Reeul 

tant'w 

e  negative  dep 

Vr"rBl 

s   of    aver 

b   of    wind 

r°: 

th" 

! 

nowfall 

nd    Snow 
,    E.    S. 

on   Groun 
T.      Data 
on   Grou 

ad"    table,    Then    publ 

ible, 

ing  the  si 
■Dally    Pr 

>"»l! 

m'l 

id 

Slnd"" 

able    ref 

type    pan 

Of   4- 

foot    diameter   unless 
of    temperature   of    a 

iter   in  p 

IsheC 
aken 

in 
from 

dlfferen! 

joints 

■cord . 

observations ;    consequently, 

SNOWFALL- 


Entr 


tological   Dat; 


Snow   on   Ground"    table, 


NORMALS  for  all  statl 
DIVISIONS,  as  used  In 
STATION   NAMES:       Flguri 


>w   on    ground    Include   snow,    sleet,    and   1 

ire   cllmatologlcal    standard   normals   based   on    the   period    1931-1960. 

publication,     became   effective   with   data    for    September    1956. 
d   letters  following   the   station  name,    such   as   12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction   from  I 
and    seasonal    snowfall    and   heating   degree   days    for    the   12   months   ending   with    the    preceding   June   data   i 


ireclpltatton   and    evaporation    In    Inches    and 
atures    from  65°F.       In    "Supplemental   Data" 


lftlng  and   other  cav 
Id  the   "Seasonal   Snowfall" 


111 


INTERPOLATED 


I    TABLES    THE    SYMBOLS    AND    LETTERS    WHEN    I 


the   June    and   December    li 

may   be    found    In    the   ann> 
INDICATE   THE   FOLLOWING: 


of    1 


bullet: 


++  Highest    observed   one   minute   wlndspeed.      This   station    Is    not   equ: 

•  Amount    Included    In    following   measurement,     time   distribution   unJci 

//  Gage   Is  equipped  with  a  windshield 

B  Adjusted  to  a  full  month 

D  Water   equivalent    of    snowfall   wholly   or   partly   estimated,    using   i 

II  One   or   more   day 


and    Snow   on   Groui 


IN   THE   STATION    INDEX   THE   SYMBOLS   AND   LETTERS   WHEN   USED    INDICATE   THE 
AR      This   entry   In    time   of   observation   column   In   Station    Index   met 


C      Recording   Rain   Gage   Station.      Hourl 
Data"    bulletin.       If   dally    amounts   a 
by    reference    'R',       Such    amounts   may 

preclpltat 

G     "Soil   Temperature"   table . 

H      "Snowfall    and   Snow   on   Ground"    table 

Omission   c 

essed  for  special  purposes. 
Data"  bulletin  they  are  fn 
from   the    recording   gage    In    I 


e   exposed    In    a   shelti 
appearing    tn    the   tab] 


ly  and  annual,  $2-50  per  ; 
of  Documents.  Remittance 
nlngton,    D.    C.    20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHERN 

ICLV1DBRE 

9Q0NTQN  1  SE 
CANQf  BROOK 
CH4RLQTTEBLIRC 
ELUflbETM 

ESSE'  PELUS  SEftv 
FiErMNdON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VaiLfcY 
MORRIS  PLAINS  1  M 
NEWARK  H8  AIRPORT 

NEWTON 

PATgRSOh 

PHlLLlPSBURG 

PLAINFIELD 

SOHERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN 


02 


WB  AP 


ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLA5SB0R0 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTQWN  1  N 
INDIAN  MIL 


s  z 


MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTDWN 

NEW  BR'JNSWICK 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 
SE&BROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTQN 

WOOOSTOHN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NH 
LONG  BRANCH  2  N 


2'.- 


5.' 


22.2  ! 

22.1   - 

15.9 

26.0   -  3.6 

26.7  I  -  3.0 

IB. 2 
25.0   - 

zi.  e 


27.8 


t.9 


1B.0  -  9.5 

25.5  -  6.1 

25.8  - 

25.9  -  6.0 
26.1  -  5.2 

16. 1M  -11.6 

22.8  -  7.* 


26.  I 
29. 2 

30.0 

26.  -VM 
28.7 


25.6 
28.3 
26. 1 
26.9 

27.7 


6.0 
3.7 


26.7 
25.9 
26.2 

23.1 
29.6 

25.8 
25.5 

19.  5M 
29.0 

I..T 
22.8 

28.3 
2».7 

25.1 
29.9 

23.6 
28.7 
29.6 
28. ! 
2B.2 

21.8 

26.3 


27.1  |  -  7.6 

31.* 

30.2 

31.  5H 

28. 2M 


3.4 


32.0 

32. 4M 
2B.7 


-  4.0 

-  4.3 

-  3.5 


28.0  | 
27. 9M 
30.6 
29.2 


31.4NI 
29.1 
29.8 
31.3 


30.5 
29.1 
30.2 


32.  5 
32.9 
29.  6 


40.7 
39.7 
40.2 

37.0 
42.8 

40.2 
39.5 
35.8 
42.6 
44.0 

37.8  ; 

42.4 

37.7 

38.9 

43.1 

38.9 
42.2 
43.9 
43.4 
43. 4K 

36.8 


44.7M 
43.7 
44.0 


44.9 
42.9 

44.  7 


Ap.J 


53.6 

52.7 
49.6   - 
49.9 
53.8 
53.3  1 

49.8 
55.0 
48.9 
51.1 


!   2-3 


54.0 
58.3 
53.0 


2.6 

3.1 

z.a 

'  2.5 

.  7.6 
'  4.0 


5P.o 
60.0 
59.8 
60.9 
59.0 

57.5 
59.3 

60.0 
58.0 
57.4 

59.011 
59.4 
58. OM 

59.4 


59.3 
58.6 
60.2 


63.3 
66.2 
69.7 


60.2 

61.6m 

58.7 


69.7 
71.7 
69.3 


70. 7 
70.1 

6B.9 


74.7 
71.6 
75. 5M 


76.2     1.9 


77.9 
75.1 

7".  « 

•4.9 


70.  1M 

~  -  .  7 


74.2   - 
77.1 
75.2 
78.6 

75. OM 

74.7 
76.4 

76.9 

74.7 


75.8 

74.6 
75.9 


76.5 

77. 3H 
75.7 


September 


73.9 
76.8 
76.0 
77.4 
75.2 

73.1 
75.7 
76.6 
73.9 
73.4 

76.3 


7!. 7 
76.3 

74.5 

73.7 

75.3 
76.8 


2.3  76.2 

77. 3M 
1.3  75.6 


68-!) 

63.6 

(,7.7 

61.3 
64*6 

70.7 

63.3 

69.2M 
67.4 

67.7 
66.9 


70.3 
67.2 
71. 2M 
67.1 


2.4  69.6 
1.0  66.6 


.9  67.1 
66.9 

,.7  69.7 


1.8  69.3 
66.9 
68.3m 


68.  1 


71.0 
71.2M 
2.8  68.9 


elude    delayed    and 


rrected    data    add    may    differ    slightly    fr 


52.! 
57.7 
52.1 
34.7 
59.7 

53.0 

58.8 
57.5 
37.3 
56.7 

51.3 


5  5.0 
51.9 
58.4 
59.  4M 
57. 9M 

56.5 
58.2 
59.2 
57.0 
55.7 

59. 3M 
59.4 

56.8 
57.0 


S7.6 

58.8 
59.6 
57.3 

58.6 
57.9 
58.6 


60.2 
62. 7M 
2.7    58.6 


60.5 
published 


42.4 
42.2 
40.6 
45.9 

42.9 

42.7 
37.1 
45.9 
45.3 

39.3 
44.3 
39.2 

41.7 
45.7 

40.0 


4'. 8 
47.2 
.8.7 
47.31 
47. OM 

44.5m!  . 
46.2 
47.6 
45.6 
45.3    ! 

48.0 
47.4 
44.3 
44.5 


46.8 
46.' 
47.6 
46.4 

46.4 
47.6 
47.0m 


48.4 
49. 2M 
47.0 


27.9 
29.1 
29.9 
26.9 
33.3 

29.4 


30.9 
26.0 
27.9 
32.3 

26.2 
32.2 
32.7 


-  4.0 

-  2.4 

-  1.3 

-  3.9 


24.2m    -    6.0 
29.3      -    3.1 


35.0M 

33.6M| 
33. 1M, 


1.0 

.9 
.4 

.1 

31.3 

32..    j 

32.9 
32.5 

.7 

33. 6m' 
33.7    ! 
31.4 
31.5 

.5 

1.3 

33.1 
34.3 

33.4 

.6 

33.7 
34.1 
33. 4M 

.8 

33.2 

.1 
1.3 

33.6 

34. 9M 
34.0 

•a 

34.9 

49.4  ■    2.9 

49.7  .       .8 

30.3  U       .4 

47.9  .    1.7 


32.4 
47.2 
49.4 
54.0 

47.9       . 
53.4M 
32.8 
52.6      y 
52.2M   Y 


-  2.7 

-  1.3 

-  2.2 


53.0 
53.7 
34.7       . 
52.4 


55.1 
55. 6M 
53.3 


A  SPECIAL   WEATHER   SUMMARY    DESCRIBING   UNUSUAL   WEATHER    IN    1968   WAS    INCLUDED    IN   THE    JANUARY,    FEBRU- 
ARY,   MAY,    JUNE,    AND   DECEMBER    ISSUES   OF   THIS    PUBLICATION. 
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Table  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NEW  JERSEY 
1968 


PARK 


BElVIDERE 
8ERNARDSVILLE  2  E 
8LACKWELLS  MILLS 
BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  w 

8RANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURC 
CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BL 
FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MIOLANt 

HILTON 

MORRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  HILFORD 

NEwTDN 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 
RAHWAY 

RINGWOOD 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 


DIVISION 
SOUTHERN 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTDWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  I  w 
MILLVILLE 


AA  AIRPORT 


millville 

moorestown 

new  brunswick 

new  brunswick  exp  sta 

new  monmouth 

pem8ert0n  3  e 
pennsauken 

princeton  water  works 
seabrook  farms 

SHILOH 

TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 


DIVISION 
COASTAL 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 


,_  33.75.10.03 
!  31.17 
•3.56-  1.J3 


ted  data  and  .»,  differ  slightly  fro.  v.lu.e  publ Lh.d  In  .onthl,  l..ue. . 


See  Reference  Nolem  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


hbkS 


8ELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELUA8ETH 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  Nw 
LONG  BRANCH  2 


ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  M 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEKTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2 


MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOURESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 
SEABRDOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-   107    - 
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SOIL  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

> 

< 

1 
I 

£ 
> 

< 

s 

a 

1 

9 
D» 

5 

> 

< 

9 

a 
1 

0* 

3 

> 
< 

i 

1 

oi 

< 

5 
a 

1 

1 

< 

1 

8 

i 

w 

< 

I 
£ 

o> 

> 
< 

0 

S 

i 

< 

I 

1 

< 

s 
a 

1 

W 

9 
< 

i 

Oi 
< 

j 

a 

I 

• 

■ 

< 

I 

a 
3 

NEW    BRUNSWICK 

PLOT    1 

0  IN. 

1  IN. 

2  IN. 

4  IN. 

5  IN. 
16          IN. 
20         IN. 
32          IN. 
40           IN. 

PLOT    2 

1  IN. 

2  IN. 
4          IN. 
6          IN. 

RUTGERS    MICRO    MET    STA 

PLOT    *    1 

1  IN. 

2  IN. 
4           IN. 
8          IN. 

16         IN. 
32          IN. 

PLOT    #    2 

1  IN. 

2  IN. 
8          IN. 

33.9 
34.1 
35.1 
35.8 

37.7 
40.2 

33.8 
33.9 
35.4 

39/31 
39/31 
39/32 
39/33 
42/35 
44/37 

51/28 
49/30 
42/34 

33.2 
33.4 
34.2 
34.9 
36.4 
38.4 

33.1 
32.  « 
34.  2J 

40/29 
40/30 
40/32 
40/33 
40/35 
40/37 

48/19 
46/21 
42/30 

39.5 
39.5 
39.0 
39.0 
38.7 
39.1 

45.2 

**.s| 

42.  5| 

55/32 
53/33 
51/32 
50/33 
47/34 
45/34 

71/27 
67/30 
64/33 

53.1 
52.7 
52.2 
51.5 
50.1 
48.4 

59.3 

59.5 
55.0 

62/43 
60/44 
59/45 
56/47 
55/46 
53/45 

93/35 
89/37 
69/45 

58.8 
58.2 
57.8 
57.1 
55.8 
53.7 

62.7 
61.8 
59.5 

70/50 
68/50 
68/51 
63/52 
69/52 
58/51 

85/41 
82/42 
78/51 

70.1 
70.  < 
69.2 

68.4 
65.7 

63.0 

73.8 
72.9 

70.1 

82/5 
80/6C 
77/6( 
74/5( 
70/55 

67/57 

96/53 
92/55 

80/61 

77. 
76.' 
75.1 
74.  t 
72.1 

67.7 

83.2 
81.9 

78.3 

85/6 
84/6 
81/7( 
78/7C 
80/65 

71/55 

108/60 

103/61 

67/68 

77. 
76. 
75. < 
75. i 

73.2 

70.5 

82.5 
76.2 

93/6( 
87/6- 
84/6- 
80/6! 

75/7C 

73/69 

98/61 
-    /- 

85/68 

69.8    83/59       60.0    73/42      47.; 

69.4    78/60       60.0    71/45      47. i 

69.4  76/61       60.4    70/46       48.5 
69.6    73/65       61.6    68/51       49.5 

69.3    71/66       63.2    67/56       52.2 

68.TJ    70/67       64.1    67/60       54.9 

75.1    92/53       59.4    84/36       46.0 
71.3    85/55       59.4    81/37       46.1 

70.5  83/59       59.7    76/41       46.8 
70.3    83/64      60.7    71/47       48.2 

62/36       36.1 

59/39       36. ( 
58/41       37.5 
56/43       39.3 

57/48      42.5 

60/51       46.9 

63/35       35.3 
62/33       35.4 
58/38       36.6 
53/41       38.3 

52/29 

51/32 
51/34 
50/35 

50/36 

52/42 

54/25 
52/26 

50/32 
49/35 

-  /- 

-  /- 

-  /- 

-  /- 

-  /- 

-  /- 

-  /- 

-  /- 

-  /- 

c?^IrLLAV^RAGES    ARE    °BTAINED    6V    TAKING    THE    AVERAGE   OF   MAX    AND  MIN    VALUES 
SLOPE    OF   GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.       GROUND    COVER,       KENTUCKY    BLUEGRASS 
FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.       GROUND    COVER,       BARREN. 


SLOPE    OF   GROUND, 


Table  4 


ABOVE    DATA    FOR    TWO   STATIONS    ARE    COMPATIBLE    AND   CAN    BE    COMBINED.      NEW    BRUNSWICK    EXP    STATIC*!   AMn    Bnrrt.t    „,™„   „„    „„ 
CONSOLIDATED   AT    RUTGERS    LOCATION   AND    RENAMED    NEW    BRUNSWICk!       SOIL    INSTRUMENTATIONS  MmaJneS    IN    SA^E    l«At!S?      "      '    ' 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 


NORTHERN 
CANOE  BROOK 


SOUTHERN  02 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTDN  3  E 
RUTGERS  MICRO-MET  STA 

5EABR00K  FARMS 


EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


Feb. 


Mar 


Apr 


May 


.44 
916B 


5.85 

2655 

68.1 
43.7 


3.72B 
1029 


5.9S& 
2410 


5.40B 
1688 
73.3 
50.6 


July 


5.99B 
1.45 
676B 


6.52B 
2106 
81.3 
61.5 

5.64B 
735 


7.13B 
1422 
87.3 
62.0 


5.30 

.24 

429 

91.6 

66.1 


7.46 
1848 
89.6 
66.7 

5.66 
462 


7.57B 
1167 
92.2 
68.4 


Aug. 


5.88 
1.61 
477 
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NEW   NAME 
CAPE   MAY    1 


CHANGES  IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 
CAPE   MAY    3   W 


DATE    -    196B 
OCTOBER   24 


CAPE  MAY  1  NW 
LITTLE  FALLS 
MILLVILLE 


RELOCATION   ANO   CHANGES   OF    EQUIPMENT 

EQUIPMENT   MOVED   2.2   MILES    ESE 
EQUIPMENT   MOVED    1/4  MILE   SE 
EQUIPMENT   MOVED    .5   MILE    N 


OCTOBER  24 
OCTOBER  2 
APRIL    1 
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REFERENCE      NOTES 


NEW  JERSEY 
1968 


weather   Bureau   Office   near   you.    Additional    precipitation   data   are   contained   In    "HOURLY  PRECIPITATION  DATA   NEW   JERSET  7>  '    °r   t0  ™y 


DIMENSIONAL  UNITS, 


JERSEY" 
:  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in   °F,'  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  i 


EVAPORATION  '*  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mi, 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refe 


years  which  are  used  in  place  of  normals.  "'"  l°  dePartures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
•+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column 


;  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shell* 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data.  '        """■"  ■" 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402,  for  15  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
DC      20402  ^  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washingto 
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1.69 


1.66 
2.35 
2.07 
3.73 
2.38 

2.00 
2.17 
2.72 
2.38 
2.77 

2.43 
2.35 
2.3*. 
1.56 


2.26 
2.57 
1.90 
2.66 
2.38 

2.75 
2.0<, 


2.24 
3.81 
1.34 


2.24 
1.39 
1.90 


2.02 
1.16 


1.74 
1.70 

1.86 

1.37 
3.05 
2.12 

1.90 

1.04 

1.49 


1.88 
1.40 


.lb 
■  84 

.65 


1.02 

1.58 
.72 


1.51 

2.4<t 
1.06 


.42 


.55 

.40 


.69 

1.20 


.51 
.65 


1.75 
1.05 

1.11 
.71 
1.05 
1.35 
1.01 

.60 
.63 


.96 

.74 

.53 

1.31 


.S3 
.52 


.86 

1.09 

.31 


1.8 


2 

2.0 


1.4 
1.8 
2.0 


1 

1.0 
2.0 
2.5 


1.7 


.5 
3.0 
2.5 


2.5 


2.0 

3.0 

.0 


1.5 
2.0 


EXTREMES 


/ 
...  '      - 


wtffl 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 


LOWEST  TEMPERATURE 
HIGH  POINT  PARK 


GREATEST  TOTAL  PREC I P I  I  AT IUN 
CAPE  MAY  1  NW 


LEAST  TOTAL  PREC  I  P  I  TAT  1  0,-1 
PATERSON 


GREATEST  1  DAY  PREC 1 P I  I  AT  ION 
BASS  RIVER  ST  FOREST 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
6    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
GREENWOQO  LAKE 


55 

DATE 

31 

-   5 

DATE 

29 

3.81 

.55 

1.90 

DATE 

24 

3.0 

5 

DATE 

12* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN 

BELVIDERE 
BERNARDSvILLE  2  E 
BLACKWELLS  HILLS 
BOQNTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  w 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD 
FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

HAHWAH 

MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  I  u 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 
RAHWAY 

RINGHOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 
WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FORE5T 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 


PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOHS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  N 


1.39 
2.33 
1.55 
1.85 
1.95 

1.50 

1.87 
1.76 
1.79 
.68 

.87 


1.87 
2.23 
2.06 


Day  of  Month 


1.80 
2.23 
1.96 


1.68 
2.35 
3.23 
2.07 


1.93 

.57 

2.0C 

2.17 

2.72 

.20 

2.3U 

.10 

2.  n 

.17 

2.64 

.34 

2.43 

.28 

2.35 

.01 

2.34 

.06 

1.56 

2.28 

2.45 

T 

7.57 

.21 

1.90 

2.66 

.46 

2.38 

T 

2.75 

.21 

2.04 

.06 

'0  |  11  |  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 


.15 

.1! 

.03 

.04 

.0 

.IS 

.o; 

.75 

.20 

.20 

.0. 

.15 

.09 

.02 

•  01 

.02 

T 

.11 

.01 

.10 

.01 

.18 

.02 

.06   .02   T 


.16  1.09   .86 


.36  1.11 
.10  .90 
.15   .45 


.10 
.30 


25   26   27   28   29   30   31 


.28   .86   .11 


.19 
.07 
.26 


.03 

.17 

.10 

.39 

.06 

.<■? 

.14 

.37 

.03 

.32 

.03 

.33 

T 

.36 

.07 

.17 

.03 

.17 

.09 

.72 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Ijs  S 

s;  s  s 
£  8  1 

» 

Station 

a  o 

«  -H 

CO   U 

CD  -H 

«  a 

c 
rt  -a 

=>  a. 
to  co 

© 

« 
i 
« 
> 

< 

1     « 

11 

01 

|        1 
$  "o   S 

a     j> 

JD 

£  £ 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     AM           1     PM          7     PM 

0) 

s 

3 

01 
■* 

A 

8 
A 

CO 

cr> 
I 

• 

CM    S 

0 

3 
m 

„   $  S 

?  8  S 
<  -5  2 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

30 
29 

6.5 
6.4 

13.4 
12.4 

33++ 
43 

37++ 
35 

30 

WNW 

27 

NW 

01 
01 
PI 

01 

80 
68 

83 
71 

59 
55 

75 
61 

3 

0 
5 
6 

6 
5 

2 

2 

4 
5 
3 

1 

2 
0 
2 

0 

0 
0 

p 

12 

11 

14 
13 

45 
6? 

5.9 

5.6 
*.8 

31  «a  follow  ing  Station     [ndax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


iersey 

JANUARY    1969 


NORTHFRN  01 

BELVIDFRE 
B00NTQN  1  St 
CANOE  8R0UK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMNGTON  1  NE 
HIGH  R0IN1  PARK 
JERSEY  CI" 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHlLLIPSBURG 
PLAINFIELO 
SOHERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

*     *     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDU8DN 

RELLEPLMN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHULO 
GLASS80R0 
HAMMDNTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  P»A  AIRPORT 
HUORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 


Day  o!  Month 


MAX 

Mm 


36   16 
16    6 


41 

12 

11 

39 

13 

19 

9 

41 
3 

18 
10 

33   27 
12   12 


31   29   26 


29   28 
10 


33   31 
13   13 


10   11   12 


38   29 
11   11 


42   18 
16   11 


MAX 

Mm 

38 
16 

1? 
6 

MAX 
M1N 

38 

13 

2? 
15 

MAX 
MIN 

38 

15 

15 
7 

33 

17 

23 

11 

31 
12 

29 

6 

34 
15 

29 
5 

25 

4 

23 
-  2 

28   41 
16   20 


39   31 
20   22 


36   28 
15   14 


34   27 
18   16 


35   31 
13   13 


35   31 

20   17 


33   27 
16   15 


36   28 
18   U 


36   37 
24   24 


32   38 
20   19 


34 

22   20 


29   33 
21   21 


44   41 
27   25 


16   17   18 


35   37 
15   17 


30   20   21 
5-2 


0 

30   29 
9    9 

27   25 

2    1 


MAX 
MiN 


41   22 
19   13 


40   27 
10   10 


36   26 
15   U 


39   27 

10   10 


36   15 

12    4 


32   29 
15   11 

31   32 

20   16 

29   28 
9 

33 

19 


27 


30  27 
•  2  5 

33  31 

25  25 

36  32 

25  22 

31  33 

5  20 

39  34 

13  23 

33  32 

7  17 

35  32 


35   33 
26   25 


27   26   30 


32   22 
6    5 


19   20   21 


22   23  I  24 


40   42   44 
35   15 

46   41 


2?   23 


42   39 
26   26 


31 

20   21 


37   37 

10    9 


36   38 
20   29 


39   40 
12   21 


34   33 


MAX 
MIN 


1? 


2 
30 

4 
29 

I! 

17 

3? 

34 

8 

8 

27 

37 

11 

10 

27 

36 

5 

7 

27 
•  1 

26 

1 

35   31 
8   21 


39   35 
19   24 


35   33 
26   22 


31   32 
27   22 


36   31 
26   21 


34   31 
3   19 


35   28 
17   14 


32   31 
20   19 


35   26   27 


35   31 
20   17 


29   29 
19   16 


14   18   20 


35   36 
U   11 


36   37 
16   17 


41   41 
26   26 


41   37 
27   26 


46   38 

35   20   20 


48   45 
39   29 


40  46 

28  31 

40  48 

30  33 

42  47 

30  30 

41 
27 


25   26   27   28   29   30   31 


47   43 
29   35 


45 
40 

41 
22 

40 
29 

46 
34 

42 
22 

40 
22 

34 
23 

41 

6 

32 

18 

46 
33 

40 
30 

40 
32 

47 
38 

42 
23 

43 
31 

40 
32 

40 
17 

41 
17 

46   48 
38   42 


47 

33   38 


39   40 
24   20 


46   46 
38   42 


25   28 

4   10 


33   41 

24 


33   47 
25   32 


39   22 
19 


39   36   34 


38   22 
43   40 


46   41   41 
35   22   28 


38   3B   43 


37   41 
16   21 


38   39 
15   22 


43   41 
24   19 


46   43 
33   30 


42   40   39 
32   17   19 


19   23   32 


47   45 
34 


39   49   43 
26   28   35 


24   28   34   44 
6    6   20 

18   26   32 
2    2   21   31 

33   34 


10 


22 
6 

24   26 


27   34 
13   27 


3.' 


34   46 
26   33 


41 

20   30 


33   21 
20   14 


35   28 
20   16 


26   20 
-1-5 


25   37   37 
10   24   32 


47   45 
34   39 


39   44 
25   29 


43   43 
29   30 


43   44   43 
37   23   28 


41   41 
28   30 


45   42   43 
36   26   29 


38   41 
20   32 


31   35 
18   11 


31   34 
11 


32   34 
17   15 


51   35   32 
22   16   13 


36   42 
23   28 


36   42 
19   23 


34   41 

17   26   26 


44  33  36 

17  6  14 

32  31  47 

24  21  29 

28  34 

26  21 


29   32 

17   13 


38   29 
21   16 


32   31 
9   12 


34   31 
22   20 


32   28 
21   P 


37   42 
17   22 


29   35 
18   22 


35   35 
19   23 


34   4C 
20   25 


35   40 
15   26 


35   35   42 
19   22 


42   39 
23   23 


19   17   15 


32   39 
21   26 


34 

22   26 


39   44 
14   21 


39   46 
20   26 


40   45 
13   17 


35   43 

18 


39   44 
14   15 


37   36 
17   19 


4<>   39 
17   22 


40   41 
16   17 


35   41 
15   22 


37   45 

10   17 


40   42 
12   19 


40   44 
19   23 


36   43 
15   24 


37   37 
18   20 


48   46 
33   40 


45   45 
36   42 


34   36   48 
20   32 


29   34 
12   27 


28   33 
5   20   28 


30   24 
20   15 


42   36   20 
30   15   10 


46   45 
36   20 


37   42 
21   24 


39   27 
17   15 


35   25 
22   17 


26   35 
10   25 


19   25 
4    5 

25   28 


30   34 
7   21 


34.7 
18.4 


34.2 
19.1 


35.8 

16.0 


32.2 
17.1 


39.8 
23.4 


34.3 
20.4 


34.9 
16.0 


31.0 
9.5 


36.3 
25.4 


37.7 
22.4 


32.0 
13.1 


35.8 
21.5 


33.5 
14.5 


33   46 
22   32 


39   47 
33   35 


41   37   26 


33  29   36 

48   41   40 

34  29   33 


4°   37   39 
33   29   25 


41   40 
25   33 


48   42 
41   27 


49   46 
39   26 


40   28   2" 


47   41   41 
39   26   32 


50   39   3B 
37   27   33 


49   47 

38   30   31 


50   40   41 
35   32   37 


47   39 

33   27   33 


42   39 
28   26 


46   48 
39   42 


47   47 
40   43 


47   46 
38   42 


46   47 

37   41 


43   43 
34   39 


34   37 
18   32 


35   37 
19   32 


23   30 
0   19   26 


46   46 
32   37 


46   46 
35   39 


44   46 
37 


45 

38   41 


46   47   46 


47   46 
38   39 


40   25   29 


46   46   45 
39   33l   33 


42   48 
26   36 


36   40 
23   34 


41   47 
20   34 


36   40 
20   34 


39   42 
16   34 


30   37 
13   30 


3?   37 
12   28 


33   38 
11   32 


35   38 
17   34 


35   40 
19   33 


34.4 
18.4 


37.7 
24.9 


32.2 
15.9 


36.7 
23.0 


38.0 
21.6 


36.0 
23.3 


37.1 
21.7 


32.0 
12.9 


39.5 
21.1 


38.7 
24.6 


40.4 
22.7 


39.0 
23.6 


39.7 
20.3 


35.1 
21.3 


38.1 
21.3 


36   40 
16   32 


40   50 
26   34 


34   38 
21   32 


29   36 
9   26 


38.7 
21.7 


37.0 
22.5 


38.1 
21.0 


39.0 
20.9 


36.1 
22.7 


35.4 
21.7 


See  Helcrence  Noles  Following  Station  Inde: 
-   3    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Stalio 


NEW    MONMOUTH 

PEMBERTON    3    E 

SEABRODK  FARMS 

SHILDH 

TCJMS    RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

*     * 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  N 


Day  of  Month 


MAX 
MIN 


40   26   34 


30   27 
12   11 


32   28 
16   11 


29   27 
19   15 


31   27   39 
15   12 


40   31 

17   20   20 


39   30 
23   19 


40   32   35 
15   15 


26   24   23 


39   31   51 
26   20   22 


10  I  "  j  12   13  1  14  |  15   16   I?   18   19   20   21   22  I  23  I  24   25  I  26  I  27  I  28  I  29  I  30  I  31 


47   32 
25   23 


35   31   35 
22   19   16 


35 
19 

42 
23 

42 
18 

33 
17 

34 
23 

40 

22 

34 

1' 

41 
22 

40 
23 

34 

16 

35 
24 

4? 

IS 

35 
25 

41 
23 

38 
27 

36 
17 

42 
25 

41 
16 

35 

12 

42 
22 

40 
21 

35 

22 

42 
26 

39 
25 

32 
22 

34 
25 

38 

24 

36 
19 

43 
26 

39 
26 

39   36 
14   17 


20   29   39 


46   40 
27   34 


40   41 
30   34 


32   34   39 


39   43 

34   38 


31 
20 


32 
20 


46   38   32 
33   22   15 


34   37   41   51 
12   23   32   40 


27   32   39 

9   17   32 


37 
25 


45 
36 


37.8 
21.9 


37.2 
22.5 


39.1 
22.8 


37.3 
21.5 


37.1 
25.5 


38.9 
21.8 


38.6 
22.2 


38.5 
26.3 


37.7 
25.5 


J7.5 
23.8 


Station 


NEW  BRUNSWICK 
PLOT  1 

0  INCH, 

2  INCHES 

4  INCHES 

8  INCHES 

20  INCHES 

40  INCHES 
PLOT  2 

1  INCH 

2  INCHES 
4  INCHES 
8  INCHES 


MAX 
MIN 


MAJ 
MIN 


MAX 
MIN 


35 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


31       32 
26      27 


42      42 

41       41 


33       33 


DaY     Of  Month 


37      37 

37:     37 


41  |     41  |     41 
40  '    40 !    40 


32      32 
31       31 


34       34 
33       33 


41      41 

40       40 


32!    33 
31       32 


34i    34 
33       34 


MAX    AND    MIN    TEMPERATURES    ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD   ENDING   AT    MIDNIGHT. 


34       34 
33 


40       40 
39       40 


33 


34       33 
33 


33l      33 


23      24 


33 


40      40 
39 


34 


341      341      341       34' 


PLOT    #1    -    SLOPE    OF    GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE.       LOAM.      GROUND    COVER, 
CONNECTED    TO   A    BROWN    ELECTRONIK    POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF   GROUND,      FLAT.      SOIL    TYPE, 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.      GROUND    COVER, 


KENTUCKY   BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN 
BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER 


THERMOCOUPLES 
WITH    COPPER- 


34.4 
33.6 


40.7 
39.9 


33.6 
30.9 


33.6 
32.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
IANU.1KY  1969 


Station 


NORTHERN  < 

BELVIDERE 

CHARLOTTEBURG 

FLEHINGTON  1  NE 

LANBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  M 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

SOMERVILLE 

HANAOUE  RAYMOND  DAM 


*    t    • 
SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 


FREEHOLD 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 

HAYS  LANDING  1  H 

HILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEHBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

TRENTON  WB  CITY 


*        * 
COASTAL 


LONG    BRANCH    2    N 


Day  ol  month 


12        3        4        S        6        7 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDl 


10   11   12   13   14   15   IB   17   18   19 


21   22   23   24   25   26   27   23   29   30   31 


I 

i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALLENDALE 


'  wa 


ATLANTIC  CI".  . 
AUDUBON 

iS  RIVER  ST  FOREST 
--LEPLA1N  ST  FOREST 
8ELMAR  2    SH 
BELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2  £ 
8LACKWELLS  MILLS 

BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  Z    u 
BRANCHVILLE 


CAPE  MAV  1  W 

CENTERTON 

CHARLOTTCeuftG 

CHATSwQflTH 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

GREENWOOD  LAKE 


LAY  TON  . 
LONG  9R/ 


COUNTY 


HUNTERDON 

UNION 

ESSEX 

HUNTERDON 

CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 


SUSSEX 

MONMLiJI 


IURLINGTON 
lERGEN 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


LEMENI    M*UPT 


NEW    MONMOUTH 


PSeURG    BRIDGE 


COUNTY 


MONMOU  T I 

SUSSEX 

MORRIS 


J      DRAOTAGE  CODE:      l -COASTAL    2-DELAWAHE    3-GREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    S-HUDSON    6-MAURICE   7-MULUCA    B-PASSAIC 

REFERENCE   NOTES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


9-RAHWAY     10-RARTTAN 


I    COUNT' 


tlonal    preclplt 
bly    degree   da] 


rrltlng    to    tbe    Environmental    Science    Be: 
itgera    -    The    State    University,    New   Brum 

'    PRECIPITATION    DATA   NEW    JERSEY" . 


OBSERVATION   TIME:       The    Station 
and    Wind11    table,    and    snowfall 


I   of  degrees.      Resultant   wind   la   the  vect 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  ie  at  observ 
t  7  00  a.m.,  E.  S.  T.  Data  in  the  " Extremes "  ta 
"Snowfall    and    Snow   on   Ground"    table,    when    publl 

i    type    pan   of    4-foot    dlaxteter    ui 
>fer    to   extremes    of    temperature 

I    Snow    on   Ground"    table    are    the 


observers    take 


snowpack    may    i 


•logical    Data"    table, 


■beervat [one ;    consequent  1 j .     occasional    drifting    and    other    causes    i 
"Snowfall   and   Snow   on  Ground"    table,    and   in   the   "Seasonal    Snowfa: 


NORMALS  for  all  stations  are  clinatologlcal  standard 
DIVISIOHS,  as  used  in  this  publication,  became  effect 
STATION    NAMES:       Figures    and    letters    following    the    eta' 


based    on    the    period    1931-1960 
data   for   September   1956. 

e,     such    as    12    SSW, 


i    and    direction    from    the    i 


bly  and   seasonal   snowfall    and  heating  degree  days   for   tbe   12  months   ending   with   tbe   preceding   June   data   will 


INTERPOLATED   VALUES    for   monthly    precipitation    totals   may    be    found    in    tbe    anni 
IK   THE   DATA   TABLES   THE   SYMBOLS    AJTD  LETTERS    WHEN   USED    INDICATE  THE   FOLLOWING: 


NO   i 


■Su,.| 


al  : 


No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■*+  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  tin 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

8  Adjusted  to  a  full  month 

D  Rater  equivalent  of  snowfall 


lcated  by  i 


lly  or  par 


Amounts  from  recording  gage.   (These  i 


mlly    I 


for   detailed  dally 
n   Hourly    Precipitation 


ologlcal    ] 


T      Trace,    an    amount    too    small    to   measure. 
V      Includes   total    for   previous  month. 
IN  THE    STATION    INDEX   TBE   SYMBOLS   AJTD   LETTERS   WHEN   USED    INDICATE   THE    FOLLOWING 
AR     This  entry   In   time   of   observation  column   In   Station   Index   means   after    n 
C      Recording    Rain   Gage    Station.       Hourly    precipitation 

by    reference    'R' .       Such    amounts   may   differ    from    am 

G      "Soil    Temperature"    table. 

H     "Snowfall   and   Snow  on  Ground"    table.      Omission   of   data   la   any  month   lndl. 
J     "Supplemental   Data"   table. 
S3     This  entry   In   time   of   observation  column   in   Station    Index   means   observat! 
VAR      This    entry    in    time    of    observation    column    in    Station    Index   meana    variable 


d  are  published  later  in  tbe  "Hourly  Precipitate 
a  separata  non-recording  gage,  except  where  indl' 
"Hourly    Precipitation   Data"    bulletin. 


appearing    In    I 


fit.. 


STORH   DATA, 


[    tbe   history    of    changes    1 

:e,    price    IS   cents.       simll 

These    publications    may    b 


'    Documents ,    Gove: 


rough    19SS  may    be    foui 


y    and    annual,    $2.50    per    yeaj 
Ington,    D.    C.    20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FLENINGTQN  1  NE 
MICH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAM8ERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  KB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINF1ELD 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

DIVISION 

*    *    ♦ 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWDRTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 

DIVISION 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  N 


Temperature 


38.1    20.8 
36.7    20.4 


37.3 
34. S 
38.6 

39. OM 
36.5 
37.  4 
31.0 
36.6 

39.2 
36.5 
37.9 
36.3 
36.4 

36.7 
35.2 
38.6 
40.6 
37.8 

38.4 
34. 9M 


39.2 
39.9 

41. 1M 

38.8 

39.9 

35.8 
39.5 
40.3 
37.4 
38.5 

40.  7 
39.3 
37.7 
37.0 
38.1 

39.1 

39.5 
38.0 


37.9 
39.3 

37.5 


20.3 
18.4 
24.2 

25.2 
22.6 

21.4 

M 
27.0 

24.0 
16.7 
23.3 
18.3 
21.0 

25.9 

18.9 
26.1 
23.8 
24.8 

23.9 

15. OM 


24.3 
27.2 

26. 6M 

28.4 

24.0 

22.8 
23.1 
25.8 
24.4 

24.4 

25.9 

26.9 
24.8 
24.8 
24.4 

26.9 
26.9 
24.8 
27.8 
25.9 

24.1 


29.2 
28.3 
25.5 


29.5 
28.7 
28.8 
26.5 
31.4 

32. 1M 

29.6 

29.4 

M 
31.8 

31.6 
26.6 
30.6 
27.3 
28.7 

31.3 
27.1 
32.4 
32.2 
31.3 

31.2 
25. OM 


31.8 
33.6 
33. 9M 
33.6 
32.0 

29.3 

32.3 
33.1 
30.9 
31.5 

33.3 
33.1 
31.3 
30.9 
31.3 

33.0 
33.2 
31.4 
32.7 
32.2 


31.8 
32.2 


33.6 
33.8 
31.5 


1.2 
2.9 


1.4 

1.0 

.3 

.6 

1.2 


22 

22 

1 

22 

12* 

2<  + 
22+ 
22 
22 

43  25-f 

46  21 

46  22 

47  1 
46  22 
45   1 


A3 


1.* 
2.0 
2.3 


2.1 
1.5 
1.3 


25* 
25* 

1 
28 

1 

1 

1 
1 

24  + 
6 

1 
3 

24  + 
1 

11 

1 

12* 
1 

25  + 
12  + 


988 
1011 
1008 
1072 

931 

924 
987 
992 

920 

928 
1068 

957 
1050 
1012 

938 

1058 
909 

911 
937 

939 

1119 


9  154 
16  15 


Precipitation 


926 
874 
866 
869 
920 

994 
909 
B88 
948 
931 

880 
886 
939 
949 
939 

888 

864 
936 
898 
911 


21 
23 
23 
23 
0  26 


1  20 

1  21 

2  25 


1.72 
1.53 
2.96 


2.65 
2.31 
2.55 

1.46 

2.02 

1.30 
2.41 
2.25 

1.77 

2.68 
1.63 
2.81 
2.76 
2.67 

1.95 
1.52 


2.38 
2.37 
3.01 
2.53 
3.48 

3.15 
2.24 
2.93 
2.89 
2.88 

2.87 
2.89 
2.59 
2.66 
3.19 

2.66 
2.56 
3.48 
2.60 
3.92 

2.34 


2.92 

2.80 
3.24 


1.40 

1.20 

.00 

1.28 


.63 

.23 

1.44 

.70 

.66 
.77 


.12 
.94 

.34 
.30 
.35 

.80 
1.20 


.48 
.34 
.90 
.73 
1.43 

1.31 
.53 

.75 


.85 
.32 
.66 

.70 

.50 

1.35 
.48 
1.33 
l.U 
1.27 

.89 
.77 


.93 
.75 
.95 

.85 
1.75 

.93 

.65 
1.08 
1.45 
1.18 

.97 
.87 

.75 
1.65 


.74 
1.00 
1.17 
2.28 


.7? 


1.43 

.91 

1.69 


16.8 
13.6 
18.5 
18.5 
16.0 

12.5 
22.6 
20.5 


12.0 
11.7 
15.7 
20.0 
22.0 

16.5 
19.0 
18.0 
14.0 
19.6 

13.7 


7.0 
7.0 
3.0 
1.5 


17.3 
7.8 


4.0 
1.0 


17.9 
11.0 


14.5 
11.2 


3.0 
13.2 


12   9 

15  10 


10  10* 
3 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MILLVILLE 

LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
TUCKERTON 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRANCHVILLE 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
TUCKERTON 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
GREENWOOD  LAKE 

GRtATEST  DEPTH  OF  SNOW 

RAHWAY 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  8 


52 

DATE 

01 

0 

DATE 

16 

3.92 

1.27 

2.28 

DATE 

US 

25.0 

16 

DATE 

0< 

THE  mm  Of  TiJE 

APR  16  19S9 


NEW     JERSEY 


FEBRUARY     1969 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Heavy  snowfalls  notwithstanding,  precipitation 
was  below  normal  throughout  the  State  during 
February.  The  northern  third  of  the  State 
received  from  17  to  22  inches  of  snow  during 
the  month.  Much  of  this  fell  in  the  storm  on 
the  9th,  which  paralyzed  the  northern  and  central 
counties.      Central  New   Jersey   received   from 


10  to  18  inches  of  snow  during  the  month,  and 
the  southern  third  of  the  State  from  5  to  10 
inches.  Most  of  the  snow  over  south  Jersey 
fell  on  the  20th.  A  condition  of  mild  meteoro- 
logical drought  still  persists  in  all  parts  of 
the  Garden  State. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  &  Environmental 

Science 
Rutgers  University  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 


DAILY  PRECIPITATION 


HIM  JfRSIV 


NORTHERN  01 

ULVIDERI 

6£RNARDSVUlE  2  E 
ILACKWeLLS  HILLS 
BOONIQN  1  sc 
BOUND  BROOK  2  H 

8RANCMVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK. 
CHARLOTTEBURG 
CLINTON 

CRANt-ORO 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEH1NGT0N  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSE*  CITY 
LAMBERTVULE 
LATTON  2 
LUKE  FALLS 

LONG  VALLEY 
HAHWAH 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 

MILTON 

NORMS  PLAINS  1  H 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEN  MlLFORD 

NEKTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 
PH1LLIPSBURG 
PHILLIP56URG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAY 
RlNGwOQO 
SOHERVILLE 
SPLIT  ROCK  PONO 
SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
MEST  WHARTQN 
WOQDCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLO 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NN£ 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANOING  1  W 
HILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOHN 
NEN  BRUNSWICK 
PEHBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABRODK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOQDSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SM 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  N 


2.96 
1.B9 

1.60 


Day  of  Month 


2.68 
2.22 
1.63 
2.20 


2.20 
2.67 
1.79 

2.23 

1.95 
1.76 
1.52 

1.74 
1.52 
1.77 
2.58 


2.37 
3.84 
3.01 
2.53 

2. 28 
3.48 
2.31 
3.15 
2.24 

2.93 
2.89 
2.BB 
3.3 

2.6 


10       11       12 


T 

.56 

.  II 

.86 

.62 

.90 

.22 

.73 

.JO 

.20 

? 

99 

? 

59 

2 

66 

3 

19 

2 

20 

2 

66 

2 

56 

3 

48 

2 

6  0 

1 

92 

2 

.3. 

2 

.92 

2 

.80 

3 

.24 

.04 
.27 
.01 


1.08 
l.»5 
1.19 
1.10 
.97 

.87 


2.28 

.71 


13      14       15 


16      17      18 


19      20       21 


22       23       24 


25      26      27 


28      29      30 


.19 
.19 

.09 


.1* 

1.11 
1.11 


.91 
.69 
.99 


.96 
.36 
.12 


.36 

.0) 

.02 

.21 

7 

.'« 

.63 

.07 

.23 

.0! 

7 

.16 

.27 

.90 

.13 

,16 

.21 

.18 

,»1 

.37 

.08 

.69 

.i  r 

.09 

.51 

.30 

.61 

.03 

.93 

.13 

.61 

.82 

.01 

.9* 

.65 

.72 

.26 

.98 

•1 
11 : 


ATLANTIC  CI7Y  WB  AIRPORT 
ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 
NEWARK  WB  AIRPORT 
TRENTON  WB  CITY 


3  01 


SUPPLEMENTAL   DATA 


(Spe 


.p.h.) 


£  a 


a    1 


21 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM  7     AM  1     PM  7     PM 


Number  of  days  with  precipitation 


15 .« 


18. 


7.5 
7.3 


See  teleience  note*  tollowmg  Station    Ind«- 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 
BELVIOERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBUKG 
CRANFORD 
ELIZABETH 

ESSEX  FEUS  StRV  BLI 
FLEM1NGTON  1  NE 
HIGH  PPINT  HARK 
JERSEY  CI  I Y 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLfPSBURG 
PLAINFIELU 
SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

*      *      * 
SOUTHERN  c 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBUN 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMGNTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  h 
MILLVILLE 

MILLVULE  FAA  AIRPORT 
MUORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 


NEW  JERSEY 

FEBRUARY   1969 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


46   32 

26   23   27 

45 
30 


35   40 
27 


47   36 
2B   26 


42   36   39 
25   27   24 


37   30 
19   16 


45   40 
29   31 

31   31 


32   39 
26   29 


40   39 
35   34 


41   40 
29   31 


43   34 
23   26 


47   38 
3D   28 

45 

25 


38   38 
26   24 


45 


38   3 
27   26 


38  30 

21  22 

33 

22  21 

35  2B 

19  18 

39  28 

22  12 

31  19 


33   31 
23   24 


37   32 
22   21 


35   26 
18   12 


38   29 
21   20 


39   36   36 
20   25   25 


42   39   37 
12   14   16 


39   37 
22   24 


40   40 
33   33 


42   35 
24   25 


45   47 
33   31 


40   38 
32   29 


39   40 
28   29 


35   37 
20   21 


37   28 
19   19 


30   31 
23   23 


36   26 
17   13 


39   29 
22   20 


29   31 
23   22 


38   30   42 


39 

33 

47 
29 

40 

33 

42 
33 

45 
32 

47 
34 

41 
32 

41 
34 

41 
30 

44 

34 

39 
29 

38 

31 

44 
31 

39 

33 

46 
35 

43 
30 

39 
28 

40 
33 

40 
28 

43 
34 

44   43 
31   34 


39   41 
30   30 


38   40 
32   31 


35   25 

15   15 


32   35 
24   13 


34   38 
24   27 


42   36 
25   23 


40   32 
22   25 


40   33 
20   24 


39   28 
23   20 


43   34 
24   25 


38   30 
23   23 


38   3? 
23   25 


46   37 
23   17 


35   35 
25   24 


32   32 
22   25 


39   29 
22   21 


40   38 
15   12 


42   40 
26   20 


41   40 
31   15 


39   39 
36   22 


41   41 
28   12 


39   35 

19   18 


44   40 
23   20 


46   41 
27   19 


38   39 
25   17 


40   40 
28   13 


45   42 
31   16 


41   39 
22   18 


39   30 

27   17 


37   35 
25   26 


38   36 
16   31 


37   36 
9   14 


38   39 
18   24 


36   36 
12   26 


37   37 
13   13 


38   36 
25   24 


35   37 
9   15 


38   39 
22   26 


39   38 
16   28 


38   33 
19   32 


38   34 
14   31 


35  40  45 
22  11  18 

36  37  43 
21  11  22 


35   40 
9   19 


13   14   15 


33   33 
22   14 


34   37 
23   22 


35   43 

23   12 


33   32 
19    7 


32   36 
20   13 


32   37 
22   15 


36   39 

26   19 


35   45 
20   14 


35   41 
22   10 


35   40 
20   11 


31   32 
16    B 


31   27 
6    2 


29   23 
11   11 


30   35 
15   13 


31   37 
15   13 


32   28 
13   ID 


32   29 
15   14 


40   41 
17   24 


35   41 
7   13 


38   37 
16   28 


39   38 
27   28 


37   38 
26   31 


33   27 
10    7 


33   29 
14   15 


41   31   26 


38 

14 

38 
21 

38 
21 

40 
32 

40 
33 

35 
10 

39 

19 

37 
25 

36 
29 

36 
31 

35 
12 

37 

16 

3a 
24 

38 
29 

38 
29 

36   36 
21   24 


38   42 
14   16 


33   37   40 


35   39 
15   21 


45 

21 


38   32   31 
25   19    9 


31   27 
14   14 


29   25 
11   13 


29   37 
15   13 


29   36 
14   15 


34   39 
16   20 


35   35 
17   24 


38   42 
19 


45   45   33 


36   37 
23   17 


14   22 


48 
24 

31 
17 

3? 
21 

28 
15 

33 
23 

30 
17 

45 
25 

34 
18 

33 
24 

33 

19 

3D 

24 

29 

16 

36   39 
15   18 


32   37 

0    1 


36   35 
25   27 


38   40 
31   33 


36 
28 


25   26   27 


43   43   33 


28   29   30   31 


25 


41   37   45 


45   35 
23   31 


49   35 
17   25 


34 
32 

40   29   29 


40   40 
32   31 


39   39 
24   27 


37   38 
29   29 


36   37 
23   23 


37   39 
31   33 


36   38 
22   27 


37   37 
31   34 


41   42 
30   29 


36   36   40 
32   33 


40  36  41 

29  28  30 

40  38  42 

30  35  30 


41   41   35 
33   28   26 


43   42 

31   30   32 


35   35 
24   30 


37 
29 


36 
26 


43   35 

20   25 


39 
31 


39   40 
30   30 


37   37 
22   25 


34   33   28 


40   39   43 


43 
36 

36 
30 

35 

28 

39 
29 

42 
34 

40 
31 

40 
31 

41 
31 

42 
31 

40 
27 

35 

29 

39 
25 

42 

34 

43 
29 

38 
28 

38 

19 

42 
28 

41 
24 

35 

26 

39 
24 

40 
32 

42 
28 

36 

28 

36 
27 

42 
33 

36 
30 

35 
28 

40 
30 

40   40   43 
30   34   33 


36   39   43   42   38   43 
32   30   28   28   35   31 


36   37 
28   30 


41   37   40 


1  = 


30      41      39      39      32      33      39      40      32      28|     35 
18|     19      19      31 1     21      15      20      22       14      15|     14      22 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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35      35      38 
29      31      31 


39      38      42 
24      33      32 


38      34      34 
23      31      31 


32      27      27 


42      45      40 
37      30      29 


44       43       40 
33      31      31 


41 

30      30 


42 

23 

37 

30 

37 
30 

40 
26 

38 
32 

37 
32 

35 

24 

34 
32 

42 
32 

38 
21 

36 
32 

42 

32 

39       41 
33      29 


25      33      33 


41      38      37 


39 
33 


34      29      29 


38 
20 

.1 

.8 

36 
20 

.7 

6 

37 
20 

.3 

3 

34 

18 

5 

4 

38 
24 

6 
2 

39 
25. 

0 

2 

36 
22. 

2 
4 

37. 
21. 

4 
4 

36.6 
27.0 


39.2 
24.0 


36.5 
16.7 


37.9 
23.3 


36.3 
18.3 


36.4 
21.0 


36.7 
25.9 


35.2 

18.9 


38.6 
26.1 


40.6 
23.8 


37.8 
24.8 


38.4 
23.9 


34.9 
15.0 


39.2 

24.3 


39.9 
27.2 


38.8 
28.4 


39.9 
24.0 


35.8 
22.8 


39.5 
25.1 


40.3 
25.8 


37.4 
24.4 


36.5 
24.4 


40.7 
25.9 


39.3 
26.9 


37.7 
24.8 


37.0 
24.6 


DAILY  TEMPERATURES 


HBHUARV 


Continued 


COAS'AL 
ATLANTIC  CITY 
CAPS  MAY  1  N« 
LQNC  BRANCH  2  N 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


MAX  AND 
PLOT  *1 


MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

-  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS. 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 




ation 

Day 

Of  Month 

"3  „  Dl 

St 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 

PLOT  1 
0 

INCH 

MAX 
MIN 

34 
33 

35 
34 

35 
33 

34 
32 

32 
30 

34 
29 

34 
31 

34 
31 

34 

33 

34 
32 

34 
32 

34 
32 

32 
30 

32 
27 

33 
26 

34 
26 

34 
29 

34 
32 

34 
32 

34 
34 

34 
33 

34 
32 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

37 
34 

34.0 
31.7 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
31 

34 
32 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

33 

30 

33 
29 

33 
29 

34 

31 

34 
32 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 

34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 

34 

33.9 
32.6 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
34 

34 

33 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

35 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
31 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

34 

34 

35 
34 

35 

34 

34.0 
33.1 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
35 

34 

34 

35 
34 

35 
34 

35 1  35 
34   34 

35 

34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35.0 

34.0 

20 

INCHES 

MAX 
MIN 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 

36 

37 !  37 

36 1  36 

37 
36 

37   37 
36   36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
35 

37 
36 

37 

36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37.0 
36.0 

40 

INCHES 

MAX 
MIN 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39   39 
39   39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
36 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39.0 
38.7 

PLOT  2 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
31 

33 
29 

33 
30 

33 

30 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34   34   34 
34   34   34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

33.2 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

34 

31 

34 

31 

34 
31 

34 
33 

34 
34 

34 

33 

1  3* 
33 

34   34   34 
34   34   34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 

34 

34.1 
33.4 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 

33 

34 
34 

34 
33 

35 

34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34   34   34 
34   34   34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 

34 

34.2 
33.7 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35 

34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

1  35 
34 

35'  35 
34   3« 

35 

34 

35 

34 

35 
34 

35 
35 

35 

1  iM 

35 

1  3<1 

35 
i  " 

35 
34 

35 
34 

35 
1  3l1 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35 

35 

35.0 
34.1 

I 

i 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


'     «*lWWllf                                                                                                NEW    JERSEY 

FPRDIIADV           iHLn 

Station 

Day  of  month 

-| '        '       3       *       '       6       ?       "       9       10      "      "      "      "      "     16      "      18      »      *°      »      «      23      24      25      26      27     23      23      30      3, 

NORTHERN                               01 
BELVIOERE 

CHAKLOTTEBURG 

FLEMINGTON    1    NE 

SNOWFALL         T         .5      .3      T      1.0                                 4    0    3    0                          t 

SN    ON    GND      T                  T                     °      T        T                ♦■«    »•»        5        5      T<         , 

SNOWFALL                                                T                                    a    Pin    . 

SN    ON    GND                                             t        T                          3'f10;f      ,,                 T 

'         T                               *      14      14      13      12       u 

SNOWFALL         .5                                  ll0                                 . 

SN    ON    GND         1                                      J         ,                        *•?    9/°      ., 

1         1                            4      13      13      12         9         S 

T      °'0      T                  T      2,0                          T        t 
3         *        2         1      T           •         1         1         I         1      T        T        T        f 

11      l0      10        9         B    210         8         7         7    2*8         6         5        5         5 

a         7         s      T,         ,    3-C                          T      3-°                          T 

8         7         5         3         2         4         3         1         1         4         2         1         1      T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL          T                                          T                                       .    . 
SN    ON    GND                                                                                          "•? 

8         ^        6        4        4         4 
SNOWFALL          .3                 T                    .3                                    5    5    6? 

SN0NSN0      T                                      T        T                          S16i|      12      io         ,         , 
SNOWFALL       1.0                                  i.o                                 s.o    4    0 

LITTLE    FALLS 
LONG    VALLEY 

T        T      3.0                        1.0      T 
3j3222<,22321TTT 

1-0                                 2.0                             1 
'         »         •         «         7         7         6         5         5         7         6         S      1        ! 

MORRIS    PLAINS    1    u 

SNOWFALL         T         .5      T        T      1.0      T                          3    012    0 

SN    ON    GNO      T                  T                     IT                               ?      ,°      ,*      ,,       ;5                                              T                2-5                          T      2.5 

1    T                    3    15    "    l3    io    io    id     4     a      i     J     3     J     J     J  '"a     J     . 

NEWARK    WB     AIRPORT 

SNOWFALL          .1                 T          .3       .1                            T    13    J          5                 t 
SN    ON    GND      T                            T        T                                         ,       ,*?      ,,      T 
WTR    EOUIV                                                                                        l      "      "      U         9         8 

1-3    1.3    1.2    1.1    l.o       . 

;         ^         1         1 

a       7        *     ^     T,      ,5              T      1>2      •«     T       T       .1 

9         8         5        5         J         5         *         3         2         3         2         1         1         1 

9       -B       -7       -7       .6       .9       .7       .5      .4       .5       .3 

NEWTON 

SNOWFALL         T                  T      2.0    1    0                                 i    a    0    „ 

SN    ON    GNO      T         T         T        T           J      T        T                3*3    9,°                          T 

PATERSDN 

SNOWFALL         T         T         .1      T        T                                    3    oil    8                          t 
SN    ON    GND                                                                                   3. OH. 6                          T 

"        *        -        -           3         1      -        -           1      -        -        T        T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL                                                                                     .    . 
SN    ON    GNO                                                                                   "•? 

6         5         2         1 

SNOWFALL          .ITT                                    12    0                            T 
SNDNGN0                                                                                 "l2       J      10      \         7         . 
SNOWFALL          T                               T                                               ... 

SN0NCN°                t                    l6tf  14  10    7    5    4 

SNOWFALL          .2                            T         T                                    ,. 

SNDNH                                                                                "iS       10         7         5         5         5 

SNOWFALL          T                                          T                                       ,    -          J 

SN    °N    GND      T        T                            T                                    "i    8|=       J      12         ,         8 

" 

PLAINFIELD 
RAHWAY 

9.C 

6      T        T        T 

5         ■         >      T=      T=    'I         7      %         t    51      Tj      \      \        , 

SOMERVILLE 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

*         3         2      T2         1       •           2         1       1    'I      T        T        T 

2-q                 .5  1.0 

443344443221 

.          . 

«      t         t        t      3,3                                 3.0                          T 
8TTT           3221321TT 

SOUTHERN                            02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

SNOWFALL                   T                  T         T                                    14 

SN    ON    GND                                                                                                1         ,          ,       T 

T         .5    5.1                                              T         T        T 
2        2      T         T 

WTR    EOUIV                                                                                                           ill 

FREEHOLD 

SNOWFALL          T                                          T                                       15    9    8 

SN    ON    GND      T                                                                           *"'    "j?                                    T 

•  2       .2 

HIGHTSTOWN    1    N 

Indian  mills  2  w 

SNOWFALL          .3                 T                    .5                                  10    0                            T         T 

5N    °N    W0                                                1                                   it      10        9      %      %         J        7 

SNOWFALL                                                                                             ,    .       - 

SN    ON    GNO                                                                                        1         1         1      T        T        T        T 

,                7         T      2-7                T         .5    3.3                T        T 
7654533343^332 

T        T        T         T      "4        1      T        J        T5 

MAYS    LANDING    1    w 

SNOWFALL 

SN    ON    GND                                                                                               j' 

3.3       .5 

MILLVILLE 

SNOWFALL                    T 

a     2    t 

SN    ON    GND 

4.J 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL                    T                                                                          T 
SN    DN    GND 

1 

T      l.(J                         T                  T                  T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL                   T        T                            T                            *      2    0 

SN    ON    GND                                                                                     *           2         1      T 

111                                              T 

-        -                            T 

NEW    BRUNSWICK 

SNOWFALL          .2                             .2       T                                       *    ,    ,     , 

SN    ON    GND       T                               f                                                  6'3    *■?       ,r       , 

6       11       10       1C         9         8         7 

SNOWFALL                                                                                             c    , 

SN    ON    GND                                                                                          3'1          .          J         . 

6          6          5          4          4         4          4 

- 

PEMBERTON    3    E 

6         *         «         .    3-°      TJ      TJ             3-9                          T        T 
665565559765* 

3.5                        1.0    1.0 

3         3         2         1         4         3         i         J         j      T 

SEABROOK    FARMS 

SNOWFALL          -___.. 

>N    ON    GND       ------         IIII3"""" 

*"----------_ 

TRENTON    WB     CITY 

NOWFALL          T                               T                                            3    -|    « 

N    ON    GNO       T                                          T                               "'     '""          .          , 

1                                         2         8         5         3         2         2         2 

T      1.2    2.6                T      2.5      T        T        T         T 

2         2         2         2         4         2         1         1         3         1      T         T        T 

COASTAL                               03 

LONG    BRANCH    2    N                               j 
S 

NOWFALL         T                               .                                          in    s      t 

JJJfirJ t\  \ ti  •?  7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


DRAINAGE  CODE: 


'■COS^     ,-LLl    LlsCCM«*0»    A-H.CK^CK    *-„»■>*»    .-»«««    »«"**    ™    «"»» 

REFERENCE       NOTES 


.,  ...  information  regarding  the  cll.at.  of  He.  Jersey  .a,  be  obtained  b,  "'<'°«_ '^<  Jtate  „„,  v„,ity.  , 
irtm.nt  ot  Bt.«,.l.l>,  College  Ol  Agriculture  and  En. '™™""'  S^  „  "bOIIRLY  PRKIPITiTIOJ  DATA  NEW  JERSEY 
.,o   Office  near   r~-      Additional    precipitation  data 


Administration   State    Cllaatologlst , 
New   Jersey    08903.    or    to   any    Weather 


«  m«  m  "i     nreciol  tat  Ion   and  evaporation  In   Inches   and 

tl*ot    averts   Silly    temperatures    from   65°F.       Id    "Supplemental    Data" 
2  of  wind  dictions   and  ^ed3  divided  by  the  number  of  observatio, 


DELAYED   DATA   AMD   CORRECTIONS   will 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be 

IN   THE  DATA  TABLES   THE   SYMBOLS   AND   LETTERS   WHEW   USED    INDICATE  THE   FOLLOWING 

'  tabl 


No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Preclpit 


lowfall  and  Snow  on  Gr. 


No  record  : 
And  also  01 
Highest  ob 


"Cllmatologlcal  ! 


and 


"Dally   Temperature 


■ii; 
i 


dodspeed ,   This 


//   Gage  is  equipped  with  a  windshield 
B   Adjusted  to  a  full  month 

D   Water  equivalent  of  snowfall  -holly  or  partly  estimated,  using 
;;  if  average  vain 


of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  i 

ered.  less  than  10  days  record  is  missing.   fee  "Dally  Temperatur 
id  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  montn. 


!  gage    (The 


Data 


V      Includes   total    for  previous  month. 
IH  THE   STATION    INDEX   THE   SYMBOLS   AMD   LETTERS   WHEN   USED    IN 


Tbi 


a   Gage  Station.   Bou 
,o.   If  dally  amounts 


.on   values    are   p 

in  ■'Cllmatologl 


osed  for  special  purposes, 
Data"  bulletin  they  are  fr 
'ram   the   recording   gage    In 


Lre  published  later  In  the  "Hourly  Pr. 
separate  non-recording  gage,  except  wl 
lourly   Precipitation  Data"   bulletin. 


G  "Soil   Temperat 

B  "Snowfall    and 

J  "Supplemental 

SS  This  entry   In 


,„on.   appearing   In   ,h.   «.»».   .»»    »o   data   ..re   .        .r  „„„,,„,.„„      .OKTnXV      FATHER      .EVE,         CL^TOL^ICAE      O.T.      NATIONAL      SWUM. 

,eral    weather   conditions    In    the   V-    S.    for   each   month    are   described    in    cn«n   pu  0:1^rameat    prmtlng   Office.    Washington.    D.    C.    20402. 

SmOMTA,     all    of    which   may    be   obtained    from   the    Superintendent    of   Documents.    Oovernm 


History"    for 
Data,    price 

Information 


jugh    19S5   n 
>ugh    19  55   i 


i    of   Local   Cllmatologl' 


•he   Superintendent    of   Documents 
lntlng   Office,    Washington,    D. 


4-ESSA-ASHEVILLE-3/ 


6~57.  OS 

VNhfJ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DK.'AKTMKN  I  Oh  I  (IMMKKCK 


M   M    I.I      I 


ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
BNVIRONMEN  I  M    DAH  \  SER\  [I  I 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 

MARCH    L969 
Volume  71         No   3 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
B00NTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEM1NGT0N  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLA1NFIELD 

SOMSRVILLE 
SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INOIAN  MILLS  2  H 

MILLV1LLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 


W00D5T0WN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  N 


Temperature 


46.8 
44.6 
46.2 
41.4 
48.8 

49.5 
45.5 
46.4 
40.0 
45.5 

4B.8 
44,8 
46.5 
44.7 
45.8 

46.8 
44.0 
47.9 
51.1 
47.5 

47.8 
42.8 


48.3 
50.0 
50.6 
52.4 
50.4 

45.7 
49.0 
50.6 
47.3 
48.5 

48. 8M 

47.4 

48.1 

46.4 

48.8 

47.7 

47.7 
47.1 
47.5 


44.7 
45.4 
46.7 


24.8 
26.3 
26.1 
23.1 
27.9 

29.3 
26.5 
24.9 

M 
32.5 

28.4 
20.2 
28.8 
20.0 
24.6 

30.8 
23.4 
30.7 
27.5 
28.8 

27.0 
18.9 


26.5 
30.7 
28.5 
29.5 
26.5 

27.5 
30.2 
29.3 
28.8 
27.8 

28. 7M 

29.5 

30.2 

28.8 

28.2 

30.0 

27.5 
31.6 
28.6 


35.8 
35.5 
36.2 
32.3 
38.4 

39.4 


32.5 
31.7 
29.7 


32.4 
35.2 

38.8 
33.7 
39.3 
39.3 
38.2 

37.4 
30.9 


37.4 
40.4 
39.6 
41.0 
38.5 

36.6 
39.6 
40.0 
38.1 
38.2 

38. 8M 

36.5 

39.2 

37.6 

38.5 

38.9 

37.6 
39.4 
38.1 


38.6 
38.6 
38.2 


3.5 
1.8 
1.4 
4.3 


1.5 


70 

67 

4.4|  68 

62 

69 


1.2 

1.6 


1.7 
2.7 


.1 
1.7 


2.1 
6.1 


1.9 
2.1 
2.5 


1.5 
3.1 


69  18 
62  19 


69  19 
66  29 


11  12 
18  12 


896 
910 
887 
1010 
820 

788 
889 
900 

798 

808 
1001 

841 
1004 

915 

804 
964 
788 
789 
823 

847 
1051 


8*7 
75  ! 

782 
739 
818 

871 
781 
769 
826 
826 

805 
815 
795 
840 
815 


S>„ 


Precipitation 


839 
789 
8Z6 


Bin 

811 
BZ5 


2.12 

3 

4.18 
3.81 
4.03 

2.84 
3.83 
3.33 
0  2.12 
3.05 

3.28 
2.83 
3.91 
3.45 
3.15 

3.53 
2.28 
5.00 
2.27 
4.23 

3.74 
2.30 


3.19 
2.65 
3.47 
1.37 
2.97 

2.36 
2.15 
3.55 
2.65 
3.26 

3.28 
3.83 
2.43 
2.79 
3 

2.43 

2.92 
2.44 
3.75 


2.63 
3.35 
2.84 


1,96 
.58 
.12 
.66 


1.65 
.66 
.98 


.56 

1.17 

.55 

1.82 

.06 

.23 
1.10 


.95 
>.97 


.71 
1.17 
1.02 


1.38 
.51 


1.38 

1.53 

.99 


.90 
2.82 
3.16 
2.77 
3.02 


1.85    25 


3.05 
1.84 
1.54 
1.54 

1.83 
1.75 
3.19 
1.65 
2.61 

1.38 

1.25 

3 

1.13 

2.81 

2.67 


1.00 
1.01 
1.41 

1.12 

1.00 

1.72 

.86 

1.05 

1.68 
1.76 
1.07 
1.87 
1.08 


1.13 

.55 

1.34 


.88 
1.19 

.91 


12.0 
5.0 
6.5 

10.0 

7.5 


11.5 

16.5 

3.8 

15.0 

5.0 

5 
21.8 
5.2 
8.0 
9.5 

8.1 
21.0 


17.6 
17.0 
10.5 


12.8 
10.0 
6.1 
18.0         12 


18.0 
9.5 
17.0 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PATERSON 


LEAS1  TOTAL  PRECIPITATION 
BURLINGTON 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PATERSON 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
NEWTON 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
NEWTON 


71 
1 
5.00 
1.37 
3.96 
21.8 
21 


DATE 
DATE 


29* 
06 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN 

BELVIDERE 
BERNARUSVILIE  2  E 
SLACKWELLS  MILLS 
BOUNTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANlSTEAK  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBUR& 
CLINTON 

CRANl-OKD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlC< 

FLEMINGTQN  I  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTDN  2 
LIITLE  FALLS 

LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 
MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RE5ERVOIR 

PAJERSON 

PHULIPSBURG 
FHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAlNFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNH 

RAHWAY 

RINGWOOD 

SOMEPVILLE 

SPLI r  ROCK  PONO 

SUSSEX  l  SE 

WANAQUE  RAYMONO  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 


SOUIHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLA1N  SI  FOREST 

BUKLINOTON 

CANTON 

CHAT5WORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLO 

&LASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HI&HTSTOWN  1  H 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANUING  1  W 
MILLVILLE 


AIRPORT 


MILLVILLE  FAA 
MOURESIOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEM6ERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 

SEA8ROQK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKEftrON 

WOODSTQWN 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SN 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 


3 

;<s 

3 

74 

1 

94 

3 

41 

la 

3 

81 

1 

76 

.59 
.02  1.02 
•04   .42 


3.01 
2.28 

J.Sf. 


3.74 
3.35 
2.30 

3.04 
3.2 

3.15 

3.39 


.20 
1.25 


.05 

.05 


.01  1.17   T 


2.37 

2.97 

2.53 

2.36 

2.15 

3.55 

2.65 

3.26 

3.86 

3.28 

3.83 

2.43 

2.79 

3.34 

2.72 

2.43 

2.92 

2.44 

3.75 

2.14 

2.63 

3.35 

2.84| 

•  1.00 
.37  .86 
.09 


.18  1.02 
.10   .42 
T    1.34   .11 


Day  of  Month 


I  .100  .05 
.02 
.34 


13   14 


15 


16   17   18 


19   20   21 


.84 
.93 
.62 


.20 
.73 
.48 


SUPPLEMENTAL   DATA 


22   |  23   |  24 


25      26      27 


29      30      31 


2.02 
3.16 
2.77 


1.54 
1.83 
1.73 
3.19 


2.61 
1.21 
1.17 


1.13 
.10 


2.67 
2.79 
1.17 

2.58 
2.54 

2.36 


1.01 

1.02 
1.41 
1.40 
1.12 
1.00 

1.72 
.86 
1.05 
1.23 
1.68 

1.76 
1.07 
1.67 
1.08 


( 

Wind 
Speed   -  m.p.h.) 

Relative     humidity    averages 
percent 

Number  ol  days  with 

precipitation 

ill 

] 

Station 

a  o 

«-H 
+»  +> 
rH    O 

s  a) 

«   u 

a>  -h 
a  a 

a 

3  o, 

a  m 

B 

a 

« 

p 

> 
< 

£    « 

£  s 

« 

.8     1 
|"8  1 

8    1 

• 
.1 

«     S 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     AM           1     PM           7     PM 

8 

8 

A 

8 

A 

to 

i 

5 
o>  9 

3 

o 

1 

Mi 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

29 

6.7 

14.4 

31+  + 

29 

a 

73 

74 

51 

61 

l 

5 

3 

1 

i 

0 

11 

48 

5.4 

ATLANTIC    CITY     jT.     MARINA 

- 

- 

- 

38 

NNE 

02 

- 

- 

- 

- 

n 

4 

2 

3 

n 

n 

9 

_ 

- 

NEWARK    WB    AIRPOPT 

29 

a.n 

14.1 

12++ 

3P 

10 

64 

67 

44 

51 

3 

1 

5 

0 

2 

0 

11 

- 

5.7 

TRENTON   WB    CITY 

- 

- 

" 

32 

NE 

02 

" 

" 

" 

- 

1 

2 

5 

2 

0 

0 

10 

65 

5.2 

s  loLJowing  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


>SEY 
MARCH  1969 


Station 


NORTHERN  01 

8SLVIDERE 
BOONTUN  1  SE 
CANOE  8R0UK 
CHARLDTTEBURG 
CRANFORD 
ELI2ABE1H 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  „8  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILL1PSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTDN 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  w 

M1LLVULE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 


Day  of  Month 


10  |  11  |  12 


13   14   IS 


36   34 
27   28 


37   34 
27   27 


M  R 1 

MIN 


111 

22 

35 
25 

40 
28 

35 
21 

40 

30 

36 
28 

41 
26 

36 
27 

41 
26 

38 

22 

44   44 
26   17 


41   38 
26   15 


40   31   3« 


36 
31 

36 
29 

39 
IB 

36 
27 

43 
19 

38 
27 

41 
29 

36 
29 

40 
20 

36 
2* 

39 
26 

35 
27 

37 
29 

36 
29 

41 
21 

37 
26 

40 

28 

39 
29 

40 
27 

40 
25 

39 
27 

36 
27 

40 
27 

36 
26 

40 

19 

36 

22 

39 

1  = 


36   44 
20   23 


36   40 
19   22 


40   41 
18   17 


33   39 
19   20 


27 


41   43 
19   28 


38   42 

12   20 


33   41 
1*   20 


2?   31 


35   43 
21   29 


39   44 
21   15 


44   35 
20   16 


27   16   14 


35   44 
21   25 


39   33 

16    6 


45   36 
2?   23 


25   20   16 


M  A  X 
MIN 


42   34   46 


27 


37   44 
21   16 


36   44 
19   16 


40   32 

13    1 


37   40 
30   23 


43   36 


43   39 
26   23 


43   37 
10   11 


44   36 

17   14 


38   41 
26   22 


41   34 
12   18 


43   43 
22   15 


40   39 
25   19 


40   41 
23   21 


38   35 
21   17 


41   39 
25   22 


42   40 
22   24 


40   41 
24   20 


39   41 
26   23 


28   24   29 

44   44   44 
27   22   24 


37   43 
28   29 


43   40 
26   29 


22   20   19 


46   43   41 
25   21   24 


38 
19 


40   41 
28   20 


39   36 
3    6 


45 
17 


41  43 
26  27 

40  42 

30  29 

42  45 
30  22 

32  40 

21  26 

47  44 
34  30 

48  47 
34  29 


16   17   18 


19  |  20  [  21 


32   29 


3?   37 


47   50 
24   20 


42   47 
23   21 


44   48 
20   20 


39   42 
23   17 


49   58 
25   22 


50   58 
25   25 


43   48 
24   23 


44   46 
21   16 


22   23   24 


32   37 
22   19 


39   41 
24   18 


38   29 
17   13 


40   32 
21   16 


39   31 
17   10 


38   32 
20   15 


42   45 
27   33 


42   45 
28   28 


33   38 
15   29 


37   27 
16   15 


41   32 
22   18 


43   39 
21   17 


33   36 
23   17 


37   38 
22   15 


38   29 

14   10 


36   41 
15   29 


43   47 
27   34 


34   32 
16   23 


62   51 
29   34 


59   49 
37   36 


59   50 

38   43 


52   48 
34   34 


57   60 
39   39 


56   60 
40   40 


50   51 
39   36 


59   53 
33   40 


2S   26   27 


41 
28 


22   17 


43   46 
26   33 


43   46 
26   30 


34   39 
12   25 


41   40 
27   23 


57   69 
34   40 


59   69 
22   26 


45   52 

16   16 


48   57 
24   32 


46   54 
16   22 


43   56 
20   24 


59   69 
29   36 


45   56 
17   27 


49   62 
33   36 


56   46 
36   41 


61   59   60 
36   41   42 


57   49 

32  ie 


53   45 
33   23 


58   48 
36   20 


54   41 
36   27 


55   57 
33   21 


53   58 
36   25 


58   45 
35   24 


28  |  29  |  30  |  31 


58   49 
32   16 


SO   49   54 


67   58 
27   27 


68   58   51 


65   60 
24   28 


59   50   60 
38   40   42 


40   40 
20   12 


37   40 
24   22 


43   36   43 


MAX   32   39   43   42   42 

MIN   30   27   27   27   20   21   27   27 


57   69 
20   26 


44   54 
13   16 


45 
26 

40 
22 

45 
3  0 

37 
27 

43 
26 

34 
18 

41 
25 

45 
29 

41 
21 

46 
30 

38 
25 

45 
27 

3* 

43 
25 

40 
27 

40 
18 

40 
27 

40 
26 

38 
23 

36 
16 

39 
24 

36 

28 

43 
14 

39 
27 

41 
25 

37 
24 

39 

17 

40 
27 

45 
30 

40 
21 

45 

30 

38 
2! 

43 
22 

35 
19 

41 
18 

39 

30 

44 

17 

37 
30 

42 
27 

32 

21 

39 
18 

41 
28 

39 
27 

40 
27 

39 
28 

42 
29 

34 
28 

41 
19 

42 
26 

65 

55 

54 

31 

29 

31 

70 

58 

52 

37 

40 

40 

70 

63 

59 

34 

32 

40 

60 

50 

60 

36 

39 

40 

60 

54 

59 

36 

39 

36 

6? 

53 

50 

25 

26 

29 

47   49 
38   34 


52   60 
37   21 


56   46 
29   16 


60   46 
40   26 


56   45 
30   19 


60   45 
30   22 


49   55 
37   31 


56   45 
36   19 


61   51 
37   30 


55   60 
38   22 


49   59 
34   24 


48   56 
32   19 


54   44 
31   18 


52   47 
39   29 


50   46 
40   33 


53   46 
36   33 


49   44 
37   30 


52   47 
42   33 


53 

42   34 


46   44 
34   25 


53   46 
41   32 


53   61 
24   36 


56   40 
29   24 


55 

30 


46 
36 


28   39 


45   49 
26   36 


58 

27 


60 
26 


46.8 
24.6 


44.6 
26.3 


41.4 
23.1 


48.8 
27.9 


49.5 
29.3 


45.5 
26.5 


43   50   49   39   40.0 


58   57   53 
25   24   40 


55   49 
43   38 


42   47 
25   25 


64   61   64 


53   53 

40   41 


51 
42 


53   57 
30   25 


37   27   24 


49   63 
28   31   27   22 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


55 
27 


67   54 
35   37 


59   69 
19   27 


53   53 

19   28 


56   53 
23   29 


56   58 
27   34 


59   52 
18   27 


60   46   56 
37   27   26 


54 

26 


64   52   49 


59   48 
44   32 


53   47 

43   32 


55   61 
33   29 


60   58 
37   26 


63   45 
37   30 


61   52 
35   28 


50   53 
25   22 


45.5 
32.5 


48.8 
28.4 


44.8 
20.2 


46.5 
28.8 


44.7 
20.0 


45.8 
24.6 


46.8 
30.8 


47.9 
30.7 


51.1 
27.5 


47.5 
28.8 


47.6 
27.0 


42.8 
18.9 


46.3 
26.5 


50.0 
30.7 


53 

48 

42 

32 

58 

50 

42 

34 

59 

53 

43 

33 

52 

46 

42 

33 

51 

47 

40 

33 

59 

51 

44 

30 

50 

45 

36 

33 

51 

48 

41 

34 

53   68   60 


31   36   32 


54   68   64 
21   26   28 


46   55   66 
26   35   30 


47   49   66   46 
28   36   35   23 

52   55   69   48 

28   37   31   23 

38 


53   64 
26   37 


53   68   56   39 


51   66   41 
22   41   31 


51   63   49 
30   38   31 


50.6 
26.5 


52.4 
29.5 


50.4 
26.5 


45,7 
27.5 


49.0 
30.2 


50.6 
29.3 


47.3 
28.8 


48.5 
27.8 


48.8 
26.7 


48.1 
30.2 


P 


Continued 


NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTDN  3  E 
SEABRDOK  FARMS 
SHILDH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

♦      * 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  N 


Station 


NEW    BRUNSWICK 
PLOT    1 


PLOT    2 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
HARCM 


Day  oi  Month 


40   36   36 


27 

27 

30 

38 
27 

33 
29 

42 

30 

41 
2B 

40 
29 

32 

30 

40 

30 

37 
30 

33 
30 

36 
30 

36 
29 

45 

31 

44   42 
27   20 


43   35 
22   19 


43   42 
25   22 


44   37   40 
25   21   29 


10   11   12 


40   41   32 
25   23   17 


MAX 

38 

35 

MIN 

33 

31 

MAX 

38 

39 

MIN 

32 

32 

MAX 

35 

35 

MIN 

30 

29 

43   42 
28   IB 


43   39   44 

30   19   30 


42   36   41 


40   32 
23   25 


36   41   33 
27   28   18 


13   14   15 


3Q 

28 


40   45   44 


37 
29 


19   19 


37 
24 


37   42 

18   30   29 


40   46   41 
24   28   21 


39   42   47 
20   28   30 


16   17   18 


44   4B   57 
27   26   34 


50   59 
24   22 


43   50 
26   26 


19   20   21 


22   23   24 


44   47   44 
25   31   29 


50 
29 


4B   58 
27   25 


57   51 
37   41 


48 

29   27 


25   26   27 


41   44   34 


28   29   30   31 


63   50   53   52   62 
36   20   29   <,o   43 


34   21   30 


45 
29 

57 
34 

63 

30 

55 
25 

67 
37 

56 

28 

47 
26 

52 
39 

66 
33 

47   56   67   46 
24   33   31   23 


54   63   44 

33   40   30   27 


52 

3« 

45 
40 

57 
44 

52 
38 

48 
33 

48 
41 

56 
44 

51 
38 

57 
41 

54 
39 

47 
41 

63 
38 

51 
29 

50 
39 

50 
43 

58 
42 

5* 

36 

47 
40 

62 
40 

52 

38 

50 
26 

44 
30 

62 

42 

53 

43 

47 
31 


48.8 
28.2 


47.7 
30.0 


47 

.7 

27 

5 

47 

1 

31 

6 

47 

5 

28 

6 

50 

2 

29 

6 

44.7 
32.5 


45.4 
31.7 


46.7 
29.7 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


2C 


4C 


MAX 

MIlv 

MIN 

M  AH 
Mil. 

Max 
Mir, 

max, 

MIN 

MA> 

Mil, 

MAX 
"I!. 

MAX 
HIT 


<i   3 


Day  of  month 


35 
34 

35 

34 

35 

34 

35 
3* 

37 

36 

39 

38 

35 
34 

35 
34 

35 
34 


35 

33 

35 
34 

35 
34 

36 
35 

37 
36 

39 
38 

35 

34 

35 
34 


35   36 


,3 


41   43   42 


44   46 
43   44 


53   58 
36   36 


45   46   46 
42|  42   43 


43.0 
36.3 

40.9 
37.0 

39.9 
37.2 

39.7 
37.7 


43 

39.6 

42 

38.  e 

43 

40.4 

42 

39.5 

48 

45.0 

35 

36.5 

47 

43.8 

36 

36.9 

44 

41.9 

39 

37.7 

4  3 

40.4 

*« 

38.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY 
THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  3R0WN  ELECTR^NIK  POTENTIOMETER 

PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER    BARRFN 
WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES.        GKUUND  COVER,   BARREN. 


BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER 


See  Relerence  Nolea  Following  Station  Inde 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSfY 
MARCH      1»6» 


northern         01 
belvioeke 

charl0t1eburg 

FLEMlNGTON  1  N6 
LAMBtRTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MURRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  we  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILL1PSBURG 

PLAINFIELD 

RAHWAV 

SUMERVILLE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

*    *    * 
SOUTHERN  02 

ATLAN1  IC  LITY  Wb  AP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
FREEHOLD 
H1GHTST0WN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAYS  LANDING  1  W 

MILLVILLE 

MILLVILL6  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

TRENTON  WB  CITY 

*    *    * 
COASTAL  0 

LONG  BRANCH  2  N 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
«TR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


9.0 
13 

9.0 

7 

6.0 
3 

2.0 
5 

l.uli.u 


21.0 
21 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


23       24   j    25 


2         l|        ll        II      T 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 


ALLENDALE 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 
'ATLANTIC  CITY 
AUDJQON 

BASS  RIVED  ST  FOREST 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BELMAR  2  Sw 

VIDERE 
BERNARPSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 

I 800NTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2    W 
BRANCHVJLLE 
BURLINGTO,-* 
CANISTEaR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  MAY  1  NW 
CENTERTON 
CHARLOTTEBJftG 

CHATSWQRTH 
CLINTON 
CRANFORD 
LIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

LEMJNGTON  1  NE 
FQRTESCUE 

REEHOLO 
GLASSBORO 
GREENWOOD  LAKE 

MAMMONTON  2  NNE 
IH  POINT  PARK 
HTSTQWN  1  N 


LAM6ERTVILLI 
LAYTON  Z 

LE  FALL: 


COUNTY 


1582 
1593  i 


MORRIS 

SOMERSET 

SUSSEX 

" L1NGTO 
SUSSEX 
ESSEX 
SALEM 
I  CAPE  MAY 
SALEM 
iSSAK 


NION 
ESSEX 

ITEROON 
CUMBERLAND 
:  MONMOUTH 
I  GLOUCESTER 
"■ASSAIC 

.TLANTIC 
SUSSEX 
:  MERCER 
BURLINGTON 
HUDSON 


BURLINGTON 
BERGEN 
SOMERSET 
BURLINGTON 
ATLANTIC 
BERGEN 
CUMBERLAND 
;  CUMBERLAND 
MORR I S 

.JNGTON 


STATION  INDEX 


74 

52 

21 

75 

?S 

74 

75 

10 

74 

2b 

7* 

32 

H 

50 
14 

74    17 

i*0 

16 

74    15 

35 

42 

75    07 

41 
*1 

OB 

17 
22 

74    20 

74    31 

74    47 

40 

5  3 

2  0 

as 

41 
40 

40 

se 

27 

74    46 
74    10 
74    34 
74    56 
74    45 
74   09 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I      DRAINAGE  CODE: 


0 
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7. 
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8A 
8A 

BA 
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0 

BA 
8A 
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M6P 
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> 

0 

0 

5 

i 
0 
7 
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7A 

8A 
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9A 

M  1  L) 

... 
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OBSERVER 
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IftVIN   J.    NYGREN 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLA1N    STATE    FORES 

WALTER    J    SCHANCK 

CLEMEN 


BERNARDS    ' 


TER    COMPANY 


MR?     JANE     EKDAHL 
GLASS80RO    STATE    i 
GEORGE     T.     W1GGIN 


ft 

J8ERT    G. 

GLA 

GOW 

JHN    L.    RADCL 

f-FF 

VlO    0. 

COUNT y    EX 

FNS 

DGtwOuD 

WATl 

ft  n 

S    WESLE 

F. 

PA7 

!RIS    PLAINS 
'ARK    W8    A1RP! 
'    8RUNSWICK 


PSBUDG 
PSBURG   I 


renton  wo  city 

uckerton 

'anaque  Raymond  dam 


wuuiXl 
rt.Jt'i'iTi 


MORRIS 
ESSEX 

MIDDLESEX 
BERGEN 


CUM8EKLA 
SOMERSET 
MORRIS 


19  ZI 

40  58 


75  18 
74  37 

74  28 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 
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ROBERT  M.  M, 
N.J.  POWER  ■ 
HACKENSACK    l 


1-COASTAL     2-DELAWARE    3-GREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULUCA    8-PASSA1C    9-RAHWAY    tO-RARTTAr* 
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Monthly   degree   day 


"Snowfall 
"Snowfall 


I   speeds   divided   by 
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Ground"    table   i 


SNOWFALL       Entries  of  em 


NORMALS  for  al 
DIVISIONS,  as  I 
STATION  NAMES: 
SEASONAL   1 


table 


nve   observations;    consequei 
tbe   "Snowfall   and   Snow 


ending  at  tlnu 
equivalent   i 


r  following  the  Evaporat 


I    on    daylight 
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lale    based   on    the   period    1931-1960. 
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DELAYED   DATA   AM?   CORRECTIONS   will    be   carried   only    in  the   June   and   December 

INTERPOLATED  VALUES   for  monthly   precipitation  totals  may  be  found  in  the 

IN   THE  DATA   TABLES   THE   SYMBOLS   AMD   LETTERS   WHEN   USED  IHDICATE  THE   FOLLOW I NG 


"Supi 


Dati 


"Dally  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Ind. 
No  record  in   the   "Cllmatologlcal  Data"    table 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest    observed   one   minute    windspeed        This 

*  Amount    Included    in   following  measurement,    tin 
//      Gage   is   equipped   with    a    windshield. 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

0      Water   equivalent    of   snowfall   wholly   or   partly 


Snow   on   Ground" 
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Data 


lng   gai 


(Thei 
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INDICATE   THE   FOLLOWING 
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"Supplement; 
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rally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  abov. 
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MIDLAND  PARK 


GRtATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LAYTON  2 


94 

DATE 

27 

10 

DATE 

01 

5.02 

1.87 

1.57 

DATE 

22 

T 

1 

I" 


1 

1  I!1 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BERNAROSVILLE  2  E 
8LACKWELLS  MILLS 
80UNTDN  1  SE 
BOUND  BRQOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANISTEflR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CLINTON 

CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 
MILTON 

MQRRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

DAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTDN 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HI&HTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOQRESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WDODSTOWN 


ATLANTIC    CITY 
BELMAR    2    SW 
CAPE     MAY     1    NM 
LONG    BRANCH    2S 


3.83 
2.76 
3.69 
2.82 

3.80 
A.U 
3.  [4 


3.23 
2.74 
3.07 

3.01 


3.13 
3.96 
3.63 


3.55 

1.96 
2.99 
<t.<»6 
2.04 

2.53 
2.61 
3.62 
2.70 
2.27 

2.53 
2.25 

2.0fl 
2.90 
2.81 

3.06 
1.87 
3.75 


2.62 

3.03 

2.23 
3.10 


Day  of  Month 


13       14       15 


.08 

.67 

.15 

.35 

.11 

.41 

.17 

.37 

.42 

.57 

.04 

.10 

.49 

.10 

.40 

.23 

.20 

.43 

.OS 

.62 

.34 

.27 

.72 

.06 

.30 

.60 

.64 

.25 

.19 

.20 
.26 
.22 


zr 


.25 

.63 

.12 

.l» 

T 

.46 

.03 

.05 

.02 

.44 

.69 

.33 

.3? 

.50 

.70 

.01 

.20 

T 

.50 
.38 

.11 

.39 

.56 

.04 

.03 

.?3 

.17 

.04 

.23 

.13 

.02 

22      23      24 


.25 

.00 

.04 

.02 

.28 

.45 

.12 

.01 

.39 

.22 

.02 

.42 

.65 

,01 

T 

.50  .47 
.36  .21 
.30    1.22 


1.09 
1.32 
.34 


1.10 
.34 
.37 


25      26      27      28      29      30      31 


.02 
.09 
.07 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wlr 
(Speed  - 

d 
n.p.b.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

■s-  * 

S  -5-5 

1   -  3 

•  5  3 

o.  a.  « 

| 

Station 

+>  a 

a  o 

8-ri 
+»  +* 

*4  y 
3  <D 
a  u 
«  -H 

+» 
e 
a  *o 

+>  © 
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3  a. 
n  m 

S 

• 

g 

• 

< 

1  . 

11 

a 
o 

1-8 

a 

e1 
1 
B 

0) 

1 

• 

.1 

EASTERN     STANpaop     TI»F 
1     AM          7     Aw           1     PM          7     PM 

I 

8 
3 

0> 

A 

s 
I 

8! 
1 

8 

N    3 

1 

Ml 
Hi 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

21 

5.9 

12.5 

37++ 

22 

10 

82 

78 

51 

70 

3 

2 

6 

l 

i 

0 

13 

49 

5.8 

ATLANTIC    CITY    ST.     MARINA 

- 

- 

- 

39 

SSW 

2  8+ 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

6 

l 

i 

0 

R 

- 

" 

NEWARK    WB    AIRPORT 

22 

3.6 

11.1 

32++ 

21 

10 

67 

67 

50 

56 

4 

5 

4 

l 

i 

0 

15 

- 

5.7 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

" 

34 

SW 

10 

- 

" 

- 

- 

2 

6 

6 

l 

o 

0 

15 

61 

5.0 

■t'les  following  Station 

-    24    - 


VI 

\IL 

I 

It 

JYU 

'£.1- 

(A 

1U 

Kt. 

b 

NEW  JERSEY 
APRIL 

1969 

Station 

Day  ol  Month 

1 

I] 

2 

3 

«l 

5 

6 

'I 

'1 

9 

»l 

11 

12 

13 

"1 

is 

16  | 

"1 

18 

» 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

■JJ 

78 

29 

30   31 

< 

«     •     • 
NORTHERN            01 

8EIVIDFRE 

MAX 

Mm 

39 

16 

51 
20 

55 

25 

49 
26 

61 
33 

60 

43 

59 

26 

69 
28 

72 

34 

70 
40 

70 
41 

6? 
2  = 

60 
28 

64 

31 

6^ 
34 

63 
43 

62 

56 

74 

49 

67 
44 

57 
36 

6? 

30 

64 
34 

51 

41 

57 
40 

54 
32 

70 
38 

76 
40 

63 

47 

81 
51 

68 

44 

63.3 
36.1 

BOC1NT0N  1  SE 

MAX 

MIN 

36 

30 
18 

57 
27 

55 

27 

61 

37 

0  0 
45 

60 
29 

67 
39 

70 

34 

63 
41 

67 
44 

60 

30 

61 
28 

63 
32 

67 
35 

66 

50 

62 
53 

73 

54 

68 
54 

53 

34 

6? 
31 

60 
40 

51 
43 

56 

40 

51 
40 

67 
48 

75 
47 

83 
51 

81 
53 

68 
46 

62.6 
39.0 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

3a 

27 

52 

25 

19 

29 

54 
27 

62 

36 

63 

44 

58 
28 

68 
34 

70 

34 

63 
43 

67 
43 

6? 
29 

59 
28 

64 
32 

67 
37 

67 
52 

65 
55 

75 
55 

69 
54 

53 

37 

58 
34 

60 
40 

56 
44 

59 

39 

51 

34 

69 

41 

78 

41 

86 

47 

82 

54 

67 
46 

63.4 
38.9 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

32 

13 

49 
18 

5* 
16 

54 
26 

61 
33 

60 
42 

58 

27 

67 
33 

69 

3? 

63 
36 

65 
41 

57 
29 

58 
27 

62 
35 

67 
34 

66 

44 

59 
53 

75 
52 

66 
46 

48 
32 

58 
29 

59 
35 

49 
41 

54 
38 

47 
34 

61 
39 

71 
39 

83 

41 

81 
49 

65 
43 

60.7 
33.6 

CRANFORD 

MAX 
MIN 

19 

61 
43 

16 

30 

62 

28 

63 

50 

62 

46 

69 

28 

70 
37 

63 
35 

70 
42 

66 
45 

60 
33 

62 
29 

66 
32 

6° 
3  8 

67 
55 

74 
57 

74 
55 

66 
50 

60 

37 

60 
33 

56 
48 

61 
42 

58 

41 

69 
33 

78 
48 

B6 

43 

65 

59 

83 
55 

66 

47 

66.5 
41.3 

ELIZABETH 

MAX 

Mm 

54 

23 

63 
42 

57 

31 

62 

31 

64 
49 

62 
47 

68 

31 

72 
43 

63 
39 

71 
46 

68 
46 

60 
36 

63 
33 

66 
34 

68 
40 

65 
55 

74 
57 

73 
55 

67 
49 

60 

37 

60 

36 

53 

47 

60 

44 

58 
42 

70 

37 

60 
46 

87 
47 

83 
58 

79 
65 

65 
59 

66.6 
43.6 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

MAX 

Mm 

39 

18 

56 

38 

5' 
27 

55 

30 

62 

47 

6  2 

45 

60 
29 

71 
38 

68 
35 

64 
46 

68 
44 

64 
30 

61 

30 

63 

34 

69 
39 

67 

54 

64 
56 

77 
55 

68 

45 

51 
33 

61 
33 

59 

43 

52 

42 

60 
40 

59 
34 

71 

44 

78 

45 

87 
57 

85 
53 

67 
45 

64.2 

40.4 

FLEMINCTON  1  NE 

MAX 

Mm 

37 
14 

54 
25 

61 
29 

54 

24 

62 

29 

63 
45 

60 
25 

68 
33 

71 
33 

69 

43 

70 
45 

60 
31 

59 
26 

63 

28 

67 
35 

68 
38 

63 

57 

73 

50 

72 
58 

68 
32 

61 
32 

63 
42 

53 

48 

55 

47 

52 
32 

63 

40 

76 
49 

85 

57 

82 

54 

68 
47 

64.0 
38.3 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

Mm 

33 

10 

47 
23 

55 

58 

32 

5* 
34 

56 
25 

61 
39 

69 
32 

60 

62 
32 

59 
21 

60 
33 

64 
38 

65 
46 

58 
36 

56 
36 

68 

56 

33 

62 
35 

39 

60 
46 

79 

60 

60.1 

JERSEY  CITY 

MAX 

Mm 

44 
28 

61 
42 

49 
35 

53 

38 

63 
46 

58 
47 

68 

41 

67 
46 

57 
42 

70 
46 

62 

47 

54 
40 

56 

41 

59 

41 

65 
49 

60 
54 

72 
56 

60 
54 

60 
41 

58 

40 

52 

44 

52 

48 

59 
41 

50 
44 

69 

42 

77 
54 

82 

55 

82 

63 

67 
57 

59 

49 

61.5 
45.7 

LAMBERTVILLE 

MAX 

Mm 

52 

19 

63 
44 

16 

28 

60 
28 

64 
48 

61 

46 

68 
28 

73 
33 

70 
3* 

72 
36 

63 
45 

61 

30 

64 
29 

67 
32 

68 
39 

62 
54 

74 
58 

73 
55 

68 
52 

62 
36 

64 
39 

56 
46 

57 
44 

52 

4! 

70 
33 

77 
41 

66 

44 

83 
59 

79 
55 

65 

48 

66.3 

41.0 

LAYTON  2 

MAX 

Mm 

3* 
12 

50 
18 

59 
22 

55 

23 

65 
29 

59 
42 

58 
22 

69 
28 

71 
29 

69 
37 

60 
42 

59 
24 

61 
25 

66 
28 

70 
29 

66 

42 

60 

50 

77 
52 

64 
46 

51 
35 

51 
27 

65 
33 

50 
42 

51 
36 

49 
29 

68 
33 

75 
35 

85 

45 

85 

44 

65 

44 

62.2 

33.5 

LITTLE  FALLS 

MAX 

Mm 

43 
20 

54 
33 

61 
29 

55 

32 

63 
46 

65 

45 

60 
30 

70 
39 

68 
38 

62 

44 

71 
45 

61 
35 

60 
33 

63 
32 

68 
41 

68 
55 

63 
57 

76 

56 

67 
49 

52 
36 

60 
35 

60 
46 

56 
44 

61 

41 

52 

41 

71 
46 

78 

46 

86 
60 

84 
54 

69 
47 

64.3 

41.9 

LONG  VALLEY 

MAX 

Mm 

35 

14 

50 
16 

57 
26 

54 
24 

61 
44 

61 
42 

58 

26 

68 
26 

70 
32 

67 
32 

66 
41 

59 
31 

59 
23 

61 
28 

63 

30 

65 
32 

58 
54 

72 

51 

65 
55 

62 
33 

59 
29 

60 
33 

50 

41 

53 
40 

48 
30 

68 

35 

73 

38 

83 
40 

80 

49 

65 

45 

61.6 
34.7 

MORRIS  PLAINS  1  w 

MAX 

Mm 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

S3 

28 

64 

41 

51 
34 

59 

36 

65 

51 

60 

46 

70 
39 

68 

44 

60 
39 

74 
53 

64 
47 

55 
39 

59 
36 

65 
39 

68 
45 

64 
53 

75 
58 

63 
5? 

67 
42 

60 

38 

56 

41 

52 

43 

59 
44 

52 

43 

70 
39 

77 
50 

89 
52 

83 
60 

70 
56 

60 
48 

64.4 
44.7 

NEWTON 

MAX 

Mm 

35 

20 

52 

28 

56 

27 

57 
27 

61 
33 

60 
40 

58 
25 

70 
31 

72 
31 

68 

44 

63 

42 

59 
28 

60 
26 

65 

30 

69 
31 

66 
52 

61 
55 

77 

52 

67 
42 

50 
35 

61 
28 

63 

38 

51 
41 

53 

40 

48 
32 

69 
41 

75 
38 

85 
37 

84 
48 

66 
39 

62.7 
36.0 

PATERSON 

MAX 

Mm 

37 
24 

57 
24 

62 
32 

55 
35 

64 
38 

65 
46 

59 

37 

70 
47 

70 
40 

64 
46 

71 

46 

62 
37 

65 
35 

63 

40 

60 
39 

72 
52 

65 

57 

77 
56 

66 
51 

52 

37 

59 
37 

62 

45 

56 

40 

61 

45 

53 

40 

70 
43 

77 
51 

68 
60 

87 
55 

72 

47 

64.7 
42.7 

PHtLLlPSBURG 

MAX 

Mm 

54 
19 

61 
43 

57 
2B 

63 
29 

63 

47 

62 
42 

70 
28 

74 
34 

73 

38 

73 
53 

66 
44 

61 
32 

65 

30 

68 
32 

67 
37 

63 
53 

77 
56 

77 
55 

68 
49 

63 
38 

6? 
35 

64 
45 

55 

43 

53 
42 

71 
34 

78 
39 

86 

41 

88 
52 

83 
52 

66 

46 

67.8 
40.5 

PLAINFIELD 

MAX 

Mm 

54 
20 

62 

41 

55 
29 

63 
30 

64 
49 

62 

47 

70 
30 

73 
38 

66 
39 

71 
49 

64 
45 

61 
32 

65 

31 

67 
33 

71 
39 

63 
55 

75 
58 

69 
54 

66 

60 

62 

38 

63 
35 

53 

43 

62 

41 

53 

43 

71 
35 

78 
42 

88 
45 

86 
53 

72 
55 

61 
49 

66.4 
42.0 

SOMERVILLE 

MAX 

Mm 

53 
17 

62 
41 

55 

29 

63 

28 

64 
48 

61 
46 

69 
28 

73 
34 

70 

36 

70 
49 

63 

45 

60 
32 

64 
28 

67 
31 

69 
38 

64 

54 

76 
56 

73 
55 

69 

46 

62 
36 

64 
37 

54 

44 

59 
43 

53 

43 

67 
31 

77 
41 

86 
37 

84 
50 

79 
50 

66 
48 

66.5 

40.1 

SUSSEX  1  SE 

•     *     * 

MAX 

Mm 

34 
13 

49 

18 

55 
22 

55 

26 

62 
32 

62 

38 

59 
23 

68 
29 

69 
30 

65 

37 

63 

40 

59 
23 

58 
24 

63 
28 

67 
29 

63 

36 

61 
51 

70 
52 

65 
39 

41 
31 

58 
26 

58 
39 

53 

39 

53 

39 

49 
30 

61 
36 

75 
36 

83 

40 

82 

45 

65 
42 

60.9 
33.1 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

49 
12 

77 
46 

49 

31 

56 
27 

77 
52 

61 
34 

69 
29 

75 
39 

6? 
36 

77 
53 

65 
37 

56 
33 

58 
23 

63 
30 

68 

42 

69 
55 

82 
56 

66 
54 

81 

44 

55 

37 

58 
32 

54 
44 

62 

44 

56 

40 

71 
33 

80 

47 

94 
50 

85 
56 

67 
49 

59 
46 

66.7 
40.4 

AUOUBON 

MAX 

Mm 

55 

23 

65 
46 

56 
34 

63 
33 

67 
50 

63 
43 

70 
33 

74 

40 

74 

41 

73 
57 

64 
50 

63 
39 

66 
33 

68 
37 

71 
44 

66 
55 

72 
59 

74 

55 

72 
53 

61 

40 

65 
38 

53 

47 

62 
40 

54 
44 

70 
39 

77 
47 

87 
46 

83 
59 

71 
56 

60 
51 

67.4 
44.4 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

51 
18 

70 
40 

63 

30 

56 
27 

71 
46 

62 

48 

66 
23 

72 
34 

69 
38 

73 
52 

66 

47 

59 
32 

60 
26 

63 
28 

70 
40 

68 
53 

76 
53 

74 
55 

76 
57 

58 
41 

61 
31 

56 

47 

62 

43 

59 
38 

70 
32 

78 
38 

88 
47 

85 
59 

79 

57 

66 
50 

67.6 

41.1 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

56 
24 

66 

48 

57 
32 

71 
33 

68 

47 

64 
40 

62 
33 

64 
44 

70 
40 

76 

38 

67 
49 

6  2 
38 

60 
32 

69 
32 

70 

44 

66 
58 

74 
59 

76 
55 

69 
53 

66 

42 

68 

30 

56 
52 

60 
46 

54 
43 

70 

78 
46 

83 
48 

80 
74 

80 
57 

71 
56 

67,8 
44.6 

CHATSWORTH 

MAX 

Mm 

51 
15 

69 
37 

57 
30 

61 
28 

70 
45 

63 
48 

68 
26 

73 
34 

67 
33 

73 

67 
47 

62 
32 

63 

25 

69 
29 

36 

71 
50 

78 
56 

75 
54 

54 
39 

63 
32 

53 

43 

61 
40 

60 
40 

69 

31 

77 
39 

88 
46 

87 
47 

61 
56 

67.6 
36.5 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

38 
20 

57 
34 

66 

31 

50 
30 

62 

37 

69 
49 

54 

33 

67 
42 

68 
36 

64 

45 

72 

47 

61 
32 

55 

27 

62 
29 

67 
39 

69 
53 

67 
56 

73 
53 

72 
56 

67 
37 

56 
33 

60 
43 

51 
41 

61 
43 

51 
37 

68 

46 

76 
44 

87 
58 

65 
55 

70 
48 

64.2 

41.2 

GLASSBORO 

MAX 

Mm 

39 
23 

57 
35 

69 
33 

58 
34 

60 

47 

69 
47 

57 
32 

68 
39 

73 

39 

71 
45 

74 
49 

62 

35 

60 
27 

64 
34 

66 

45 

68 
54 

66 
58 

74 
55 

74 
56 

75 
40 

61 
38 

63 

46 

55 

42 

61 
42 

53 

38 

70 
52 

76 

58 

88 
58 

82 
56 

70 
54 

66.1 
43.7 

HAMMONTDN  2  NNE 

MAX 

Mm 

44 
23 

58 

37 

69 
31 

58 
31 

62 

42 

69 
48 

55 

33 

70 
40 

75 
39 

69 
50 

74 
50 

63 
35 

65 

30 

64 
34 

69 
42 

71 
54 

68 
57 

78 
55 

76 
59 

78 
39 

59 

38 

65 
47 

54 
43 

62 
42 

56 

37 

72 
49 

86 
47 

90 
60 

84 
56 

70 
49 

67.8 
43.2 

HIGHTSTDWN  1  N 

MAX 

Mm 

52 

20 

64 
41 

54 
30 

63 

31 

67 

47 

63 

47 

67 
31 

71 
38 

68 
39 

71 
54 

64 
47 

59 
34 

63 
29 

65 
33 

71 
41 

69 
54 

73 
57 

72 
53 

66 
48 

60 
37 

65 
37 

53 
44 

61 
41 

52 

43 

69 
37 

75 
47 

65 

45 

83 
57 

73 
56 

64 
49 

66.0 
42.2 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

Mm 

51 

15 

68 
43 

56 

30 

60 
28 

69 
46 

62 

47 

67 
25 

72 
34 

69 
34 

73 
53 

66 

45 

59 
35 

64 
25 

68 
27 

71 
39 

68 
53 

73 
57 

75 
55 

74 
49 

60 
38 

63 
32 

53 

46 

62 

41 

52 
42 

69 
35 

76 
47 

88 
41 

82 
59 

71 
56 

60 
46 

66.8 
40.6 

MILLVILLE 

MAX 

Mm 

43 
19 

60 
21 

70 
3D 

56 
31 

58 
43 

69 

48 

55 

31 

66 
37 

75 
40 

69 
49 

75 

48 

63 
35 

62 
28 

64 
32 

66 
44 

70 
54 

69 
57 

76 
54 

75 
58 

79 

40 

61 

37 

63 
46 

55 

43 

62 
42 

55 

38 

70 
42 

77 
44 

86 

58 

83 

56 

72 
48 

66.9 

41.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

49 
20 

71 
46 

54 
33 

54 
31 

68 
50 

60 
36 

66 
30 

73 
37 

66 
41 

72 
51 

61 
38 

58 
34 

60 
29 

63 
32 

68 
44 

66 
54 

74 
53 

71 
54 

76 
46 

59 

39 

60 
36 

53 

47 

60 
44 

53 

42 

69 
39 

76 
43 

86 
45 

80 
60 

68 

51 

36 
49 

65.0 
41.9 

MOORESTOWN 

MAX 

Mm 

64 
24 

64 
42 

53 
31 

58 
31 

63 
48 

59 
37 

68 
31 

71 
38 

70 
39 

70 
57 

58 
46 

57 
35 

61 
30 

66 
30 

69 
42 

66 
53 

73 
58 

72 
54 

63 

44 

57 
38 

62 
35 

53 
44 

57 
42 

51 
42 

68 
36 

75 
48 

85 

44 

79 
44 

67 
55 

68 
38 

64.9 
41.2 

! 

i 


1 


See  Reference  Notes  Following  £ 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
APRIL 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

a 

01 

1  | 

2 

3 

4  1 

5  1 

e 

7  1 

8  I 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26  I 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

38 
22 

55 
34 

63 
32 

54 
32 

62 

48 

65 

47 

60 
35 

67 
43 

69 
39 

67 
39 

70 

47 

63 
36 

61 
31 

63 
35 

66 

43 

68 
53 

67 
57 

73 
54 

72 
52 

55 

37 

60 
39 

63 
42 

53 

44 

59 
42 

52 

39 

73 
49 

75 
49 

85 
59 

82 
55 

69 

47 

64.3 
42.7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

Mm 

53 
18 

67 
42 

57 
30 

63 
28 

70 
45 

62 

47 

68 
28 

72 
34 

67 

38 

72 
52 

65 

44 

59 
34 

64 
29 

69 
29 

72 

38 

67 
53 

76 
57 

74 
54 

69 
52 

60 

38 

65 
32 

53 
45 

61 

41 

53 

43 

69 
32 

77 
39 

86 
42 

84 
58 

73 
55 

56 

48 

66.8 
40.8 

SEABRDOK  FARMS 

MAX 
MDJ 

40 
22 

57 
38 

69 

31 

55 

32 

57 
43 

67 

49 

55 

31 

66 
37 

72 

41 

69 
55 

74 
47 

61 

36 

60 
30 

61 
34 

63 

43 

66 
55 

65 
58 

73 

55 

73 

57 

75 
42 

59 
41 

60 
47 

54 
45 

60 
40 

53 

38 

68 
46 

75 
45 

86 
58 

81 
57 

70 
51 

64.8 
43.5 

SHILOH 

MAX 
MIN 

50 
24 

68 
43 

65 

30 

52 

30 

67 
45 

61 
44 

66 
32 

73 
39 

67 
40 

7? 

54 

65 
47 

60 
34 

59 
32 

62 

34 

64 
44 

64 
53 

73 
56 

71 

54 

75 
54 

59 
41 

59 
38 

53 

47 

59 
43 

54 

41 

68 
39 

75 
49 

83 

47 

61 
57 

77 
56 

69 
48 

65.7 
43.2 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

39 
17 

61 
32 

72 

30 

47 
27 

59 
32 

72 

49 

52 

29 

68 
36 

68 
38 

63 
48 

74 
48 

63 
33 

54 
28 

58 
30 

63 
37 

68 
53 

69 
56 

76 

54 

72 
57 

73 
35 

54 
34 

62 
47 

52 

41 

62 
42 

54 
34 

69 
44 

76 

43 

88 
55 

65 

56 

67 
48 

64.7 
40.4 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

50 
26 

63 
42 

54 

34 

60 
36 

66 

51 

58 

46 

67 
39 

70 

47 

68 
41 

70 
56 

61 
47 

59 
39 

63 
38 

66 

41 

68 
48 

67 
55 

71 
59 

74 
55 

67 
45 

59 

41 

62 
42 

52 

46 

58 

46 

52 

44 

69 

41 

75 
52 

85 
53 

ei 

60 

69 
56 

57 
48 

64.7 
45.8 

TUCKERTON 

MAX 

Mm 

47 
17 

72 
41 

57 
30 

52 

27 

70 
49 

60 
44 

68 
29 

67 
38 

58 
36 

65 
50 

62 
49 

53 
35 

56 
28 

59 
29 

64 
40 

63 
52 

73 
53 

61 
52 

66 
46 

51 
40 

55 

30 

52 
47 

60 

41 

55 
42 

69 
36 

77 
50 

80 
48 

71 
55 

65 
55 

56 

45 

62.1 

41.0 

WOOOSTOWN 

MAX 

Mm 

»     *     * 

CDASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

Mm 

47 
32 

66 
45 

45 
36 

49 
41 

61 
48 

57 
44 

61 
40 

66 
45 

55 
46 

60 
53 

61 
47 

53 

43 

52 

41 

55 

44 

60 
50 

59 

54 

67 
53 

58 
51 

59 
46 

50 
44 

52 

45 

55 

50 

58 
51 

56 
46 

69 
45 

77 
52 

68 
55 

63 
56 

63 

53 

56 

50 

58.6 
46.9 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 

Mm 

41 
25 

56 

40 

72 

36 

47 
37 

58 

44 

67 
49 

53 
33 

60 
43 

64 

43 

61 
49 

66 
52 

58 
3° 

52 
34 

52 

36 

55 

44 

60 
51 

60 
51 

66 
49 

60 
51 

72 
42 

50 
3S 

54 
47 

55 

46 

58 
41 

54 
39 

65 

47 

74 
52 

73 
54 

73 
57 

63 
49 

60.0 
44.0 

LONG  BRANCH  2S 

MAX 

MIN 

46 
22 

71 
40 

55 
33 

54 
30 

71 
45 

55 

47 

67 
33 

65 
42 

56 

39 

71 
47 

66 
48 

57 
40 

52 
31 

60 
34 

62 

43 

63 

52 

70 
52 

62 

49 

64 
47 

52 

41 

54 
34 

50 
45 

61 
43 

52 
43 

68 
38 

79 
49 

83 
49 

78 
58 

67 
57 

58 

49 

62.3 

42.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

(1> 

Day  of  month 

01 
0> 

« 

Q 
[1*1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■5 

Ngl-'  bRUNSnlC'1 

SUB-STA  1 

0 

MA* 
N  I  N 

*2 

53 
42 

17 

61 

'•1 

56 
5) 

59 

47 

64 
42 

49 

46 

54 
46 

^3 
53 

56 

50 

65 
45 

67 

44 

62 
45 

63 

48 

60 
55 

hi 
58 

65 
59 

62 
55 

64 
50 

64 

50 

55 

52 

59 

50 

53 
49 

59 

47 

63 
52 

66 
53 

69 
57 

67 
59 

60 
56 

62.1 
49.1 

2 

MAX 
Ml  < 

47 
3f 

50 
42 

c5 

30 

55 

43 

55 
49 

56 
49 

57 

45 

*2 

47 

47 

56 

60 
52 

46 

61 

46 

59 
47 

60 

49 

59 
55 

64 

58 

63 
58 

61 
56 

61 
52 

61 
52 

56 

54 

56 

51 

53 
50 

56 
46 

56 
52 

64 
53 

66 
57 

64 
59 

59 
57 

58.5 

50.1 

* 

MIn 

45 
37 

42 

52 

42 

n 

"4 
48 

54 

50 

55 
46 

4B 

47 
49 

47 
5  4 

59 
54 

46 

49 

59 
53 

57 

46 

57 
50 

46 

55 

42 

57 

61 
56 

60 
57 

59 
53 

59 
53 

56 

54 

56 
52 

53 

51 

55 
49 

59 

52 

62 

54 

64 
57 

63 
59 

59 
57 

56.9 
51.1 

8 

MAX 
,-,ln 

43 

4b 

42 

46 

42 

;6 
43 

51 
48 

51 
50 

51 
46 

53 

49 

53 

50 

54 
51 

55 
54 

54 
51 

55 
53 

53 

50 

54 
51 

56 
53 

58 

55 

56 
56 

49 
57 

57 
54 

56 
53 

56 
53 

55 
53 

54 
52 

53 

50 

55 
51 

56 
54 

60 
57 

60 
56 

56 

57 

54.1 
51.2 

20 

M I  h 

42 
41 

43 
42 

44 
43 

45 
43 

46 

45 

47 
46 

46 

47 

48 
47 

49 
48 

50 
46 

50 

50 

50 
'0 

50 
50 

50 

50 
50 

52 

50 

52 
51 

53 
52 

54 
53 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
52 

53 

52 

52 
50 

51 
50 

52 

51 

'4 
52 

55 
54 

55 
55 

50.3 
49.4 

40 

MAX 

42 

'3 
43 

44 
43 

4  4 
43 

44 
43 

45 
44 

45 
4  5 

46 

45 

46 
45 

47 
46 

47 
47 

46 
47 

4  6 

47 

46 

47 

46 
46 

49 

48 

49 
49 

50 
49 

50 
50 

51 

50 

51 
51 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

51 

46 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
51 

52 
51 

48.2 

47.4 

SAie-jT,.  < 

1 

Ml;> 

54 
35 

42 

">4 
36 

54 
38 

52 

50 

63 
46 

63 
39 

72 
43 

67 
44 

51 

66 

46 

66 
40 

70 
39 

57 
40 

67 

45 

64 
55 

73 
58 

70 
60 

63 

51 

69 

45 

69 
45 

53 
50 

62 

46 

54 
49 

64 

41 

71 
49 

78 
51 

75 
54 

76 
58 

64 
52 

65.8 
46.7 

2 

MAX 

hi,. 

52 
35 

54 
'2 

62 
37 

61 
39 

50 

50 

60 
48 

57 

40 

7u 
44 

45 
45 

63 
52 

64 
48 

66 
42 

68 

4L 

64 
41 

65 
45 

63 
55 

71 
58 

69 

59 

63 
53 

67 
46 

66 

46 

53 
51 

60 
49 

53 

51 

61 
42 

68 
50 

75 
52 

77 
55 

72 
59 

62 
53 

64.0 
47.6 

4 

MX 
Mil. 

47 

50 
43 

48 
40 

54 
42 

56 

49 

56 

51 

5b 
44 

62 
47 

59 

47 

59 

5  3 

60 
52 

59 
46 

60 

45 

59 

46 

60 
55 

65 
57 

64 
56 

62 
56 

62 
50 

61 
49 

53 
52 

57 
49 

51 
49 

57 
45 

61 
50 

66 
53 

68 

50 

67 
60 

60 
55 

98.6 
49.2 

b 

MA* 
MIN 

44 
40 

47 
43 

54 

42 

49 
44 

52 

48 

52 
51 

52 
48 

54 
49 

49 

'5 
53 

55 

54 

5  0 

54 
48 

53 
49 

54 
50 

57 
54 

60 
56 

59 
57 

56 

58 

56 
53 

57 
53 

54 
53 

54 
51 

53 

53 

43 

56 

51 

56 
54 

60 
57 

61 
60 

60 

57 

54.7 
51.0 

MAX 
SUB 


AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

-STA  1  1  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

-STA  2  ,  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Heteroses  Notes  Following  Station  Indei 
-   26    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


NEK  JERSCY 
APRIL      1969 


Station 

Day 

Of  Month 

M 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   »   * 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
KINO 
MAX 
WIN 

39 

111 

69 

34 

140 

40 

42 

47 

33 

93 

103 

36 

33 

56 

31 
68 
47 

24 
69 

49 

61 
64 
56 

48 
76 
36 

• 

59 
76 
56 

* 

63 

72 

40 

.16 
42 
67 

40 

.19 

73 
64 
45 

* 

90 

52 

44 

.08 
40 
52 
46 

.10 
25 
46 
40 

.28 
59 
53 

42 

.20 
32 
53 
33 

.29 
92 
58 
51 

.34 
77 
57 
57 

.13 

44 
37 
31 

1760 

•    •    • 
SOUTHERN           02 

NEK  BRUNSKICK 

EVAP 
KINO 
MAX 
MIN 

.12 

47 

.18 
150 
56 
39 

.06 
137 
97 
38 

.15 
82 
64 
38 

122 
63 
49 

.11 
93 
62 

48 

.14 
65 
62 
39 

.23 

90 
69 
42 

.18 
63 

75 
44 

.19 

148 
69 
45 

.22 

173 
67 
49 

.26 
92 

71 
40 

.17 
48 
62 
39 

.18 
63 

70 
39 

.16 
71 
67 
41 

.10 
57 
67 
47 

.03 
88 
66 
54 

.11 
80 
75 
57 

.24 

104 
70 
58 

87 

64 
40 

.19 

61 
70 
43 

.17 
89 

71 
44 

.01 

100 

52 

43 

.11 
66 
61 
46 

.10 

102 

32 

39 

.37 

153 
71 
43 

.22 
55 
75 
53 

.33 
103 
61 
56 

.34 

136 

82 

37 

.17 
33 
73 
51 

3.19B 
2800 
67.1 
45.6 

SEABR00K  FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

I 

; 

I 

.17 
67 
38 

.00 
59 
40 

* 

.26 
65 
39 

.19 
70 

41 

.22 

77 
45 

.27 
72 
46 

.19 
72 
51 

72 

41 

* 

.62 
72 
39 

.15 

69 
42 

.09 
66 
49 

.02 
66 
55 

.15 
79 
57 

* 

73 

57 

* 

.50 
81 
43 

.21 

71 
46 

.07 
55 
42 

.16 
66 

44 

.09 
53 

40 

.24 
73 
43 

* 

.61 
84 
51 

.32 

83 
56 

.15 
77 
32 

5.40B 

70.6 

46.0 

! 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


M 

M 

z 
0 
P 

OBSERVATION 

o 

z 

U 

TIME  AND 

U 

1 

Q 

6 

P 

TABLES 

STATION 

a, 

5 

COUNTY 

< 

o 

z 
o 

< 

OBSERVER 

i 

el 

U 

I 

if 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

a 

41    02 

74    08 

270 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 

Oi 

ATLANTIC 

i 

39    27 

74    35 

Mir 

Mir 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

0325 

ATLANTIC 

i 

39   23 

74    26 

Mir 

Mir 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

0/ 

CAMDEN 

i 

39    53 

73    05 

4C 

UP 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

052S 

BURLINGTON 

1 

74    26 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

CAPE    MAY 

39    15 

74    52 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELMAR    2    Sw 
8ELV1DERE 

0721 

01 

MONMOUTH 
WARREN 

2 

40    50 

75    05 

275 

7A 

7A 

H 

WALTER    J    SCHANCK 
CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSV1LLE    2    E 

SOMERSET 

E 

40    43 

74    32 

24C 

7/ 

BERNARDS    WATER    COMPANT 

BLACKWELLS    MILLS 

08A7 

01 

SOMERSET 

10 

40    28 

74    35 

40 

7A 

N    BRUNSWICK    WATER    PLT 

BOONTON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

e 

40     54 

74    24 

280 

BA 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

SOUND    BROOK    2    V 

m 

SOMERSET 

u 

40    33 

50 

BRANCHVILLE 

5 

41    09 

74    45 

58C 

BURLINGTON 

BURLINGTON 

2 

40    05 

74    52 

12 

PUBLIC    SVC.    E.    +    G.    CO. 

CANISTEAH    RESERVOIR 

01 

SUSSEX 

41    07 

74    30 

104C 

CANOE    BROOK. 

1335 

ESSEX 

£ 

40    45 

74    21 

18C 

at 

8* 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

CAPE    MAY    1     NW 

1343 
1351 

03 

SALEM 
CAPE    MAY 

2 

39    28 

38    57 

75    25 
74    56 

20 
IT 

BA 

8A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 
JONATHAN    SAYRE 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

39    31 

75    10 

BC 

CHARLOTTEBURG 
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102 
191 
98 
183 

1 
2 
2 
1 
2 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.81 
2.80 
1.49 
3.11 
1.71 

-  1.16 

-  .51 

1.20 

1.18 

.65 

1.63 

1.13 

20 

9 

10 

20 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 
3 

2 

2 
2 
1 

2 
1 

2 
2 

0 
2 
1 

WOODSTOWN 

76.9 

51.1 

64.0 

94 

30* 

39 

12+ 

93 

2 

0 

0 

0 

3.11 

1.50 

9 

.0 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

62.7 

.6 

2.32 

-  1.46 

.0 

*   *   * 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 

67.0 
67.5 
70.4 

55.8 
52.9 

51.5 

61.4 
60.2 
61.0 

1.9 
1.2 

94 
89 
92 

29 
30 
29 

49 
39 
40 

12  + 

12 

1 

141 
168 
164 

2 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.43 
1.30 
2.88 

-  1.73 

-  .61 

.77 

.88 

1.75 

9 

10 
20 

.0 
.0 

0 

0 

2 

; 
; 

1 
1 
2 

0 
0 

1 

DIVISION 

60.9 

.9 

1 

1.87 

-  1.39 

.0 

' 

! 
! 


r 

„i 


EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 

LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LAMBERTVILLE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  1  NW 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LAMBERTVILLE 


99 

DATE 

29 

26 

DATE 

06 

4.31 

1.30 

3.01 

DATE 

20 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


BERNARDSVllLE  2  E 
BLACKHELLS  mills 
BDONTPN  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANI5TEUR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CLINTON 

CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDC 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWQOO  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LAYTON  2 
(LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MIDLAND  PARK 

HILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 


NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPS6URG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELO 

.POTTERSVILLE  2  NNW 
RAHWAY 

RINGwOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 


WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 


SOUTHERN 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE 


WATER  WORKS 


SEABROOK  FARMS 
SHILQH 
TOM5  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOOOSTQWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  Nw 
LONG  BRANCH  2S 


NEW  JERSEY 


2.66 
2.91 
3.45 
1.68 
3.79 

2.73 
2.35 
2.56 


2.60 
3.77 
2.25 


3.68 
2.91 
2.57 


1.62 
2.71 
1.61 


1.43 
1.30 
2. B6 


Day  of  Month 


.16  ,64 

.40  1,28 

.07  l, OB 
.23 


.05   .50  1.13 


.23  .56 

.37  1,21 
.33 

.02  1.17 


10  |  11  |  12   13  |  14  1  15   16  |  17  |  18   19  |  20  |  21   22  |  23  |  24   25  |  26  |  27  [  28  |  29  |  30  1  31 


.32   .09   T 


1.17 
,32 

.87 


.17 
.05  1.20 
T    1.13 


1.02 
.70 
1.34 


1.10 

1.53 

1.25 

.5* 

.07 

.73 

.10 

3.01 

■  OS 

.75 

.94 

1.00 

.69 

.13 

1.66 

1.08 

.03 

.90 

.02 

.12 

T 

.61 

.23 

.96 

.17 

.06 

T 

.10 

.02 

.'5 

.11 

.74 

.02 

.37 

.03 

,Z5 

.73 

T 

.92 

.16 

T 

.39 

.01 

.10 

.05 

0? 

.19 

05 

.75 

.32 

.49 

02 

.35 

02 

.33 

T  1.20 
.24  1.15 
.26 
.12  1.63 
.05   .46 

.05  1.42 


.05 
.14 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  S3 

111 

£   ?   " 

• 

a 

Station 

a  o 

3   0 

00    U 

«  Q 

c 

3  a 
ag  m 
« 

• 
B. 
m 
■ 
> 
< 

- 

£    • 

51 

■ 

8     1 

s    J 

31 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM         7    AM          1    PM          7    PM 

8 

i 

8 

3 

01 

A 

8 
1 

8 

i 

4 

M    9 

3 

0 

t- 

ill 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST .    MARINA 
NEWARK.    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

20 
22 

5.2 
3.8 

12-2 

10.7 

30+-+ 
39 

30 

19 

ssw 

21 

09 
11  + 
09 
09 

83 
68 

72 
65 

47 
44 

65 

50 

4 
0 
1 
1 

2 
5 

5 

5 

i 
i 

0 

1 

0 
1 
2 

0 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 

8 
7 
9 
9 

59 

76 

5.1 

5.0 
4.4 

>s  following  Station    lnd»i 
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DAILY  TEMPERATURES 


nem  jersey 

MAY         ltd* 


Station 


NORTHERN 


g 


BELVIOERE 

B0ONT0N  1  SE 

CANOE  BROOK 

CH4RL0TTEBURG 

CRANFORD 

ELIZABFTH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEKTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

*     *     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORD 
HAMMONTDN  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVULE 

HULVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORFSTOWN 


Day  ol  Month 


MAX 
BIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


59   71 
32   30 


69 
37 


60   67 
37   37 


56   66 
38   33 


69  73  82 
39  37  ".9 

70  73  80 
59  42  50 

59  68  74 

37  44  38 

58  67  71 

36  32  37 


69   65 
50   47 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69   74 
36   38 


58   68 

30   30 


60   69 
39   40 


57   66 
36   33 


57   67 
36   33 


68   68 
46   48 


58   69 
36   31 


60   69 
43   46 


67   75 
36   35 


72   75   84 


40   36   44 


50  44  36 

82  80  77 

49  45  34 

78  76  71 

48  45  33 

82  76  77 
53  4B  36 

BO  79  75 

69  71  72 

84  81  76 

50  46  35 

83  79  75 
50  43  31 

75 

60 

81 
54 

82 


76   70   72 
37   46   52 


63 

70 

50 

53 

62 

75 

52 

51 

61 

6* 

43 

51 

68 

73 

53 

61 

67 

74 

49   56   4B 


43   52   50 


75   75 
60   48 


80   77 
44   36 


77.  73 
38   29 


84   81   76 


81   77   73 
44   41   34 


76   74 
55   46 


81   78 
4B   42 


79   77 
52   42 


58   66 
28   30 


67  74  87 
40  42  50 

71  74  82 

43  43  50 

68  72  80 
35  39  51 

70  75  84 

46  46  52 


57   69   73 
40   44   53 


58   72   75 
42   44   51 


73   82 
39   48 


70   73 
35   37 


58   70   74 
38   41   51 


43   41   53 


44   45   51 


77   77 
47   36 


80   77   73 
41   37   26 


83   81   70 
50   48   44 


82   79   75 
57   53   45 


80   80   77 
51   46   46 


31   80   80 
53   53   45 


84   80   77 
53   45   38 


54   51   45 


54   49   44 


70 


58   67 
53   55 


76   80 
44   54 


74   68 
35   45 


77   62 
47   52 


74   66 
35   42 


71   63 
42   47 


61   75 
51   54 


70   69 
38   44 


78   73 
44   53 


66   75 
46   53 


74   78 
45   53 


73   65 
32   43 


62 

11 


67   64   60 
46   48   36 


60   51 
45   33 


64   64   64 


65 
50 


63 
47 


59   67 
36   38 


60   65 
37   38 


63   68   66 

37   40   40 


58   64 
34   37 


68   71 
41   39 


63   68 
37   41 


69   63   62   61 


67   80   67 

44   59   53 


74   82   73 
44   54   58 


70   85   72 
42   56   60 


78   86   79 
47   55   59 


71   86 
41   52 


56   53 
70   87 


77 
44 

67 

43  53   59 

69  85   73 

43  55   58 

75  73 

45  56 

68  81   70 

46  59   52 

68  82   72 I 

43  54   54 


66   61 
39   46 


68   63 
48   49 


66   60 
44   38 


67   68 
43   46 


65   63 

50   48 


68   62 

45   48 


68   66 
49   51 


68   65 
46   47 


65   63 
45   52 


65   61 

44   51 


66   61 
41   44 


63   68   70 
35   37   35 


74   80 
50   55 


73   79 
52   56 


75   80 
52   54 


73   79 
48   55 


81   79 
52   53 


B2   80 
57   55 


76   83 
53   55 


75   80 
46   46 


60 
61 


67   68   67 


66   63   67 

49   52   42 


67   65 
47   52 


66   64   66 
51   53   43 


65   73 
40   45 


66   64   63 
53   58   41 


68   67 
53 


66   65 

50   53 


66   62 

51   38 


65 
51 

68 

48 

72 
42 

74 
41 

66 
35 

67 
32 

67 
42 

67 
40 

65 
32 

67 
34 

67 

31 

68 
35 

66 
50 

70 
48 

67 
35 

68 
31 

68 
46 

67 

43 

71 
39 

71 
37 

69 

42 

73 
40 

71 

40 

74 
39 

68 
53 

81 
56 

76 
62 

70 
61 

72 
62 

76 
43 

80 
53 

SO 
55 

76 
66 

78 
66 

73 
35 

75 
48 

82 
51 

80 
62 

67 
62 

73 
44 

76 
54 

S3 
57 

BO 
61 

74 
64 

70 
34 

72 
39 

78 
51 

76 
62 

68 
62 

72 
39 

74 
42 

80 
55 

79 
55 

70 

62 

75 
51 

84 
56 

81 
59 

76 
65 

79 

66 

74   71 
40   52 


72   78   83 
46   50   58 


74   64 
48   53 


72   67 
46   53 


71   70 
47   45 


71   66 
49   54 


72   70 
47   55 


72   66 
45   53 


69   75   66 


65   73   68 
55   45   39 


73 
43 


74   74 
53   49 


65   67 
33   29 


39   46   41 

70   76   73 
43   49   45 


71   73   74 


70   75 
49   44 


72   77 
52   43 


68   71   73 


71   73   70 
38   52   48 


75   82 
44   52 


77   32 
41   48 


70   84   82 
42   52   60 


45   54   59 


72   80   80 
41   53   60 


75   83   82 
48   54   59 


82   80 
47   50 


75   80 
4B   60 


77 
66 


81   82 
61   63 


68   68 
54   54 


73   72 
49   47 


71   72 

39   43 


73   73 

48   50 


72   70 
43   43 


71   70 
46   43 


71   70 
54   54 


73   78 
41   45 


72   70 
51   52 


75   75 
47   49 


71   71 
49   49 


73   70 
49   48 


70   72 
45   44 


63   66   59 


77   76   77 
56   64   60 


80   79   74 
64   64 


57 

39   38 


67      71      73 
43      51      43 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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76 
46 

78 
54 

81 
60 

82 
63 

77 

40 

80 
52 

81 
57 

75 
63 

79 
63 

72 
59 

75 

40 

81 
46 

79 
59 

75 
63 

76 
63 

73 

61 

73 
44 

74 
50 

90 
60 

Bl 
63 

77 
64 

77 

70 
45 

78 
51 

78 
61 

74 
64 

73 
64 

72 
53 

74 

43 

79 
50 

75 

67 

80 
62 

77 
67 

74 
56 

74   70   69 


93 

65 


70   69   62 
47   42   51 


76   67 
51   55 


72   67 
46   49 


78   76   72 
53   52   54 


71   72   67 
48   45   52 


74   72 

50   49   53 


73   70   76 
48   47   52 


70   72 
49   47 


76   64 
44   53 


71   66 
51   50 


75   71 
49   37 


76   66 
40   30 


74   70 
50   41 


73   68 
41   41 


70   67 
53   49 


77   67 
44   31 


72   70 
50   44 


78   71 
47   37 


72   72 
49   42 


73   71 
48   39 


96 
69 


94   87 
63   49 


75   70 
42   30 


97 
72 

88 
71 

87 
65 

71.3 
55.0 

92 

65 

92 

65 

87 
51 

76.6 

49.4 

85 
45 

93 

62 

85 

45 

71.2 
42.0 

83 
63 

97 
66 

89 
55 

73.4 
50.1 

eo 

57 

93 
62 

84 
52 

70.3 
43.2 

82 

48 

94 
64 

87 
55 

71.5 
45.0 

72.2 
43.6 


71.7 
47.2 


69.7 
44.7 


74.8 
49.5 


74.6 
53.5 


73.3 

47.9 


73.0 
43.6 


96   89 
70   71 


80   93 
51   60 


85   97 
53   68 


94   95 
71   62 


96   90 
65   65 


95   89 
65   64 


83   93 
51   69 


49   47   54 


77   76   77 
54   52   45 


66  65  70 

55  52  42 

65  77  74 

52  52  41 

74  70  71 

53  49  38 

75  70  71 

52  50  32 

74  71 

48  53  41 

74  70  69 

53  49  45 

75  70  72 

54  55  39 


80   95   94   89 
44   65   60   47 


84   95   96   88 
50   69   69   60 


40   60   64 


75   61   94 
50   61   75 


98   94 
68   56 


82   93   87 
48   67   65 


81   95   90   87 
43   67   65   46 


73   80   92   90 
47   66   65   53 


80   92   90   86 
48   67   64   56 


81   94 
49   66 


89   67 
65   53 


73.8 
54.4 


72.5 
44.4 


74.1 
50.9 


77.0 
48.4 


75.2 
49.8 


75.7 
48.7 


71.1 
41.2 


75.8 
48.1 


76.6 
52.2 


75.8 
49.4 


78.1 
53.5 


76.5 
47.9 


74.1 
52.2 


76.3 
50.7 


75.0 
48.5 


75.3 
51.0 


73.9 
51.2 


74.1 
50.9 


i 

I 

I" 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTDN  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

*     » 

COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 


Static 


NEW  BRUNSWICK 
SUB-STA  1 


MAX 
M1N 


MAX 
MJN 


Day  ol  Month 


59   67   78 
41   39   49 


38  37  46 

55  67  71 

40  44  51 

69  69  79 

46  41  49 

57  65  72 

38  37  48 


62   66   65 


57   62   67 
42   45   51 


78   7S 
48   43 


77   75 
46   37 


61   76 
50   45 


77   77 
50   44 


77   77 
45   35 


81 
52 

78 
63 

76 
56 

74 
47 

79 
49 

74 
52 

73 
47 

66 
3  = 

83 
49 

87 
52 

83 
51 

77 

47 

69 
55 

60 
50 

71 

50 

69 

50 

75 

47 

68 
49 

65   79 
52   54 


85   66 
53   62 


71   84 
54   62 


83   75 
56   59 


64   83 
55   59 


83   74 
54   56 


71   62 

55   56 


84   77 
52   57 


60   63   62 


46   55   57 


61   68   65 
46   52   57 


12   13   14 


63 

52 


66   64   61 


67   65   65 


IS   16   17   18 


65 
5? 


63   67 
43   45 


68   74 
38   39 


65   70 
42   51 


70   71 
43   52 


66   69 
40   45 


67   71 
47   52 


70   70 
36   49 


71   74 
46   47 


65 

51 

64 
49 

68 
53 

66 
55 

63 
51 

65 
53 

63 
39 

63 
49 

67 
55 

70 

50 

66 
49 

65 
41 

68 
44 

68 
51 

64 
43 

75   80 
52   58 


80   80 
49   53 


72   79 
53   62 


78   77 
52   60 


79   83 
49   59 


80   78 
55   61 


76   76 
51   58 


77   80 
46   60 


19   20   21 


79   75   77 
64   65   60 


61   64   59 
78   73   77 


71   77   77 
63   64   60 


77   77 
62   62 


73   77 
66   67 


72   73 
59   60 


75   80 
64   65 


66   81   78 
45   54   54 


65   66   69 

60   60   57 


71   68 
50   50 


67   73 
49   46 


77   72 

50   49 


66   64 
49   45 


74   72 
51   49 


73   69 
51   44 


71   73 
51   36 


75   69 
53   42 


74   70 
51   43 


72   69 
52   36 


69   71 
51   46 


69   62 
52   39 


75   73 
53   45 


30   31 


67 

57 


69 

52 


69   82 
47   53 


82   95 
44   62 


70   80 
50   60 


80   93 
51   64 


64   8  3 
44   58 


82   93 
53   71 


83   97 
48   65 


81   94 
48   64 


91 

62   54 


96   91 
65   52 


72.7 
50.4 


73.0 
51.9 


74.9 
51.9 


72.6 
48.6 


71.0 
.3 


76.9 
51.1 


67.0 
55.8 


67.5 
52.9 


70.4 
51.5 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


5S   5t   59 


0   62 


57   57 
56 


63 

56   56 


65   65   63 


60 


65 


65 

64|   61 

62 

61   61 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1      SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION-   COPPER-CONSTANTAN 

THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2   :   SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER 

WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


70.5 
58.6 


67.9 
59.6 


65.9 
60.2 


62.8 
60.3 


59.1 
58.2 


79.7 
55.3 


77.0 
56.3 


"6      76      65.2 
71      69      60.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  JERSEY 
MAY        1969 


Day  Ol  Month 

lot 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29   30 

31 

£    < 

•   •   • 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WINO 

MAX 
M1N 

.04 
12 
59 
46 

.16 
25 
76 
47 

.22 

65 
77 
49 

.16 

61 
76 
48 

.14 
10 
85 

57 

.34 
28 
82 
46 

.14 
23 

HO 
46 

.18 
50 
65 
51 

.02 

64 
71 

54 

.08 
75 
73 

48 

.10 
114 
73 
49 

.23 

7 
66 
44 

.17 
82 
70 
45 

.12 

40 
68 
47 

.05 

7 

70 

48 

.26 

28 

81 
50 

.22 

79 
77 
52 

.31 
B9 
82 
44 

.08 

108 

81 

47 

.16 
95 

72 
62 

.13 
45 
77 
50 

.21 
36 
82 
42 

.15 
57 
79 
42 

.06 

IB 

54 

.24 
10 
66 
56 

.10 
45 
78 
54 

.24 
26 

B3 
47 

.06 
47 
B2 
53 

.21 
92 
B2 

61 

.26 
17 
96 
66 

.42 
26 
92 
60 

5.26 

1503 
76.5 
50.5 

«    •    » 
SOUTHERN            02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WINO 
MAX 
WIN 

.05 
34 
60 
47 

.19 

40 

77 
47 

.32 

127 
79 
4B 

.19 
49 
81 
61 

.23 
38 
86 
53 

.22 

64 
83 

44 

.23 

44 
80 
44 

.17 
64 
71 
48 

.13 
109 
75 
55 

.22 

133 
67 
48 

.23 

114 

70 

52 

.20 
91 

63 
43 

.21 
93 

70 
45 

.IB 
72 
69 

48 

.11 
37 
72 
49 

.26 
56 
81 
49 

.25 

125 
77 
50 

.30 
128 
82 

57 

.29 
123 

84 
61 

.08 
115 
76 
62 

.13 

69 
79 
62 

.21 
55 
84 
54 

.23 

56 
81 
54 

.23 
54 
79 
55 

.07 
37 
67 

57 

.14 
58 
78 
52 

.32 

59 
80 
49 

.2  ! 

71 
79 
47 

.34 

136 

82 

51 

.37 

103 
93 
66 

.44 
73 
90 
58 

6.77 
2427 
77.3 
52.1 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.09 
12 

.17 
21 

.21 
35 

.21 
24 

.20 
19 

.19 

17 

.15 

48 

.18 
52 

.09 
52 

.15 
30 

.18 
50 

.14 
28 

.14 
17 

.12 

13 

.17 
32 

.22 

31 

.22 

40 

.20 
43 

.19 
75 

.05 
60 

.16 
20 

.23 

56 

.22 

30 

.10 
12 

.15 
8 

.16 
19 

.16 
23 

.16 
23 

.30 
29 

.31 
13 

.30 
19 

5.56 
951 

SEABR00K  FARMS 

EVAP 
MAX 

MIN 

.06 
57 
45 

.22 

78 
46 

.27 
73 
52 

* 

.54 
86 
51 

.32 

82 
51 

.27 

HO 

49 

.24 

76 
51 

.20 
80 
58 

.16 
66 
49 

* 

.50 

74 
46 

.20 
72 
46 

.20 
73 
50 

.11 

75 

51 

.26 

Bl 
51 

.30 
77 
66 

* 

.37 
83 
57 

.11 
75 
62 

.24 
82 
62 

.23 

85 
55 

.31 
81 
65 

.18 
72 
56 

.04 
67 

55 

.15 
82 
55 

.25 
82 
52 

.27 
82 
51 

.20 
85 
54 

.41 
93 
64 

.25 
87 
64 

7.06 
78.1 
54.1 

I 

I 


i!: 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 


ALLENDALE 

ATLANTIC  CITY  WS  AP 
■ATLANTIC  CJTT 
AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 
3ELMAR  2  Sw 
BELVIDERE 
BERNaRDSVILLE  2  E 


BOON  TON  1  SE 

BOUND  BROOK  2  w 

8RANCHVILLE 

BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOU 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  1  NW 

CENTERTON 

ChARlOTIEBURG 


CRANFORD 
ELIZABETH 
ESSEX  FELL: 
FLEM|NGTUN 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
GREENWOOD  I 


LUMBERTON 
MAHWAH 
MANVILLE 
MARLTON  1 


COUNTY 


MORRIS 

SOMERSET 

SUSSEX 


ESSEX 

HUNTERDON 
CUMBERLAND 
MONMOUTH 


BERGEN 

SOMERSET 

8URLJNGTO 


41  02 
39  27 
39  23 


40  50 
40  26 


75  10 
74  26 

74  32 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


6ERGEN  COUNTY  ENGINEEF 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
STA1E  MARINA 
1RV1N  J.  NYGREN 
N.J.  FORESTRY  SERVICE 
E  FuRES 


LEMEN 


/20/i 


ALBERT    M. 

DAVENPOft 

PUBLIC    SV 

NEWARK    WA 

COMMONWEA 

GERTRUDE 

.     WILLIS 

BOROUGH  ESSEX 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 


W.  HUBBARD  PARKHURST 
N.  J.  DEPT.OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EUWARD  ENTWISTLE 


JAMES    LAW 

TON 

(OBERT    G. 

CLOSEC 

3/21 

DAVID    0. 
COUNTY    £X 

TENS1 

ON    SVC. 

fflDGEWOOD 

WATE 

*    CO. 

*RS    WESLE 

Y    F. 

PATIENCE 

CLOSED  STATIONS 
BELMAR  2  SW 


COUNTY 


I      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL     2-DEXAWARE    3-GREAT  ECG 


CUMBER) 

jOMERil 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


IT  TOLL  BRlbGE  COMM 

MARION  GOODENOUGH 
ICETON  WATER  CO. 
IAY  VALLEY  SE*  AUTH 
JERSEY  WTR.  SUPPLY 
SEA8RO0K  FARMS  CO. 
EVERETT  OlCXINSON 

JERSEY  CITY  D.  P.  w. 


ENGINEER 
.NNERS 
LIGHT    CO. 


CLOSED    3/20/69 
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ireau   Office    oea: 

DIMENSIONAL    UNIT'S 


table^directl 
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TION   T 

MR- 

saving 

-Si,,.' 

College 

of    Agrlcu 
preclplt 

IE 

and 

otherwise    lndlcat 
nthly    degree   day 

ofadelr^ 

i^n'thr-snf.i 
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precipitation  and  et 

aporatlo 

speeds   divided    by 

he    numbe 

EVAPORATION  1 


WATER    EQUIVALENT    < 

obtaining  measurei 


tries   of   snow   on   ground    lnclud 
NORMALS   for   all    stations    are   cllmatologlcal    standard   normals   based   . 
DIVISIONS,     as   used    In   this   publication,    became   effective    with   data    1 
STATION   NAMES:       Figures    and    letters    following    the   station   name,    such    as    12 
SEASONAL   TABLES:       Monthly   and   seasonal    snowfall    and   heating   degree   days   fo: 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  on: 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  ti 
IN   THE  DATA   TABLES   THE   SYMBOLS   AND   LETTERS   ffHRN 


T.      Data    in    the    ■'Extremes"    table.     "Dally   Prec 
on   Ground"    table,    when   published,     are    for   tn 

pltat 
i    24   h 

'urs   e. 

water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tl 
der  located  6-8  Inches  above  the  pan 

nfo/o 

lowing 

Snow  on  Ground"    table  are   the  water  equlvalen 
for   successive   observations;    consequently,     oc 
In    the   record. 

^fon 

'™i£ 

ata"    table,     the   "Snowfall    and   Snow   on   Ground" 

table 

.id  i 

servatlons    on   daylight 
table,    "Evaporation 


he    period    1931-1960. 
September    1956. 


i   12  i 


ending   wit: 


■   data   will    be   carried    in    the   July   1 


No   I 


fu  [..  [,!..-. 


Dally  Soil  Tempers 
No    record    In    the    "Clinatological    Data"    table 
And    also   on    an   earlier    date   or   dates. 


the  June  and  December   issues   of   this  bulletin, 
may   be    found    In    the   annual    Issue   of    this    pub  11 
INDICATE   THE   FOLLOWING 
Dally   Precipitation"    table,    "Evaporation    and   Wli 


0  1  .:■ 


Lndlc 


++  Highest   observed  i 

•  Amount    included    li 

//  Gage    Is   equipped   i 

B  Adjusted    to   a    full 


minute  wlndspeed.      Thli 
llowlng  measurement,    t 


alent    to   every    10   inches   of    i 


M      One   < 
Data 


Degree   day   data,    1: 
from   recording   gage 


V      Includes    total 
I  THE   STATION   INDEX   - 


'    LETTERS    WHEN    USED    INDICATE    1 


Afi      This   entry    1; 

C  Recording  Ra 
Data"  bullet 
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SS      This   entry    1 

VAR      This   entry    1 
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I    for   special    purposes,     and   ; 
the  recording  gage   In  the   "I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


U  s   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 


ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  \DM1NIS 
ENV1R0NMEN  tM    DATA  SE  R\  ICE 


sTHATioJriEi        >'vi.Til 
AUG  C  8  1369 


NEW  JERSEY 

JUNE   L969 
Volume  71        No  6 


CLIMATOLOGICAL  DATA      pj£? '  if y  OF.  ILLINOIS 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
800NTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ELI7ABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FlEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMRERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 
SUSSEX  I  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH1ST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  w 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 

DIVISION 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 


Temperature 


79.2 
79.0 
79.6 
77.1 

83.  4 


82.1 
80.0 
81.7 
I 
77.6 

84.2 
77.7 
81.8 
77.6 
80.0 

80.6 
80.2 
82. 9M 
84.1 
82.5 

83.8 

78. 7M 


81.7 
84.7 
84.9 
86.4 
83.5 


80.1 
83.7 
85.3 
62.5 
83.0 


82.6 
83.0 
81.2 
81.2 
80.2 

85.2 


75.9 
77.6 
77.8 


56.3 
56.9 
57.4 
54.5 
59.3 

61.2 
58.6 
57.6 
50. 4M 
64.3 

60.1 
54.2 
59.9 
54.1 
56.2 

64.9 
55.3 

61. 7M 

59.2 

59.7 

59.0 
52. 4M 


57.2 
62.3 
59.6 
63.4 
58.8 

59.3 
59. 8M 
61.4 
59.6 
59.1 

61.8 
61.9 
61.6 
59.6 
59.3 

62.4 
62.1 
59.8 
63.6 
60.1 


65.7 
63.1 
61.3 


67.8 
68.0 
68.5 
65.8 
71.4 

71.7 


71.0 

72.2 
66.0 
70.9 
65.9 
68.1 

72.8 
67.8 
72. 3M 
71.7 
71.1 

71.4 
65. 6M 


69.5 
73.5 
72.3 
74.9 
71.2 

69.7 
71. 8M 
73.4 
71.1 
71.1 

73.0 
71.8 
72.3 
70.1 
71.7 

72.5 
72.6 
70.5 
72.4 
70.2 

73.2 


70.8 
70.4 
69.6 


1.6 
1.7 
1.2 

1.6 
2.9 


Precipitation 


4.59 
5.53 
5.57 
3.80 
3.24 

2.71 


3 
1.78 


3.37 
2.16 

7.77 

2.53 

3.56 
3.14 
3.36 
2.67 

2.98 
0         3.89 


1.42 
8.96 
1.37 
5.15 
5.77 


6.00 

3 

3.29 

4.24 
5 


2.34 
1.81 


5.09 
2.39 


.15 
1.64 
1.54 

.44 


1.05 
1.04 

1.67 

.20 

.88 
1.97 


.91 
.74 

1.07 
.90 

1.66 

.90 
.20 


1.41 

2.02 
1.50 

2.32 


3.39 
.24 


1.40 

1.64 

.31 


1.30 
2.38 
1.51 
1.34 
.65 


.70    14 
1.45 
1.83 

.82 


1.13 
1.70 
1.3B 
.62 
2.82 

.64 
.83 

1.37 

1.15 

.93 

.89 
1.39 


.46 

15 

1.73 

15 

2.07 

24 

2.46 

15 

1.24 

16 

.95 

2b 

1.34 

15 

2.65 

23 

1.42 

16 

1.49 

15 

.70 

9 

.91 

24 

1.28 

16 

1.08 

15 

.84 

24 

2.04 

14 

.66 

23 

.88 

25 

1.10 

15 

.70 

16 

1.21 

14 

S  0 


i'1 


!H! 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 


LOWEST  TEMPERATURE 
LONG  VALLEY 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
AUDUBON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MAHWAH 


106 

DATE 

28 

37 

DATE 

05 

8.96 

1.37 

3.36 

DATE 

16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN 

BELVIDERE 
BERNARDSVlLLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
900NTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  w 

BRANCNVULE 
CAN1STE4R  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHiRLOTTEBURG 
CLINTON 

CRANpORO 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SFRV  BLI 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVlLLE 
LAYTON  Z 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MlLFORD 

NEWTON 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHRLIPSBURG    BRIDGE 
PLAINPIELO 

POTTERSVILLE    2    NNW 


RINGwOOD 

SDMERVILLE 

SPLIT  ROCK  PQND 

SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMQNO  DAM 

WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  Oi 

ATLANTIC  C ITY  WB  AP 

AUOUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANOING  1  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOLWESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 

TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WDODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG    BRANCH    2S 


3.2 

2.71 
3.21 


2.16 

5.67 
3.50 


5.1 

3.89 

5.09 


1.40 
6.00 

3.61 


Day  of  Month 


10  I  11  I  12   13   U   15   16   17   IB   19  I  20  I  21  [  22  I  23  I  24  I  25 


.02  1 
.89   .25 

.35  1.87 
.04 


.42  1.3<, 

.04   .63 

.37 


1.55 
1.39 

3.00 


.01  1.28 
.08  1.06   .18 


1.05 
.75 
1.24- 


2.60 
.59 
.62 


SUPPLEMENTAL    DATA 


.18 
.30 
.01 
.23 


27       28 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

O    ■    i 

£  82 

• 

Station 

a  o 
a  -h 
♦*  +* 
•■«  o 

3   O 
CO   U 
<D  -M 

a  a 

c 

a  a 

4> 
OS 

• 
i 
• 

> 
< 

1  . 

11 

g       1 
|    o| 

s     J 

U 

Si 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     AM          1     PM           7    PM 

1 

1 

H 

8 

s 

01 

8 
I 

in 

8 
I 

• 

► 

a 

0 

9 

•  i.  s 
<  -8  2 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

19 
19 

5.6 
2.6 

11.0 
9.6 

29  +  + 
30 

21++ 
32 

20 
S 

20 
S 

15 
23  + 
15+ 

02 

94 
74 

88 
73 

59 
54 

78 
59 

2 
0 

4 

1 

2 
4 
3 
3 

5 
2 
6 

3 

0 
0 

1 

3 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

9 

7 
14 
11 

52 
62 

6.4 

6.3 
6.3 

DAILY  TEMPERATURES 


. 


Station 


NORTHERN  01 

lEl VIOERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORP 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLFMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBSRTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VOLLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  MB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSnN 
PHILLlPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

•     »     » 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AunuRON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INOIAN  HILLS  2  W 

MULVILLE 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 


Day  ol  Month 


MAX 
MIN 


8*   80 
50   5* 


84   77 
51   5» 


85   77 
51   61 


82   76 
1.8   52 


85   88 
53   60 


80   86 
56   62 


87   80 
53   62 


89   78 
49   60 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


78   76 
66   61 


91   87 
61   63 


79   88 
62   65 


76   86 
59   60 


76   89 
58   60 


86   78 
66   60 


82   87 
57   61 


82   86 
62   62 


90   90 
62   62 


70   74 
44   51 


68   74 
46   50 


72   75 
50   53 


65   72 
44   52 


76   83 
51   53 


78   83 
55   59 


72   74 
49   55 


71   73 
61   62 


77   85 
50   57 


54   59   64 


91   84 
60   63 


79   87 
55   57 


81   82   82 


8e   90   78 
57   67   60 


73   76 
51   55 


69   72 
37   47 


71   77 
46   55 


76   77 
56   60 


77   83 
51   56 


77   86 
52   53 


77   85 
51   54 


80   78 
54   52 


7B   79 
56   51 


82   79 
60   51 


78   75 
55   49 


80   Bl 
60   53 


78   80 
58   52 


64   BO 
58   52 


79   78 
61   63 


82   81 
59   54 


79   75 
52   48 


81   79 
58   54 


79   77 
51   49 


81   80 
62   63 


76   81 
56   58 


82   80 
56   55 


82   81 
60   53 


11   12 


17 


77  81  80 
52  51  60 

75  79  79 

46  50  55 

81  81  88 

50  52  62 

80  81  86 

54  55  68 

80  79  81 

51  53  60 

78  81  83 


78   73   79 


76   78   79 


78   82   80 
51   53   61 

77   76   79 


46  51  57 

78  79  85 
58  63  68 

79  84  83 
4?  51  58 

78  83  83 
55  58  65 

79  82  88 
49  59  63 


63  87 

64  65 


66   87 
62   69 


66   87 
65   68 


84   85 
62   65 


89   89 
65   69 


90   87 
64   70 


83   B2 
70   71 


90   88 
67   71 


80   73 
57   48 


60   50   52 


85   73 
62   51 


80   71 
59   47 


76   77   75 


75   74 
56   57 


84 
49 

87 
64 

82 
65 

88 
62 

93 
66 

84 
65 

51 

90 
62 

82 
62 

86 
52 

75 
61 

88 
64 

88 
55 

89 
65 

90 
63 

92 

54 

87 
65 

92 
63 

80 
52 

92 
62 

77 
63 

8  5 
51 

90 
64 

76 
63 

8B 
54 

88 
62 

90 
64 

84 
55 

85 
69 

77 
55 

86 
56 

89 
69 

76 
63 

74  73  78 

43  54  56 

76  78  87 

51  55  55 

79  76  63 

43  46  54 

76  79  82 

52  56  45 

77  77  84 
43  47  51 

77  78  74 

45  51  54 


75   76   85 


49   54   58 

74   76   86 
49   54   55 


79   BO   73 


82   83   88 


83   64   90 
50   53   63 


77   85 
49   64 


$3  85 

63  60  59 

62  86  78 

61  55  60 

82  84  79 

62  58  60 

82  85  74 
61  52  57 

83  80  79 
60  53  51 

79  82  81 

57  59  53 

88  85  85 

63  58  58 


82   83   77 
63   60   56 


85   66 
63   64 


87   90 
66   69 


89   88 
61   66 


e9   84 
71   72 


89   90 
62   67 


92   87 
72   69 


88   89 
66   70 


92   84 
66   69 


91   86 
63   69 


86   88 
59   63 


70   79 
59   61 


73   79 
60   62 


74   79 
60   63 


73   77 
57   59 


61   88 
61   66 


81   90 
62   6* 


74   78 
48   52 


75   74   70 
63   59   63 


75   78   76 
62   50   56 


74   70   75 
57   47   48 


86   76   86 
61   53   61 


79   70   75 
59   50   49 


63   74   76 
59   52   52 


61   65   60 


74   62 
61   64 


77   72 
61   63 


85 

91 

63 

67 

61 

88 

54 

62 

85 

92 

61 

71 

80 

88 

47 

60 

79 

82 

55 

63 

83 

69 

60 

67 

83 

84 

57 

65 

83 

90 

54 

62 

84 

89 

53 

64 

83 

83 

60 

64 

79 

87 

62 

66 

B3 

88 

57 

65 

86   85   84 

66   66   69 


90   90 

67   70   69 


88   68   64 
64   69   68 


93   89   89 
69   69   68 


90   85   85 
63   68   67 


88   90   63 
65   68   68 


87   91   88 
63   65   61 


91   92   92 
66   67   75 


91   87   86 
66   68   67 


90   86   86 
66   68   68 


91  90  91 

68  70  70 

85  85  82 

66  71  69 

89  88  84 

58       57       65       68  70 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


88   77   74 
62   59   60 


83   76   78 
59   51   57 


77   77   76 
63   55   55 


77   78   76 
61   51   54 


80   72   75 
53   43   47 


65   53   50 


80   86 
65   71 


93   89 
63   65 


68   78 
48   60 


75   62 
61   65 


70   76 
52   60 


74   89 
59   62 


82   91 
65   72 


71   80 
58   61 


77   82 
59   68 


81   87 
61   64 


63   91 
61   66 


83   90 
61   64 


71   76 
53   57 


75   78 

47   57 


74   78 
50   53 


77   72 
51   54 


74   76 

48   51 


79   76 
56   56 


80   74 
59   59 


73   78 
52   55 


79   79 
51   58 


76   65 
58   62 


81   80 
53   62 


74   77 
49   54 


84   79 
54   57 


73   77 
49   58 


73   77 
50   51 


77   67 
60   64 


75   80 
48   56 


75   79 
63   65 


76   77 

61   64 


74   78 
62   62 


75   76 
59   61 


79   86 
62   66 


76   85 
63   65 


63   62   66 


66   55   55 


75   76   76 


63   47   51 


63   68   64 


82  69 

64  67  65 

67  92  68 

65  69  66 

81  90  87 

62  66  64 

75  80  87 

60  64  62 


81   81   86 
52   57   62 


80   67   85 
55   57   61 


77   63 
49   55 


61 
62 

83 

63 

83 


62 

63 

75 
53 

75 
56 

73 
65 

85 
68 

83 
64 

B7 
68 

74 
62 

73 
62 

76 
63 

80 
66 

75 
63 

76 
63 

74 
61 

78 
63 

78 
66 

66 
69 

86   82   83 
67   65   68 


66   63   65 


82   81   67 
66   63   65 


88   92   84 
6R   62   56 


83   91   83 
69   67   59 


84   94   85 
67   60   59 


85   90   80 
67   60   56 


95   94   91 

70   63   60 


95   88   91 
69   67   63 


86   94   87 
70   62   60 


87   96   85 
68   62   56 


86   68   79 

62   62   53 


95   89 
71   75 


96   90   92 
70   63   59 


85   93   80 
67   58   54 


87   96   87 
71   68   62 


92   82 
57   55 


84   95   84 
67   70   57 


96   88   93 
72   72   70 


85   93   81 
69   58   53 


91   97   87 
70   70   65 


95   96   91 
72   61   57 


97   88   93 
66   64   60 


96   92 
66   62 


57   60   70 


62   67   64 


75 
53 

80 
55 

80 
63 

83 
68 

76 
56 

77 
56 

81 
67 

89 

70 

79 

51 

76 
54 

B2 

62 

87 
69 

58   56   62 

74   80   85 
56   62   63 

76   82   86 
58 

79 
57 

81 
56 

77 
57 

77 
60 

80 

61 


64   94 
67   56 


90  106   94 
70   63 


82  70  78 

63  60  64 

88  72  62 

66  59  65 

91  72  82 

67  60  64 

77  62  68 

66  60  65 


85 
64 

77 
67 

SO 
58 

85 
67 

90 

69 

79 
60 

B9 

68 

79 
65 

81 
60 

8  5 
64 

73 
64 

81 
58 

97   69 
69   69 


98   97   94 


97   96 
72   72 


96   93 
68   67 


86   93 

68   68 


90  100 
70   66 


95   86 
69   65 


96   87 
68   65 


88   97 
70   69 


98   87 
71   69 


95   87 
70   67 


86 

6G 


79.2 
36.3 


79.0 
56.9 


79.6 
57.4 


77.1 
54.5 


B3.4 
59.3 


82.1 
61.2 


81.7 
57.6 


77.6 
64.3 


84.2 
60.1 


77.7 
54.2 


81.8 
59.9 


77.6 
54.1 


80.0 
56.2 


80.6 
64.9 


80.2 
55.3 


82.9 
61.7 


84.1 
59.2 


62.5 
59.7 


63.6 
59.0 


76.7 
52.4 


81 

7 

57 

2 

84 

7 

62 

3 

84 

9 

59 

6 

83.5 
58.9 


80.1 
59.3 


83.7 
59.8 


82.5 
59.6 


83.0 
59.1 


84.2 
61.8 


61.7 
61.9 


82.9 
61.6 


! 

i 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
JUNE 

1969 

Station 

Day  ol  Month 

(0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

85 
54 

71 
59 

91 
63 

76 
47 

72 
53 

76 
54 

86 
56 

79 
55 

79 
58 

76 
53 

80 
54 

61 
59 

89 

67 

89 
69 

82 
68 

85   75 
63   55 

75 
56 

76 
60 

61 
63 

89 
60 

74 
57 

77 
58 

67 
61 

64 

61 

73 
63 

80 
64 

87 
68 

94 
69 

85 
62 

80.5 
59.6 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

87 
53 

90 
63 

80 
62 

77 
45 

76 
51 

85 
54 

82 
60 

83 
52 

77 
57 

82 

48 

85 
52 

91 
62 

90 
64 

90 
68 

87 
69 

79   76 
64   51 

78 
52 

83 
62 

90 
65 

83 
63 

80 
56 

74 
58 

87 
66 

80 
67 

83 
60 

90 
65 

96 
66 

91 
66 

92 
57 

84.1 
59.3 

SEABPOHK  FARMS 

MAX 

Mm 

85 
55 

88 
68 

88 
63 

76 

51 

75 
56 

75 
58 

84 
62 

81 
61 

82 

59 

74 
51 

80 

58 

81 
66 

88 
69 

89 
71 

85 
71 

85   75 
65   54 

78 

58 

78 
62 

82- 
66 

88 
65 

74 
58 

80 
63 

86 

65 

90 

70 

77 
61 

81 
65 

89 
70 

96 
68 

87 
63 

82.6 
62.4 

SHILDH 

MAX 
MIN 

68 
60 

8? 
67 

81 
62 

75 
58 

73 
52 

85 
57 

87 
60 

83 
61 

73 
58 

78 
52 

78 
61 

85 
64 

86 
67 

65 

70 

85 
67 

74   79 
61   54 

75 
56 

81 
61 

66 
67 

85 
64 

80 
57 

85 
62 

89 
66 

89 
69 

79 
59 

86 
66 

95 

70 

93 
71 

88 
63 

83.0 
62.1 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

86 

53 

80 
65 

90 
65 

80 
46 

75 

51 

76 
51 

80 
61 

78 
52 

79 
57 

72 
48 

78 
51 

80 
60 

B8 
65 

90 

68 

86 
70 

85   77 
65   56 

7* 
55 

77 
62 

63 
65 

92 

64 

72 
59 

75 
58 

73 
64 

83 
65 

70 
59 

78 
64 

92 
67 

98 
67 

89 
60 

81.2 
59.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

84 
60 

89 

66 

76 
60 

72 
55 

75 
59 

84 
59 

79 
62 

81 
62 

76 
59 

81 
59 

61 
64 

89 
67 

89 

70 

84 
69 

84 
69 

74   75 
63   58 

76 
62 

82 
63 

88 

70 

75 
63 

78 
58 

71 
62 

85 
64 

72 
66 

80 
65 

86 
67 

95 
71 

85 
70 

90 
65 

81.2 
63.6 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

79 

51 

81 
65 

81 
66 

77 

44 

74 
50 

77 

57 

77 
62 

78 
54 

72 
58 

79 

47 

80 
50 

85 
64 

85 
61 

87 
69 

83 
69 

78   74 
65   54 

75 
53 

63 
63 

86 
67 

75 
65 

74 
56 

75 
59 

83 
66 

73 
67 

77 
57 

83 
65 

94 
69 

91 
70 

88 
61 

80.2 
60.1 

KOnoSTOWN 

*      *      # 

MAX 
MIN 

87 
55 

89 
69 

81 
63 

76 

50 

77 
53 

86 
54 

83 
62 

85 
60 

63 
59 

82 

50 

81 
62 

89 
66 

89 
66 

87 
70 

86 
69 

76   80 
63   53 

78 

55 

84 
61 

90 
67 

87 
65 

81 
58 

87 
62 

92 

62 

84 
58 

82 
59 

91 
66 

97 
68 

96 
67 

92 
62 

85.2 
61.2 

coastal         oa 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

76 
64 

72 
67 

78 
62 

68 
58 

70 
63 

71 
64 

75 
65 

75 
65 

70 
61 

75 
58 

74 
64 

7  6 
66 

76 
70 

75 
69 

75 

69 

76   73 
65   61 

73 

64 

79 
67 

82 
70 

73 
6  4 

72 
62 

74 
66 

86 
70 

77 
67 

76 
63 

75 

69 

83 
72 

89 
74 

82 
69 

75.9 
65.7 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 
MIN 

82 

57 

75 
62 

75 
64 

78 
53 

72 
58 

72 

60 

75 
63 

78 
61 

79 
b2 

70 
54 

74 
57 

75 

64 

79 
66 

80 
67 

61 

68 

77   73 
67   59 

73 

60 

74 
66 

80 
68 

84 

6  8 

70 
60 

72 
62 

80 

66 

87 
70 

84 

61 

77 

65 

79 
69 

66 
71 

88 
65 

77.6 
63.1 

LONG  BRANCH  2S 

MAX 
MIN 

76 
56 

78 
62 

79 
65 

74 
49 

72 
53 

74 
56 

77 
61 

76 
56 

12 
58 

76 
52 

75 
54 

79 
62 

62 
65 

79 
69 

78 
66 

74 
64 

73 
57 

73 
ST 

81 
62 

87 
69 

84 
6  3 

73 
62 

69 
59 

75 
64 

71 
65 

74 
61 

66 
65 

92 
68 

88 
69 

86 
67 

77.8 
61.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

"S. 

0) 

Day  of  month 

• 
0> 

Station 

<d 

I  IN) 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a> 

ME1"''  9RI.NSWICK 

SL'8-STA  1 

0 

MAX 

MIN 

B0 
63 

07 

67 

86 
66 

80 
61 

79 
62 

84 
62 

85 

67 

83 
65 

81 
47 

83 
64 

97 
64 

93 

67 

">2 

71 

"5 
73 

89 
73 

69 

84 
66 

79 
66 

64 
69 

89 

71 

76 
69 

87 
67 

71 

69 

82 
68 

75 
70 

79 
69 

82 
70 

99 
72 

86 
72 

97 
71 

83.6 
67.7 

2 

MAX 
MIN 

76 

65 

82 

67 

81 
68 

76 
64 

74 
64 

79 
63 

79 
66 

79 
66 

76 
68 

79 
65 

80 
46 

86 
68 

85 
72 

90 
73 

83 

73 

90 

71 

90 

67 

75 
68 

80 
69 

94 
71 

74 
70 

91 
67 

71 
70 

79 
69 

73 
71 

77 
69 

79 

71 

93 

73 

•2 
73 

84 
72 

79.3 
68.7 

4 

MAX 
MIN 

74 
66 

78 
68 

77 
69 

73 

65 

72 
65 

76 
64 

77 
68 

75 
67 

75 
68 

76 
66 

77 
67 

Bl 
68 

82 
72 

76 
73 

81 
73 

78 
72 

78 
66 

74 
69 

77 

70 

61 
72 

74 

71 

79 
68 

71 

70 

77 
69 

73 
72 

75 

70 

77 
71 

91 
73 

90 
74 

92 
72 

77.0 
69.3 

8 

MAX 
MIN 

69 

6  6 

72 
67 

72 
69 

70 
6  6 

69 

66 

70 
66 

72 
68 

71 
67 

71 
68 

72 
67 

72 
68 

75 
69 

76 
71 

74 
72 

75 
72 

74 

73 

74 
70 

71 

70 

73 

70 

76 
71 

72 
71 

74 
69 

71 

70 

73 
69 

72 
71 

72 
70 

74 
71 

86 
72 

77 
73 

77 
72 

73.2 
69.5 

20 

MAX 
MIN 

64 
64 

45 

64 

66 
65 

46 

65 

65 
64 

65 
64 

66 
65 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

67 

66 

68 

67 

66 
66 

69 

66 

72 
69 

70 
69 

69 

49 

69 

68 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

69 

68 

69 
49 

69 

68 

69 
68 

69 

68 

69 
68 

70 
69 

71 
69 

71 
70 

68.0 
67.2 

40 

MAX 

MIN 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

62 

61 

42 

61 

62 

41 

63 
61 

62 

62 

43 
62 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
64 

66 
64 

65 
45 

65 

65 

65 

64 

65 

64 

65 

65 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

66 

65 

66 
65 

66 
65 

66 

65 

66 
65 

67 
65 

68 
66 

64.3 
63.4 

S"B-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

88 
65 

=>2 

66 

95 
62 

»2 
58 

82 

61 

90 
61 

90 
66 

89 
65 

84 
66 

96 

42 

85 
63 

93 
66 

94 
70 

95 
73 

86 
72 

83 
65 

84 
61 

79 
63 

86 
66 

92 

70 

79 
67 

94 
43 

TO 
67 

87 
47 

75 
69 

93 

67 

87 
66 

96 

70 

101 
70 

103 
69 

87.1 
66,0 

2 

MAX 
MIN 

85 
66 

90 

69 

83 

64 

80 

59 

79 
62 

88 
62 

87 
67 

87 
66 

R3 
67 

94 
63 

83 
64 

90 
6fc 

92 
71 

93 

73 

86 
73 

92 
66 

83 
62 

77 
64 

94 
47 

90 

70 

77 
67 

91 
63 

70 
67 

85 
47 

75 
69 

82 
67 

83 
68 

92 

71 

96 
71 

94 

70 

84, B 
66.7 

4 

MAX 
MIN 

80 
69 

70 

78 
68 

76 
63 

75 
64 

30 
64 

82 
69 

80 
68 

76 
69 

76 
66 

78 
66 

63 
68 

85 
72 

79 
74 

°1 
73 

78 
70 

78 
66 

74 
66 

90 
68 

93 

71 

75 
70 

83 
66 

70 

70 

79 

68 

73 
71 

76 
68 

90 
70 

86 

72 

90 
73 

91 
72 

79. 8 
68.8 

8 

MAX 
MIN 

74 
70 

76 
70 

74 
71 

71 
67 

70 
67 

73 

67 

75 
69 

74 
49 

73 
70 

73 
68 

73 
69 

76 
69 

78 
72 

75 
74 

76 
73 

74 
'2 

74 
69 

70 
69 

74 
69 

77 

71 

73 
71 

76 
66 

71 

70 

75 
69 

72 
71 

73 
69 

75 

70 

79 
72 

92 

74 

"3 

74 

74,6 
70.1 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1   :  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION:  COPPER- 

CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2   :  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING 

POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  JERSEY 
JUNE       1969 


«    »    • 

NORTHERN 


CANOE  BROOK 


•    •    » 
SOUTHERN 


NEW  BRUNSWICK 


REMBERTDN  3  E 
SEABROOK  FAR»S 


EVAP 
WIND 
MAX 

-UN 


EVAP 
WINO 
MAX 


Day     Ol  Monlh 


EVAP|   .26 
WIND,     22 


EVAP 

MAX 

MIN 


.22    .22 

41      50 


.24    .26    .18    .17 


.30  .39 
94  94 
651     71 


.21     .29 
76 

93 
65 


.26 

.27 

.23 

19 

19 

15 

.27 

.30 

.35 

95 

99 

94 

>>8 

72 

68 

3~t 


5.748 
1090 
84.0 
62.2 


6.85 
1988 


6.00 
7B9B 

8.05 
87.8 
64.5 


H 


I 


[SI 

I, 


I 

1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   JERSEY 
JUNE    1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

£1 

>  3 

Si 

M 
■ 

> 
< 

■3 
,§ 

S  P 

Qu. 

■it 

S 

£ 

a 

1 

i-4 

Q 

• 
■ 

No.  of  Days 

•3 

0 

■a 

il 

Is 

a  P 

a 

— 
6 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

0 

■3 -a 

If 

«o 

S  o 

o 

a 

a 

2 

a 

1 

0 

■ 

si 

Ui 

o    1 

8  S 

s 

DECEMBER 

1966 

HAMMDNTON 

2    NNE 

43.4 

24.5 

34.0 

-    3.1 

6C 

14 

10 

11 

954 

c 

4 

24 

C 

2.7C 

-    1.02 

.9! 

15 

5.C 

; 

2 

0 

*         • 
JANUARY 

* 
1969 

CRANFORD 

37.2 

23.0 

30.1 

47 

31  + 

7 

28 

1077 

a 

7 

26 

c 

1.96 

.96 

24 

2.0 

1 

84 

5 

1 

0 

*         * 
MARCH 

* 
1969 

SHILOH 

49.  8f 

30.  If 

40. Of 

-    2.2 

66 

29* 

IS 

12 

767 

0 

c 

21 

c 

2.57 

-    LIS 

.9« 

25 

a 

2 

0 

*         * 
APRIL 

* 
1969 

WOQDSTOWN 

67.2 

42.8 

55.0 

83 

28* 

J 

1 

29<5 

0 

0 

j 

c 

2.06 

.42 

16 

•  c 

Q 

a 

C 

0 

0ECEM8ER      1968 
HAMMQNTDN  2  NNE 


JANUARY       1969 
CRANFORD 


MARCH         1969 


APRIL         1969 

WDOnSTOWN 


DAILY  PRECIPITATION 


I    1    2    |    3    1    4    |    5    |    6~]~7 


.39  T 


2.57  .68 


2.08  T  T  .08       .09 


Day  of  Month 


.38       .67       .02 


10   1   11   1   12       13  [   14  ]l5      Its]  17  |   18  I    19  |  20  |  21   I  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29   |  30   1  oT 


."•2       .20       .22|     .20      .03  .40 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


hi  M 


tattoo 

Day  ol  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

a 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

< 

•          •          • 

OErEMBER.      1968 

MiUMnNTnN  2  NNE 

MAX 

M1N 

42 
25 

51 
39 

53 
36 

57 
38 

59 
37 

48 
30 

44 
23 

43 
26 

37 
22 

33 

11 

25 

10 

37 
12 

46 
20 

60 
36 

53 
24 

25 
12 

36 
17 

41 
18 

41 
19 

47 
30 

51 
33 

43 
28 

50 
32 

45 
27 

35 
19 

27 

14 

29 
16 

47 
24 

59 

37 

43 
21 

38 
23 

43.4 
24.5 

•    »     • 

IANUARY        1969 

CRANFORt) 

MAX 

M1N 

40 
11 

26 
10 

32 
16 

32 

16 

28 
10 

34 

e 

39 
27 

33 
23 

37 
24 

37 
20 

30 
16 

35 
13 

35 

19 

42 
28 

37 
26 

38 

18 

38 
22 

44 
32 

47 

40 

42 
27 

40 
32 

47 
32 

45 
38 

45 
42 

45 
33 

36 

20 

23 

15 

28 

7 

33 

18 

37 
32 

47 
35 

37.? 
23.0 

•       »      » 

MARCH          1969 

SHUOH 

MAX 

M1N 

41 
28 

36 
28 

*5 
30 

45 
27 

39 
21 

44 
25 

42 

31 

43 
21 

38 
23 

41 
26 

39 
26 

40 
16 

42 
26 

46 
27 

43 
27 

52 
26 

59 
28 

66 
31 

62 
37 

60 
38 

65 
40 

53 
34 

59 

30 

58 
35 

58 
48 

55 

43 

47 
33 

5! 

ir, 

66 
39 

57 
32 

49.8 
30.2 

. 

APRIL          1969 

M0nD5TPWN 

MAX 

M1H 

52 
21 

67 

40 

o3 
33 

57 
31 

67 
46 

63 
46 

68 
28 

75 

40 

69 
42 

73 
49 

67 
45 

61 
36 

62 
29 

65 
32 

67 
42 

65 

5^ 

73 
58 

73 
55 

75 
54 

62 

41 

62 
37 

5S 
46 

61 

42 

55 

42 

71 
36 

78 

46 

83 

49 

HI 
59 

77 
55 

67 
50 

67.2 
42.8 

CORRECTIONS 


DATE 

NOVEMBER  1968 
DECEMBER  1968 


TABLE 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 


DIVISION 
SOUTHERN  02 
SOUTHERN  02 


STATION 

NEW  MONMOUTH 

CRANFORD 


CORRECTION 

STATION  CLOSED  NOVEM8ER  1968 

STATION  OPENED  DECEMBER  16,  196 


j 

! 


I 

■lij 

. 
Ill 


See  Reierence   Noles  Following   Staiion  Index 
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8ELV1DERE 
dERNARDSVILLE  2  E 
6LACK.WELLS  MILLS 

BOON ION  1  S£ 

SOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 

BURLINGTON 

CAM  sTlAR  RESERVOIR 

CANOE  BfiOOfc 

CANTON 

CAPE  HAY  1  NU 

CENTERTON 

CHARL0TTE8URG 

TSWORTH 

CRANFORO 
ELIZABETH 
ESSEX    FELLS    SERV    SLI 

LEMJNGTUN    1    NE 

ORTESCUE 

REEHOLD 

iLASSBOfiO 

'■IL^wuOD    LAKE 


STATION  INDEX 


COUNTY 


SUSSEX 
ESSEX 

SALEM 


ATLANTIC 

SUSSEX 

MERCER 

HUNTEROON 
SUSSEX 

munmuuTh 


2  40  50 
8    40  4 


74  35 

74  26 

75  05 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


BERGEN    CUUNTY    ENGINEERS 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
ST*1E    MARINA 


iERTRUDE    S 


W.    HUBBARD    PARX.HURST 
N,     J.     DEPT.OF    CUNS. 
JAMES    R.     PIC*.£RIN<i 
EOWARO    ENTWlSTLE 
JERSEY   CI tr    WATER    DEI 


AVID    D.     GR1S.COM 
UUNT-r     EXTENSION    SVC. 
IDGEwOOD    WATER    CO. 
RS    WESLEY    F.     PAI IENCE 
ED.     AVIATION    AGENCY 


MuftRlS    PLAINS     1     W 
f4EWAft>.    W8    AIRPORT 
NEW    8RUNSWICK 
NEW    MILFORO 


•TRENTON    WB    CIT 
TUCKERTON 
WANAOUE    flAYMON 


COUNTY 


MORRIS 
ESSEX 
MIODLESEX 


CUMBERLANO 
SOMERSET 


40  36 
40  44 
40  20 


41  03 

40  40 
fcO  27 

40  54 

41  01 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8A       8A       $a:gm 


I      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL     2-DELAWARE    3-GREAT  EGC  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULLICA    8-PASSA1C    9-RAHWAY     10-RARITAN 


OBSERVER 


PluN     liOCJUtN^UGM 


SEOBRUOK  FAI 
EVERETT  01CI 
It    HAVER 


S.    WEATHER    OuREAu 
.WERENCE    FA: 

HON    CUUNTY 


n    "HOURLY   : 


New   Jersey    08903, 


OBSERVATION   TIME:       The    Station 

stations   snow   on   ground   values 
and    Hind"    table,     and   snowfall 


MTHi     l-.lH'H  A.I.KNT    ' 
staining   measure. 

SNOWFALL:      Entries 


snowfall 


"Snowfall    and    Snow   on   Groui 
Weather  Bureau  type  pan  of  A-i 


"Clii 


"Snoi 


ground 
NORMALS  for  all  stations  are  cllraatologlcal  standard 
DIVISIONS,  as  used  tn  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6 
STATION  NAMES;  Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SS",  Indlc; 
lonal    snowfall    and   beating   degree   days    for    the    12   moi 


ble,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temi 
shed,     are   for    the   24   hours   ending   at    time   of 

uring  . 
e  the  p 

rwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  an 
■I  liours  ending  at  time  of  observation.    Wind  is  the  to 

:lons; 

consequently,     occasional    drifting   and   other   t. 

all   an 

s„„.  „»  0r„un.-  ,.»i.,   „a  i.  «,.  ..«„„„ 

led   19 

1-X960. 

"Evaporation 


■ound.       Samp: 


of   this   bulletin. 

DELAYED   DATA    AND   CORRECTION: 


11 


I  NTI  Hl'i.H.fl  I  J.M    \  ft  LUES     for    monthl> 
IN   THE   DATA   TABLES   THE   SYMBOLS   j 


i   LETTERS   ITHEN   1 


INDICATE    THE    FOLLOWING 


al  1 


■n,u 


"Dally  Soil  Temper; 
No   record   in    the    "Climatologlcal    Data"    table   and   ■ 
+■     And  also  on  an  earlier  date  or  dates 

•  Amount    Included    In    following   measurement,     time    dli 

//  Gage    is   equipped   with   a   windshield 

B  Adjusted  to  a   full  month. 

D  Water  equivalent   of  snowfall  wholly  or  partly  esti 


Tied   for  tl 
I   gage.       (These   aoojn 


T      Trace,    an   amount    too   small    to   measure. 

IN   THE   STATION    INDEX   THE   SYMBOLS   AND   LETTERS   WHEN   USED    INDICATE 

AR      This   entry    In   time   of   observation   column   In   Station    Inde: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  value: 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  In  "Cllm; 
by    reference    'R',       Such   amounts   may   differ   from   i 

G  "Soil   Temperature"    table. 

H  "Snowfall    and    Snow   on   Ground"    table        Omission   o: 

J  "Supplemental  Data"    table. 

SS  This  entry   tn   time  of   observation  column   In  Stati 

VAR  This   entry    In    time   of    observation   column    in    Statl 


i  but  may  vary  I 


s  are  processed  for  special  purposes, 
atologlcal  Data"  bulletin  they  are  fr< 
published  from  the  recording  gage  In  I 


"Hourly  Preclplt 


The 


■  expoi 


■  Bener 
.  shelt. 


elti 

.of  of  i 


located  a  few  fe. 


! 


! 


I] 

ii  * 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

M  vi  Rll  B  H      rAI 

KN\  IKONMKNTA1,  SC1ENCK  SKHVKTS  \l  1MINISTRA 
KNVIKONMKNTAl.  DATA  SERVICE 


frit  LiDMf  T 

SEP   Cf>  1983 


NKW   JERSEY 

JULY    I'M,'! 
Volume  74         No.  7 


CLIMATOLOGICAL  DATA      OHIVERSITY  OF  ILLINOIS 


Temperature 

Precipitation 

5,1 
<2 

|| 
<2 

01 

< 

II 

■5 

i 

• 

1 

a 

I 

a 

I 
a 

No.  ol  Days 

3 
i2 

1 

1 
« 

O 

a 

Snow.  Sloot 

No.  of  Daya 

Station 

Max. 

Mm 

3-0 

QO 

a 

I 

1 

0 

s 

J 

8> 

6  > 

'si 

:  1 

*    «    » 
NORTHERN             01 

BELVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURO 
CRANFORD 

79.7 
80.1 
81.3 
78.* 
82.8 

58.8 
61.7 
61.8 
59.1 
64,0 

69.3 
70.9 
71.6 
68.8 
73.4 

-  5.8 

-  1.9 

-  1.4 

-  2.1 

93 
92 
93 
91 
94 

16 
18 
18 
18 
17 

46 
51 
49 
49 
53 

8 

2 

2 

9+ 

9 

15 
10 

6 
16 

0 

z 

i 

1 

5 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.15 
7.47 
10.77 
7.09 
9.42 

3.65 
3.23 
6.22 
2.36 

2.36 
1.39 
3.37 
2.54 

1.73 

29 
29 
29 

21 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 
15 
16 
13 

11 

6 
6 
8 
5 

B 

2 

2 

3 
1 
4 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

80.  OM 
80.5 
80.7 
77. 1M 

63.6 
61.9 
61.5 
55. 7M 

71. 9M 
71.2 
71.1 
66. 4M 

-  3.9 

-  4.3 

95 
93 
95 
90 

17 
18 
18 
18 

55 

48 
49 
42 

9 
2 
2 
2 

0 

6 

6 

52 

4 
4 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9.34 

9.84 

10.49 

5.28 

4.83 
5.97 

1.40 
3.68 
2.26 

1.92 

29 
28 
24 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

13 

1<. 
11 

9 

10 
6 
8 

4 

2 
2 

3 

2 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

64.7 
79.0 
81.7 
78.4 
80.5 

63.7 
58.9 
63.6 
56.5 
60.2 

74.2 
69.0 
72.7 
68.5 
70.4 

-  .6 

-  2.1 

94 
92 
96 
91 

94 

18* 

16 

18 

18 

18 

50 
45 
51 
46 

45 

2 

2 
2 
10+ 
9 

0 

9 

6 

22 

15 

6 
2 
5 

1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

9.67 
5.79 
8.81 
7.86 
8.74 

5.16 

4.27 
2.66 

3.48 
1.49 
2.76 
1.67 
1.33 

28 
29 

29 
29 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 
11 

14 

11 

14 

5 

3 

B 
6 
8 

3 
3 
2 
4 
2 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

80.9 
80.7 
82.5 
85.5 
82.2 

67.5 
58.5 
65.7 
62.6 
63.9 

74.2 
69.6 
74.1 
74.1 
73.1 

-  2.1 

-  2.6 

-  1.6 

-  .2 

-  1.8 

95 
94 
97 
95 
95 

17 

18 

18 

18+ 

17 

59 
43 
56 
50 
54 

7 
2 
8 
2 
9 

0 
16 
4 
0 
1 

4 
3 

6 

7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

7.11 
7.40 
8.26 
7.64 
11.79 

3.44 
2.53 
3.63 
2.35 

7.18 

1.36 
2.70 
2.43 
1.64 
3.35 

28 
29 
29 
29 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 

15 
10 
10 

7 
4 
4 
5 
6 

2 
2 

3 

4 
4 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

63.9 
79.6 

62.7 
55.9 

73.3 
67.8 

-  1.3 

-  5.1 

96 

94 

17 
18 

52 
42 

9* 
2 

0 
25 

5 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9.47 
6.38 

4.73 
3.31 

3.21 
2.39 

28 
29 

.0 
.0 

0 
0 

11 

14 

6 
6 

3 
4 

DIVISION 

71.2 

-  2.8 

8.56 

3.91 

.0 

*    »    # 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTDN 

CHATSWORTH 

81.8 
84.3 
64.7 
84.4 
82. 8M 

64.6 
66.1 
64.7 
67.0 
63. 9M 

73.2 
75.2 

74.7 
75.7 
73. 4M 

-  1.9 

-  1.5 

97 
95 
97 
98 
95 

1 
16 
18 
18 
18 

52 

57 
52 
57 
51 

9 
9 
9 
2 
9 

4 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
6 
5 

4 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12.64 

9.60 

6.96 

6.36 

13.65 

8.92 

1.72 
4.12 

4.60 
4.20 
1.43 
1.97 
3.24 

21 
28 
23 
28 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

11 

9 

11 

10 

10 

5 

6 

4 
6 
7 

5 
3 
3 

2 
6 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

80.1 
84.3 
84.8 
82.0 
82.5 

63.7 
62.6 
65.3 
63.4 
63.6 

71.9 
73.5 
75.1 
72.7 
73.1 

-  3.0 

-  1.0 

-  2.1 

-  1.6 

92 
95 
98 
96 
94 

18 
18 
19 
17 
18 

53 
52 
55 
51 
50 

2 

9 
9 
2 
9 

6 
1 

1 
0 
0 

3 
6 
8 
3 

5 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.90 
10.00 
14.01 

7.40 
10.89 

3.66 

9.45 
2.94 
6.62 

2.27 
3.05 
2.57 
1.75 
3.34 

28 
28 
24 
23 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
10 

12 

10 

4 
6 
e 
5 

6 

4 
3 
6 
3 
3 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPDRT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

84. 3M 

82.9 

82.5 

81.1 

83.6 

66. 2M 

66.8 

65.6 

64.3 

63.2 

75. 3M 

74.9 

74.1 

72.7 

73.4 

-  1.0 

-  2.1 

95 
94 
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NEW     JERSEY      -      JULY     1969 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


This  was  the  coolest  and  wettest  July  in  several 
years  for  all  portions  of  the  Garden  State.  For 
the  Northern  and  Southern  Divisions  of  the  State 
this  was  the  coolest  July  since  1965,  and  the 
wettest  July  since  1945,  while  along  the  coast 
it  was  the  coolest  July  since  1964  and  the 
wettest  July  since  1959.  The  heavy  rainfall 
brought  an  end  to  the  prolonged  dry  spell  which 
had  begun  in  July  of  1968.  This  brings  to  an 
end  the  condition  of  meteorological  drought  which 
has  been  shown  to  exist  according  to  the  Palmer 
Drought  Index. 

There   was   considerable   flood   damage   in  New 


Jersey,  the  first  of  which  occurred  in  the  Atlantic 
City  area  on  July  23,  when  a  torrential  downpour 
caused  considerable  damage,  mostly  to  private 
individuals  whose  homes  and  basements  were 
flooded.  From  July  27  to  30,  more  than 
$500,000  damage  is  estimated  to  have  occurred 
from  flash  flooding  in  New  Jersey.  One  death 
occurred  when  an  11-year-old  boy  was  swept 
to  his  death  in  a  storm  sewer  in  Audubon. 
Further  details  are  contained  in  this  month's 
issue  of  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL 
SUMMARY. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  &  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 
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1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY 


AUG        SEPT        OCT        NOV        DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY 


SEASON    OF    1968    -    1969 


.1 


7.0 
2 


6.0 
1 

5.0 


9.7 
6 


5.0 
5 


4.3 
5 


4.0 
5 

5.5 


8.5 
7 


2.0 


4.8 
5 


5.4 
5 

2.2 


6.0 
1 


7.5 
5 


1.5 
1 

.2 


3.0 
2 


2.1 
2 


1.4 
3 


2.8 
1 


2.0 

1 


3.0 
3 


2.5 

1 


2.0 
1 


1.4 
3.0 


13.7 
2 


17.3 
20 


7.8 
5 


4.1 
2 


4.0 
1 


1.0 
3 


17.9 
20 


11.0 
16 


8.6 
13 


14.2 
15 


16.5 
12 


15.3 
13 


12.8 
9 

10.0 


6.1 

12 


18.0 
12 


2.4 
3 


1.5 
1 


2.0 
2 


14.5 
17 


11.2 
15 


8.0 
4 


.5 


3.0 


13.2 


18.0 


9.5 

5 


17.0 
14 


11.0 


12.1 


19  10 


NEW    JERSEY 


TOTAL 


30.8 
18 


44.3 
43 


31.4 
24 


25.1 
23 


19.8 
18 


35.3 

40 


39.5 
36 


31.7 
30 


35.1 
35 


20.5 


33.6 
35 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


»»  jfkssy 

JULY       1969 


NORTHERN  01 

BELV1DERE 
8Q0NTDN  1  SE 
CANOE  BROOK 
CH4RLQTTE8URG 
CRANFORD 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 
FLEMINGTON  1  NE 
HICH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTV1LLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  W8  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

»     •     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 


Day  of  Month 


HAS 

MIN 


88   8J 
60   49 


89   8* 
67   51 


90   85 
66   49 


87   82 
59   49 


91   82 
70   56 


90   81 
71   56 


90   92 

68   68 


87   80 
65   49 


85   82 
62   42 


85   85 
50   57 


84   79 
45   52 


52   46   52 


51 

61 
46 

59 

80 
49 

85 
47 

83 
54 

77 
61 

78 
66 

85 
43 

82 
52 

87 
57 

84 
63 

87 
50 

85 
57 

85 
55 

60 
59 

84 
52 

84 
57 

89 

42 

80 
49 

81 
59 

80 
61 

85 
60 

86 
68 

87 
59 

8! 
63 

7T  82   8* 

53  55   60 

85  88 

56  69 

84  87 

58  70   69 

80  81   87 
55  65   64 

81  84 
53  56 

73  80   86 

48  54   54 


86   91   B 
57   70   68 


78   81   86 
53   56   59 


82   84   89 
58   67   67 


78   82   85 
48   63   65 


80   84   87 
53   56   67 


82   90   84 
63   72   72 


79   85   89 
50   52   62 


84   87   90 
59   67   68 


86   SB   91 

54   70   71 


86   89   85 
55   67   68 


86   90   86 
54   67   68 


78   82   87 
49   52   56 


60   79 
55   52 


58   77 
53   49 


77   82 
59   53 


78   82 
58   55 


60   73 
43   48 


82   77   83 
59   59 


87   88 
57   61 


86   80 
53   59 


90   86 
53   62 


93   89 

56   64 


83   80 
51   58 


84   81 
51   60 


82 
67 


67   75 
53   50 


65   78 
55   55 


58   77 
55   49 


79   75   80 
52   55   61 


63   79   80 
58   61   64 


82   79   81 
55   62   04 


80   77   81 
51   55   64 


78   80   79 
53   66   65 


80   80   80 
59   66   65 


83   78   81 
57   63   63 


73   84 
62   66 


84  60  78 

57  50  45 

72  77  81 

59  62  61 

81  59  78 

52  51  47 

84  65 

59  56 


76   82 
54   53 


60   58   54 


80   79   83 
57   56   52 


61   57 

50   50   46 


64   54   52 


78   81 
60   57 


86   84   86 
58   62   64 


85   88   84 
57   68   70 


94 
72 

91 

58 

86 
68 

80 
60 

85 
69 

89 
70 

86 
67 

88 
6« 

85 
63 

79 
64 

83 
62 

90 
73 

83 
69 

75 
66 

86 
72 

6* 
62 

84 
64 

85 
58 

68 
72 

83 
6! 

70 
63 

74   80 
63   52 


86  68  78 
60  62 

87  70 
64  61  55 

73  75  82 

60  59  53 

73  75  80 

64  61  50 


76   66 
57   52 


81   85 
57   66 


80   75 
52   54 


83   79 
57   63 


79   73 
46   60 


82   78 
53   57 


79   80 
65   69 


81   78 
51   60 


84   75 
61   65 


84   83 
57   62 


80   81 
57   66 


79   84 
56   64 


81   77 
49   52 


75   80   80 
55   67   61 


76   87   82 
58   69   63 


80   83 
53   66 


60   86   83 
60   69   64 


75   84   80 
53   67 


80   77 

56   66   68 


81   85 
58   52 


81   86 
63   59 


82   65 
58   58 


80   84 
59   56 


87   90 
62   63 


85   89 
62   65 


80   87 
59   59 


83   86 
61   59 


78   80 
53   55 


82   87 
57   60 


75   80 
56   58 


79   83 
61   61 


76   80 
55   58 


78   83 
59   62 


80   88 
64   66 


76   83 
52   53 


79   81 
62   63 


81   87 
57   61 


84   87 
58   61 


85   88 
57   60 


76   82 
52   52 


86   89 
60   60 


90   89 
61   66 


87   90 
64   71 


89   89 
59   68 


92   94 
65   72 


89   89 
66   69 


89   92 
62   67 


83   89 
60   64 


81   77   86 
53   60   66 


83   78   87 
58   67   68 


75   83   79 
58   68   63 


75   65   79 
55   67   03 


81   85   83 
59   60   59 


85   67 

61   65   63 


84   88   86 
57   60   63 


85   83   85 
63   63   67 


91   80   69 
65   64   64 


76   79 
68   66 


94   94 
71   72 


90   92 
63   68 


92   96 
73   72 


89   91 
67   68 


91   94 
68   72 


95   93 
74   75 


92   94 
67   67 


95   97 
75   76 


95   95 
66   71 


95   92 
70   72 


96   93 
68   70 


90   94 
63   63 


76   71   72 
68   68   66 


90   79   70 
66   66   60 


93   85   7* 
64   67   66 


80   83 
67   68 


79   72 
67   64 


80   81   67 
65   65   60 


81   72 
66   66 


85 
67 


78   68 
63   63 


90   79   70 
66   61   64 


72   77 
67   68 


83   67 
60   62 


78   82   85 
58   60   60 


80   84   89 
64   58   60 


84   86 

60   62   62 


82   86   89 
57   60   61 


81   86   90 
56   60   58 


81   77   84   82   83   67 
58   66   67|   60   63   64 


59   67   63   60   64   65   67   74 


91   92 

68   72 


92   94 
68   72 


92   92 
65   72 


65   93 
68   76 


91   94 
64   70 


86   88 
65   71 


91   93 
63   68 


90   92 
67   71 


92   96 
65   71 


92   93 
63   71 


89   90 
66   73 


75   70 
62   64 


81   71 
68   67 


81   83 
66   66 


73   79 
69   66 


76   82 
67   63 


71   71 
60   60 


81   61 
72   71 


78   82 
70   69 


86   84 
71   68 


90   88 
72   69 


75   76 
65   61 


80   68 
66   57 


75   67 
65   60 


76   65 
63   59 


71   67 
65   59 


70   73 
63   63 


80   69 
65   57 


75   68 
66   61 


79   79 

64   60 


74   74   74 


72   72   78 


75   72   70 


73   66   71 


71 

59 


82   73 
64   67 


86   80 
64   68 


83   81 
69   69 


79   63 

65   61 


77   65 
69   62 


82   85 

70   66 


75   84 
67   62 


86   67 
71   65 


70   75 
66   61 


73   76 
64   61 


78   67 
62   54 


73   68 
65   57 


78   78 
70   69 


82   71 
68   67 


88   89 
60   65 


91 
74|   73 


91   79 
69   69 


74   77 
68   67 


80   78 
69   69 


92 

73   70 


84   64 
72   72 


74      77      75      87      80      63      85      89      90      93      95 
56      67      65]      62      68      6l|      69      72      71 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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76   79   82 
70   70   73 


73   73 
63   68 


76   73 
55   59 


78   76   87 
60   64   65 


75   75   87 


65   64   63 


85   81 
64   68 


73   83 
63   61 


80   87 
69   68 


79.7 
58.8 


80.1 
61.7 


81.3 
61.8 


78.4 
59.1 


82.8 
64.0 


80.0 
63.8 


80.5 
61.9 


80.7 
61.5 


77.1 
55.7 


67   84.7 
65   63.7 


79.0 
58.9 


84   80   79   87 
66   69   70   66 


75   76 
65   66 


79   76 
67   66 


74   76 
53   63 


68   71 
66   62 


77   70 
67   61 


74   69 
66   63 


80 

60 

77 


72   76   82 


70   80   85 
58   64   65 


76   80 
59   66 


78   86 
72   72 


77   79 
67   67 


80   78 
70   70 


79   87 
69   67 


78   87 
69   70 


79   88 
67   69 


77   79 
63   64 


84   89 
72   72 


85   86 
70   71 


79   85 
73   74 


82   87 
70   70 


81   77 
68   69 


84   82 
66   68 


84   85 
69   70 


SO   86 
69   69 


80   86 
70   69 


82   86 
72   72 


83   85 
69   71 


81.7 
63.6 


78.4 
58.5 


80.5 
60.2 


80.9 
67.5 


80.7 
58.5 


82.5 
65.7 


85.5 
62.6 


82.2 
63.9 


83.9 
62.7 


79.6 
55.9 


81.8 
64.6 


84.3 
66.1 


84.7 
64.7 


84.4 
67.0 


82.8 
63.9 


80.1 
63.7 


64.3 
62.6 


84.6 
65.3 


82.0 
63.4 


82.5 
63.6 


84.3 
66.2 


62.9 
66.6 


62.5 
65.6 


I 


r 


si 
mi 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILDH 
TDHS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
W0O0STDWN 

♦      * 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 


Day  oi  Month 


66   52   61 


91   90   85 
74   60   67 


57 

63 
60 

eo 

57 

85 


91   77   76 


85   91   79 


87   79   77 
70   56   62 


68 

68 

SO 
62 

89 
69 

68 
70 

88 
69 

81 

64 

90 
70 

89 
71 

83 
69 

90 

69 

84 
72 

91 
71 

89 
68 

87 
73 

82 
72 

80 

69 

92 

73 

88 
70 

8  4 
71 

9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 


84   63 
60   58 


75   74 
64   61 


85   74 
66   62 


82   74 
66   61 


85   70 
65   63 


70   74 
60   60 


72   74 
65   62 


82   75 
66   61 


80   77 
58   64 


80   87 
55   66 


80   76 
59   68 


80   77 
56   63 


74   86 
64   69 


76   87 
57   69 


75   80   78 


79   84   86 


81   83   86 
60   63   64 


80  86   66 

60  65   64 

79  84   86 

60  61 

82  86 

62  66 


84   86   60 


78   73   78   77   79   76 

63   63   56   60   69   69|  60   62 


90   93 
70   72 


91   93 
73   72 


93   95 
71   72 


19   20 


84   88   95 


91   83 
67   68 


94   90 
72   71 


95   84 
63   71 


84   80 
70   74 


94   85 
71   69 


73   68 
66   60 


76   75   73 
70   67   63 


75 
69 


NEW  JERSEY 
JULY 


27   28   29 


72   75 
59   62 


76   79 
54   54 


70   79 
60   66 


76   80 
60   65 


69   75 
55   60 


74   75 
56   64 


80   82 
59   66 


75 

69 


86   84 
68   67 


82   82 
68   69 


86   84 
70   70 


82   82 
69   69 


82   81 
69   69 


83   79 
69   72 


82   81 
73   71 


83   83 
68   69 


79   86 
70   67 


88   90 
69   66 


82   86 
70   69 


85   86 
69   69 


81   86 
71   68 


86   87 
71   70 


85   85 
70   69 


87   88 
68   68 


81.1 
64.3 


83.6 
63.2 


83.7 
66.3 


84.0 
66.0 


81.5 
64.2 


80.9 
65.6 


85.5 
65.4 


80.3 
70.0 


81.8 
68.5 


79.5 
65.9 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

1 

Day 

Of  Month 

3 *  °> 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   » 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

*    *    * 
SOUTHERN           02 

EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 

.26 
47 
93 
63 

.14 

9 

85 

57 

.24 
25 

91 
57 

.17 
39 

sa 

57 

.20 
37 
92 
62 

.14 
25 
84 
66 

.25 
12 
91 
65 

.02 
49 
65 
59 

.20 
17 
87 
60 

.22 

20 
92 
66 

.10 
34 
92 
62 

.24 
19 
95 

68 

.10 
10 
88 
64 

.04 
23 
88 
64 

.36 
29 
92 
67 

.18 

9 

96 

69 

.29 
'|4 
95 
72 

.27 
42 
96 
73 

.19 
10 
96 

74 

.19 

35 
84 
68 

.00 
21 
74 
72 

.07 
22 
79 
72 

.12 

17 
85 
67 

.07 
39 
79 

63 

.05 
26 
88 
64 

.07 
23 
87 
66 

27 
85 
66 

58 
85 
68 

33 

86 
70 

.25 
19 
91 

71 

.19 
15 
92 

73 

5.128 

635 
87.8 
66.0 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.36 
79 
93 
65 

.30 
72 
84 
59 

.21 
53 

88 
59 

.25 

65 
82 
62 

.34 

81 
90 
66 

.27 

81 
87 
70 

.24 
41 
91 
66 

.02 
60 
67 
60 

.23 
51 
82 
60 

.28 
55 

88 
60 

.18 
44 
80 
61 

.17 
45 
85 
68 

.33 
55 
77 
62 

.32 

59 
86 
62 

.31 
47 
90 
65 

.29 

50 
95 
69 

.35 
86 
92 
70 

.30 
91 
94 
71 

.30 
68 
94 
72 

.26 

90 
85 
67 

.06 
52 
71 
69 

.05 
38 
79 
71 

.06 

52 
74 
67 

.11 
94 
67 
61 

.10 
43 
76 
61 

.03 

43 
77 
64 

.18 
47 
77 
65 

79 

89 
70 

53 

89 
70 

32 

81 
72 

.18 
52 
92 
71 

6.73B 
1858 
83.9 
65.6 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WINO 

.23 

21 

.21 
17 

.23 
18 

.18 
17 

.22 
33 

.18 
13 

.04 
21 

.08 
50 

.15 
9 

.15 
12 

.17 
8 

.06 
17 

.24 

15 

.16 

18 

.22 

10 

.24 

14 

.23 
14 

.22 

8 

.21 
17 

.06 
32 

.00 
21 

.07 
22 

54 

.11 
46 

.17 

21 

.05 
8 

.12 
27 

28 

36 

.08 
12 

.15 

4 

4.68B 
643 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.36 
95 
70 

.31 
88 
64 

.33 

90 
62 

.25 
89 
64 

.29 
90 
65 

.29 

89 
71 

.22 
86 

67, 

.08 
74 
62 

.13 
79 

61 

.24 
67 
62 

.11 

76 
64 

.17 
89 
76 

83 
68 

.32 

88 
67 

.29 
91 
66 

.30 
95 
70 

.35 
93 
71 

.28 
96 
72 

.21 
100 
74 

.30 
96 
72 

.24 
85 
70 

.34 
85 
71 

89 
69 

71 
62 

72 
62 

.13 
85 
64 

.10 
86 
67 

.45 
93 
71 

.21 
85 
70 

.11 
64 
68 

.22 
93 
71 

7.61B 

87.2 

67.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF    1968    -    1969     NbW    JtRSEY 


Station 


NORTHERN 


BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SfcRV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVlLLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBUN 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 


COASTAL 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 


03 


13 
4 
0 
6 

22 

2 

4 
4 

6 


7 

36 

57 

117 

7 

25 
69 

19 

119 

49 

6 
78 

9 
22 
18 

29 


45 
7 

33 
0 

39 

34 
15 
10 
32 
56 

20 
14 
24 
21 


OCT 


323 

311 
289 
337 


213 
292 
313 

211 

239 

380 
260 
395 
319 

193 
368 
215 
244 
250 

264 

418 


314 
186 
223 
206 
237 

275 
226 

205 
260 
294 

208 
217 
266 
257 


247 
215 
194 
253 
221 

232 
216 


180 
119 
210 


708 
672 
679 
724 


568 
657 
662 
829 
569 

587 
760 
615 
771 
691 

573 

746 
582 
586 
614 

608 
800 


629 
529 
483 
524 
539 

606 
556 
515 
575 
584 

502 
521 
612 
608 


538 
536 
517 
552 
555 

515 

533 


490 
459 
532 


1142 
1106 
1082 
1177 


970 
1095 
1112 
1333 

982 

999 
1224 
1053 
1203 
1144 

1003 
1197 
1010 
994 
1021 

1027 
1257 


1031 
947 
934 
907 
980 

1038 
992 
954 
987 
999 

967 

962 

1034 

1033 


971 
981 
946 
971 
965 

949 
973 


903 
936 
951 


1164 
1179 
1176 
1245 
1077 

1025 
1160 
1190 
1378 
1051 

1075 
1308 
1117 
1263 
1191 

1039 
1263 
1082 
1082 
1088 

1093 
1310 


1068 
1024 
1026 
1036 
1079 

1131 
1087 
1070 
1085 
1091 

1080 
1033 
1094 
1125 


1082 
1081 
1045 
1094 
1036 

1064 
1064 


1005 
1021 
1053 


988 
1011 
1008 
1072 

931 

924 
987 
992 

920 

928 

1068 

957 

1050 

1012 

938 

1058 
909 
911 
937 

939 

1119 


926 

874 
866 
869 
920 

994 
909 


948 
931 

880 
386 
939 
949 


939 

888 
884 
936 
898 

911 
925 


872 
866 
929 


896 
910 
887 
1010 
820 

788 
889 

900 

798 

808 
1001 

841 
1004 

915 

804 
964 
788 
7B9 
823 

847 

1051 


847 
755 
782 
739 
818 

871 
781 
769 
826 
826 

805 
815 
795 
840 


815 
802 
767 
839 
789 

826 
770 


810 
811 
825 


454 
425 
413 
500 
337 

308 
385 

417 

348 

343 

509 
364 
496 


317 
462 
348 
329 
327 

348 
532 


354 
274 
328 
280 
362 

376 
309 
298 
326 
336 

329 
345 
351 
349 


337 
330 
316 
379 
297 

394 
299 


358 
384 
373 


207 
199 
206 
255 
142 

106 
174 
224 

119 

121 
273 
149 
270 
231 

101 
218 
128 
133 
125 

136 
285 


150 
81 

125 
65 

134 


109 
109 
135 
147 

127 
126 
128 
152 


146 
128 
102 
191 
.  98 

183 
93 


141 
168 
164 


3J 
2  4 
21 
4V 
6 

4 
14 

19 


6021 
5910 
5819 
6485 


5701 
5911 

500' 

5138 
6695 

5384 
668 


4976 
6433 
5071 
5105 
5214 

5301 


NORMALS 
JULY  JUNE 


29 

5411 

1 

4678 

11 

4819 

2 

4628 

10 

5126 

8 

3 

4991 

1 

4819 

7 

5189 

10 

5297 

4 

4924 

3 

4931 

3 

5250 

6 

5346 

6 

5133 

3 

4978 

2 

4781 

10 

5285 

1 

4869 

11 

5118 

2 

4897 

2 

4762 

3 

4767 

J 

5052 

5468 
5868 
5847 
6083 


5254 
5116 
5246 
5337 


4859 
6163 
5203 
5457 

5219 

5357 
5984 


4812 


4663 


5103 

4724 
5163 
5035 


5070 
5138 


4835 
4729 

4980 


! 

i 


Nil 


I 

IK 


4684 
5162 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

JULY        1969 


Station 

ft 
II) 

Day 

af  month 

a 

IB 

Q 

(IN) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

81 

70 

88 
65 

80 
69 

92 
66 

88 
72 

90 

72 

75 
67 

82 
67 

88 

66 

62 
66 

85 
72 

81 
71 

83 
69 

85 

70 

89 
70 

89 

75 

89 

74 

90 
75 

84 
74 

76 
73 

84 
72 

76 

74 

74 
69 

75 
66 

76 

68 

76 

71 

84 

71 

60 
73 

82 

74 

86 
75 

87 
74 

83.1 
70.7 

2 

MAX 
MIN 

79 
71 

83 
67 

79 
70 

86 
68 

84 
73 

86 
7? 

75 
66 

80 
66 

8<( 
67 

80 
70 

82 
72 

79 
72 

80 
70 

82 

71 

85 

71 

85 
74 

86 

75 

86 
70 

82 
75 

76 
74 

85 
73 

76 
74 

73 
70 

75 
69 

76 
69 

76 
71 

81 
72 

78 
73 

80 
74 

64 
75 

84 
74 

80.9 
71.5 

4 

MAX 

MIN 

77 
73 

81 
69 

78 

71 

83 
70 

82 

73 

83 
73 

76 
69 

78 
68 

80 
69 

78 
71 

80 
72 

77 
72 

78 
70 

79 

71 

83 

71 

83 
74 

83 
75 

84 
76 

80 
76 

76 
73 

83 
73 

76 
74 

74 
70 

74 
69 

75 
70 

75 
71 

79 
72 

77 
74 

79 
74 

62 
75 

82 

75 

79.2 
72.0 

e 

MAX 
MIN 

75 
73 

77 
71 

75 
72 

77 

71 

79 
73 

78 

73 

76 
70 

75 
69 

77 
70 

76 
72 

76 

72 

74 
73 

75 

71 

76 

72 

78 
72 

78 
74 

79 
75 

81 
76 

78 
76 

76 
74 

80 
73 

76 

74 

74 
72 

73 
71 

73 

71 

74 
72 

76 
73 

76 

74 

76 
74 

78 
75 

78 

76 

76.5 
7^.7 

20 

MAX 
MIN 

71 
70 

72 

70 

73 
71 

71 
70 

72 

7U 

72 
71 

72 
70 

71 
70 

72 
70 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

7l 
71 

72 

71 

72 

71 

73 
71 

75 

72 

75 
72 

75 
73 

74 

73 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

72 

71 

71 
70 

72 
71 

72 

71 

73 
71 

73 

72 

74 
73 

74 
73 

72.5 

71.2 

40 

MAX 
MIN 

67 
66 

68 
67 

68 

67 

68 
67 

69 

67 

69 
67 

69 
68 

69 
68 

69 
67 

69 
66 

69 

66 

69 
66 

69 
66 

69 

66 

69 
66 

69 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

70 

70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

71 
70 

69.4 
66.4 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

91 

70 

loo 

63 

98 
69 

93 
65 

93 

70 

10U 
70 

76 
66 

84 
65 

89 
63 

84 
65 

87 
70 

85 
69 

86 
66 

90 

67 

94 
67 

97 
70 

100 
72 

99 
74 

93 

72 

76 

71 

81 
70 

76 

71 

73 
68 

78 
66 

80 
65 

79 
69 

90 
70 

65 

72 

83 

74 

93 
74 

92 

72 

87.9 
66.9 

Z 

MAX 
MIN 

68 
72 

96 
65 

98 
70 

92 
65 

91 

70 

9<f 
71 

77 
66 

83 
65 

87 
63 

83 
65 

86 

71 

85 
69 

84 
66 

86 
67 

93 
67 

95 

70 

96 

73 

96 

74 

91 
73 

76 
72 

81 
71 

76 

73 

73 

68 

77 
66 

80 
65 

79 
69 

88 
70 

84 
73 

83 
74 

92 
74 

91 
73 

86.7 
69.4 

4 

MAX 
MIN 

83 
76 

90 
69 

83 
73 

85 
69 

85 
72 

9(J 
74 

79 
68 

76 
67 

83 
66 

79 
66 

81 
71 

80 
72 

80 
68 

82 
70 

85 
70 

87 
73 

89 
75 

89 
76 

85 
75 

76 
73 

78 
72 

76 
73 

73 
69 

75 
67 

76 
67 

76 
69 

82 
70 

79 
73 

SO 
74 

86 
75 

85 
74 

81.8 
71.2 

8 

MAX 
MIN 

80 
77 

82 
72 

80 
75 

79 
72 

81 
73 

83 
75 

80 
70 

75 
69 

77 
69 

76 
70 

77 
72 

76 

73 

76 
70 

77 
71 

80 
72 

81 

74 

82 
76 

83 
77 

81 
77 

77 
74 

76 
73 

75 

73 
70 

73 
69 

73 
70 

74 
70 

77 
71 

77 
74 

77 
74 

81 
75 

80 
76 

78.0 
72.7 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1  •  SLOPE  OF  GROUND,  FLAT.  SOIL  TYPE:  LOAM.  GROUND  COVER,  KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION, 
COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

SUB-STA  2  ■  SLOPE  OF  GROUND,  FLAT.  SOIL  TYPE,  LOAM.  GROUND  COVER,  BARREN.  INSTRUMENTATION,  BROWN  RE- 
CORDING POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


X.     o 


•  ■ 


■ 

IOUNB   IROO)     I 
BUM  [M!<  " 


- 
■ 
CRANFORO 

.liABUM 
t>st»   FEiLa    ^ 
lMingiuk.   1 


&  VALLEr 

LUMBER! ON 


■ 
*1L  Ml  It 

CAMW  i* 


MARL  ION    I 


BERGEN 
A  BURLINGTON 


2    CUMBERLAND 


B    »1    Ob 
2    J9   5* 


■ 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


BELLEP1  vin   mam     FORI   ■ 

CLEMENT    maupi 
BERNARDS    HAl 

N    BRUNSHCH    WATER    PL! 


■ 

,     m    THORN 
NEwANK    WA 

FARE    H.     K 
ANONL*    I 


DONALD    YOUNG 
JOHN    LOPER 
MRS    JANE     EKDAHL 
GLASSBORO    STATE    I 
GEORGE.     T.    HICOIM: 


EUWARti  ENTW 
JERSEY  CUT 
E.     E.    CASE 


T£R  OEPI. 


■  ,  ,   ,  . 
Ml wAW«.  MB  AIRPORT 
M  w  BRUM!  -  i  ' 
NEW  MILFORO 
N!  MTQN 

PA1ERS0N 

PMILLIPSBURG 
PMILLIPSBURC.    BRIOGL 


It  lft 

T,  IB 

'■.  I? 

7ft  ?B 

?ft  IB 

7ft  13 

7*  21 

7ft  18 


OBSERVATION 

TIMi:  AND 

r  ahi  a 


... 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
... 

.    4     AUIll 

' 

■ 

\  vd'i  r 

-.    t  . 

■ 

1 

HAC&ENSACK    ' 


J      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL     2-DELAWARE    3-CREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    S-HUDSON    6-MAURICE    1-MULLICA    B-PASSAIC    9-RAHWAY     10-RARITAN 


REFERENCE 


at  Ion  regarding  the  climate  of  New  Jer3e; 
eorology.  College  of  Agriculture  and  Env 
Additional    precipitation   data   an 


New  Brunswicl 

s   Admlnistratl 

sn   State   Cllm 

itologlst, 
ay   Weather 

°F,    precipitation   and   evapo 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Temperature 

Precipitation 

8,1 
<2 

< 

•1 
|B 

a 

Q 

1 

Q 

1 

No.  ol  D*y« 

3 
i2 

•3 
J 

I* 

U 

a 

Snov. 

.  Sloot 

No.  ol  Day» 

Sutton 

Max. 

VOn. 

3 

•S-u 
a  o 

i\ 

2  o 

• 

a 

E 

1 

x 

S.J 

...  s 

:.;  1 

si 

::  \ 

Z 

*    *    * 
NORTHERN             01 

BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

82.3 

63.9 
83.6 
82.0 
85.5 

58.3 
60.8 
61.5 
58.1 
63.5 

70.3 
72.4 
72.6 
70.1 

74.5 

-  2.6 

1.6 

1.5 

.9 

90 
90 
90 
88 

91 

26 
31  + 
31 
26+ 
25 

45 
46 
47 
42 
49 

22 

27 
22 
27 
22 

10 
7 
9 

17 

1 

.' 
1 

0 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
u 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5.71 
3.69 
3.45 
7.56 
4.73 

.72 

-  1.04 

-  1.78 
2.60 

2.00 
1.11 
1.32 
2.94 

1.53 

4 
5 
5 
5 
16 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 

7 
7 
7 

3 
3 

2 
3 

3 

2 
1 
1 
3 
1 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

85. 4M 

83.6 

B4.5 

81. OM 
84.1 

63.6 
61.2 

60.5 
59. 4M 
67.6 

74. 6M 
72.5 
72.5 
70. 2M 
75.9 

.5 

-   .9 

2.1 

92 

90 
91 
89 
94 

25 

26+ 
26 
26 
25 

52 
48 
44 

55 

22 
22  + 
22 

27 

14 

4 
2 

1 

i 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

4.25 
2.69 
3.06 
3.53 
1.65 

-  .72 

-  1.96 

-  2.97 

2.15 
1.14 
1.43 
1.80 
.70 

16 
5 
5 
4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 

6 
6 
5 

2 

2 

2 
2 

1 

1 
1 
1 
1 
0 

L4MBERTVILL6 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

66.1 
81.4 
85.3 

61.2 

64. 1 

62.9 
57.4 
63.4 
56.6 
60.3 

74.5 
69.4 
74.4 
68.9 
72.2 

1.5 
1.6 

92 
89 
92 
88 
91 

25 
26 
26 
26 
26 

47 
43 
50 
43 
46 

22 

27 
22 
23  + 
26  + 

22 
20 

5 

0 
3 

0 
1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.22 
4.24 
3.16 
5.69 
4.67 

-  1.92 

-  1.93 

.63 

1.25 

2.00 

.91 

2.40 

1.58 

5 
4 
5 
5 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 
S 
b 
8 

3 
3 
2 

2 
3 

1 
1 
0 
2 
2 

NEWARK  HB  AIRPORT        R 

NEWTON 

PATERSDN 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

85.7 
83. 1M 
86.6 
86.4 
86.3 

66.9 
57.3 
65.8 
61.0 
63.3 

77.3 
70. 2M 
76.2 

73.7 
74.8 

2.9 
.1 
2.6 
1.3 
1.7 

92 

90 
94 
92 
92 

25 

25 
26 

31  + 
25 

59 
42 
52 

47 
48 

27+ 
27  + 
22 
22 
22 

15 

0 

6 

9 
6 
6 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.24 
4.75 
6.64 
4.77 
10.96 

-  2.19 

.21 
1.97 

-  .27 
5.77 

.69 
1.73 
3.39 
2.05 
6.94 

15 
4 
16 

4 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
9 
6 
9 

1 
2 
4 

3 
3 

0 
2 
2 
2 

2 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

B6.0 
82.2 

61. 9M 
54.0 

74. OM 
66.  1 

1.2 
-  2.7 

91 
90 

31  + 
26 

47 
39 

22 
22 

2 

32 

6 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.79 
4.54 

-  1.22 

-  .50 

1.25 
1.68 

5 
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SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


Very  heavy  rains  during  the  first  half  of  August, 
following  a  very  wet  July,  left  the  Garden  State 
thoroughly  soaked.  Heavy  rains  on  August 
4th  caused  the  evacuation  of  around  200  people 
from  the  vicinity  of  West  Milford  when  minor 
flooding  occurred,  but  there  had  been  threats 
of  more  serious  flooding. 

On  the  evening  of  the  15th  Plainfield  reported 
6.90    inches    of    rain    in  2  1/2  hours,   with  a  24- 


hour  total  of  7.14  inches.  Warren  Township 
and  Clark  reported  unofficial  measurements  of 
around  7  inches  from  the  same  storm.  A 
funnel  cloud  was  observed  in  northeastern  Somer- 
set County  in  connection  with  this  storm.  On 
the  same  evening  around  4  inches  of  rain  was 
reported  in  the  vicinity  of  Paterson  and  Ruther- 
ford, and  a  funnel  cloud  was  reported  in  the 
vicinity  of  Teterboro,  where  three  aircraft  were 
overturned  by  high  winds. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  and  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 
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84 
68 

89 
71 

62 
66 

80 
62 

86 
64 

88 
66 

86 
61 

82 

67 

82 
59 

81 
56 

83 
56 

83 
59 

87 
63 

67 
70 

86 
69 

66 
67 

84 
70 

84 
59 

79 
48 

76 
47 

80 
52 

85 
59 

89 

61 

90 
63 

81 
46 

76 

50 

80 
55 

83 

60 

90 
62 

83.9 
60.8 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

86 
64 

87 
65 

66 
63 

88 

71 

84 
67 

78 
66 

86 
62 

89 
69 

67 
62 

65 
68 

66 

60 

82 
54 

83 
54 

85 
59 

68 
62 

87 
71 

86 
73 

86 
6B 

7fl 
70 

85 
62 

78 
48 

72 

47 

60 
53 

85 
52 

75 

70 

84 
64 

62 
48 

76 

50 

82 
55 

85 

61 

90 

6  9 

83.6 
61.5 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

85 
61 

82 
61 

82 
65 

86 
65 

77 
63 

77 
62 

84 

62 

85 
62 

64 

59 

82 

60 

79 
59 

80 
54 

81 
55 

82 
56 

65 
59 

63 
69 

85 

6B 

86 
67 

84 
68 

84 
58 

77 
50 

74 
45 

76 
46 

83 
52 

88 
60 

88 
61 

79 
42 

74 
49 

79 
49 

83 
55 

86 
60 

82.0 
58.1 

fRANFOPD 

MAX 
MIN 

87 
6*. 

86 
65 

89 
70 

87 
72 

78 
68 

88 
65 

89 
63 

89 
69 

66 
64 

82 
66 

82 
63 

84 
57 

86 
62 

87 
60 

86 
73 

88 

71 

88 
74 

37 
69 

87 
70 

78 
64 

77 

50 

61 
49 

85 
54 

89 
61 

91 
65 

89 
66 

77 
52 

81 

51 

85 

58 

90 
64 

90 
67 

85.5 
63.5 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

53 

62 

67 

72 

77 
68 

87 
66 

88 

65 

89 
69 

86 
65 

81 
68 

82 
63 

87 
58 

86 
64 

88 
61 

85 

73 

85 
70 

89 
74 

86 
72 

67 
70 

82 
65 

SO 
53 

81 
52 

67 
56 

90 
57 

92 

67 

63 
69 

78 
56 

83 
53 

85 
57 

90 
65 

91 
69 

85.4 
63.8 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

82 

64 

85 

61 

85 
67 

87 
71 

83 
66 

77 

65 

84 
62 

87 
66 

85 
62 

82 

64 

82 
59 

81 
55 

84 
60 

84 
60 

67 
62 

84 
70 

85 
72 

ee 
67 

85 
69 

84 
60 

79 
48 

78 
48 

82 
53 

86 
60 

90 
63 

90 
64 

60 
49 

75 

51 

86 
56 

85 
58 

87 
64 

83.6 
61.2 

FIEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

87 
62 

87 
65 

87 
67 

88 

71 

84 
67 

77 
65 

86 
62 

88 
66 

89 
63 

64 
68 

81 
58 

81 
56 

63 

58 

66 
57 

86 
62 

68 
72 

88 
71 

88 
68 

85 
68 

64 
63 

78 
53 

77 
44 

60 
50 

84 
57 

69 
62 

91 
62 

82 
48 

75 
46 

82 

48 

85 
55 

89 
62 

84.5 
60.5 

HIGH  PPINT  PARK 

MAX 
MIN 

86 

6* 

81 

61 

80 
62 

83 
63 

76 
62 

75 

59 

82 
66 

85 

65 

82 
60 

61 
60 

75 
54 

78 
52 

79 
60 

82 

61 

84 
64 

79 
67 

84 
65 

84 
62 

83 
54 

74 
46 

89 
53 

74 
43 

79 
56 

85 
62 

85 

65 

81.0 
59.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

82 
70 

61 

70 

87 
74 

83 
72 

77 
69 

85 

6B 

88 

70 

89 
74 

8  5 
70 

63 

70 

81 
64 

84 
63 

63 
69 

84 
70 

82 
74 

83 

74 

86 
71 

85 
72 

86 
72 

79 
67 

79 

56 

81 
56 

87 
61 

92 
68 

94 
72 

80 
62 

74 
55 

80 
59 

84 
64 

88 
69 

91 
71 

84.1 
67.6 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
68 

88 
68 

83 

71 

78 
67 

86 
66 

69 
62 

88 
68 

89 
68 

82 
68 

84 
60 

85 

57 

87 
61 

87 
60 

89 
73 

90 
74 

89 
73 

87 
69 

86 
69 

81 
65 

80 
49 

82 

47 

86 
53 

91 
59 

92 

62 

89 
63 

79 
48 

S3 

51 

87 
55 

90 
63 

91 

68 

86.1 
62.9 

LAYTnN  2 

MAX 
MIN 

82 

62 

84 
63 

SO 
64 

63 
64 

73 
63 

77 
61 

82 
61 

86 

61 

83 
60 

82 
62 

77 
56 

79 
52 

80 
53 

79 
56 

65 
60 

86 

6? 

84 
67 

84 
64 

85 
66 

85 
57 

73 
45 

74 
44 

78 

47 

83 

56 

81 
60 

89 
59 

60 
43 

74 
44 

81 
50 

85 
54 

87 

61 

81.4 
57.4 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
67 

B7 
71 

89 
67 

85 
67 

79 
65 

87 
64 

69 
71 

89 

64 

85 
68 

82 
63 

82 

57 

64 
60 

86 

61 

88 
69 

84 
71 

87 
73 

89 
69 

86 

71 

86 
62 

79 
51 

79 
50 

81 

54 

86 
61 

91 
66 

92 
66 

83 
52 

76 
52 

63 

58 

86 
65 

90 

65 

85.3 
63.4 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

84 
58 

82 
59 

83 
61 

84 
69 

76 
64 

75 
63 

81 
59 

84 
58 

83 
53 

79 
57 

8  0 
58 

79 
53 

80 
53 

82 
57 

83 
58 

83 
60 

84 
67 

85 
65 

82 

65 

62 
58 

75 
52 

75 

43 

78 
43 

82 

53 

87 
62 

86 
61 

77 

48 

73 
46 

82 

44 

85 
56 

84 
53 

SI. 2 
56.6 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

86 

61 

86 
63 

85 
65 

88 
70 

82 
65 

79 

62 

66 
62 

89 
69 

86 
60 

84 
66 

81 
59 

57 

82 
57 

85 

57 

86 
63 

87 

70 

86 
70 

87 
67 

85 

68 

85 
60 

78 
52 

77 
48 

80 

50 

85 
55 

88 
62 

91 
63 

82 
52 

76 
48 

81 
51 

84 
60 

89 
62 

84. 1 
60.3 

NEWARK  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 

70 

84 
71 

9  0 

75 

87 
75 

79 
71 

87 
70 

89 

70 

90 
73 

67 
70 

82 
72 

83 
67 

85 
06 

67 
70 

69 
70 

85 
75 

89 
75 

91 

74 

88 
74 

88 
72 

79 
65 

79 

59 

81 
60 

85 
64 

91 

69 

92 
72 

80 
66 

76 
59 

83 

60 

86 
63 

89 
69 

91 
71 

85.7 
68.9 

NEWTON 

MAX 

MIN 

86 
60 

87 
62 

8? 
63 

67 
63 

73 
63 

79 

62 

85 
59 

87 
65 

81 
59 

82 

60 

80 
54 

79 
49 

62 

53 

66 
55 

87 
61 

83 

61 

87 

70 

ee 
66 

86 
66 

86 
57 

77 
46 

76 
42 

SO 

49 

85 
55 

90 
56 

60 

42 

75 
45 

82 
50 

64 
59 

87 
60 

83.1 
57.3 

PATERSON 

MAX 

MIN 

69 
68 

89 

68 

B7 
74 

90 
73 

87 
68 

8  0 
63 

87 
69 

90 
72 

91 
68 

91 
67 

84 

65 

8? 

60 

84 
63 

68 
63 

90 
73 

88 
70 

89 
76 

91 

70 

68 

73 

86 
64 

78 

53 

79 
52 

81 
59 

86 
66 

92 
66 

94 
68 

85 
54 

76 
56 

84 
61 

87 
67 

90 
68 

86.6 
65.8 

PHILLIPSBURG 

MAX 

MIN 

68 
64 

86 
64 

B6 
67 

86 
68 

81 
64 

86 
65 

90 
61 

69 
64 

86 
62 

62 

67 

84 

58 

64 
55 

86 
59 

87 
57 

89 
71 

90 

70 

69 
69 

88 
67 

86 
66 

84 
60 

79 

51 

61 

47 

89 

52 

89 
57 

92 
65 

92 
62 

82 
49 

81 

50 

86 
53 

91 
62 

92 
64 

86.4 
61.0 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

89 

65 

87 
66 

B9 
71 

85 
72 

78 
68 

87 
66 

90 
63 

89 
67 

86 
69 

83 
68 

84 
61 

B6 
56 

67 
61 

88 

61 

B7 
72 

70 

90 
73 

ee 

69 

86 
69 

80 
65 

80 
50 

82 
48 

87 
54 

91 

60 

92 
64 

85 
65 

77 
54 

84 
51 

87 
55 

90 
64 

91 

68 

86.3 
63.3 

SDMERVILLE 

MAX 
MIN 

89 
64 

67 
65 

B2 
69 

86 

71 

78 
67 

87 
65 

89 
62 

90 
65 

85 

82 

85 
60 

84 
57 

87 
60 

88 
60 

67 
71 

89 

71 

90 
72 

88 
68 

87 
68 

82 
64 

79 
49 

81 

47 

86 
55 

91 

57 

91 
62 

89 
64 

78 
51 

83 
50 

86 
54 

90 
62 

91 
64 

86.0 

61.9 

SUSSEX  1  SE 

MAX 

MIN 

85 
58 

87 
60 

82 

61 

66 
61 

72 
60 

78 
60 

85 

57 

86 
57 

84 
57 

82 
59 

76 
52 

80 
48 

82 

48 

62 
52 

85 
55 

86 
64 

82 
62 

62 
62 

64 
63 

67 
53 

77 
42 

75 
39 

79 
42 

85 
48 

88 
55 

90 
57 

78 
41 

72 
42 

80 
47 

83 
52 

86 
59 

82.2 
54.0 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

MIN 

85 
67 

85 

72 

86 

69 

81 
74 

76 
69 

85 
6  8 

90 
66 

90 
70 

88 
70 

80 
64 

79 
60 

81 

82 
56 

61 
60 

88 
73 

90 
74 

90 
75 

90 
71 

92 

71 

75 
50 

76 
51 

77 
43 

83 
52 

88 

60 

94 
65 

82 
57 

74 
48 

77 
45 

83 
55 

89 
62 

90 
65 

84.1 
62.5 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

87 
68 

86 
72 

89 

69 

84 
72 

76 
69 

87 
65 

69 
65 

90 
71 

87 
•0 

83 
68 

85 
63 

85 
61 

88 
62 

87 
61 

91 
74 

90 
75 

69 

74 

91 

71 

87 
70 

62 
66 

8" 
56 

82 
52 

87 
56 

92 

62 

94 
67 

66 
66 

79 
56 

84 
53 

87 
56 

91 
64 

92 

66 

86.7 
65.2 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

84 
64 

85 
72 

65 
68 

84 
71 

75 
70 

85 
65 

86 
63 

89 
70 

88 
72 

85 
69 

82 
62 

83 

56 

63 
56 

83 

60 

86 

7  2 

87 

74 

69 
74 

89 
70 

87 

70 

61 
65 

79 

50 

80 
48 

85 
47 

90 
58 

91 
61 

90 
64 

83 
53 

79 

48 

83 

51 

87 
61 

86 
65 

84.9 
62.9 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

87 
68 

86 
72 

85 

71 

82 

71 

78 
73 

66 
66 

68 
65 

67 
66 

81 
71 

78 
68 

81 

65 

85 
63 

87 
64 

84 
65 

91 
72 

90 
75 

91 
74 

90 
7  2 

87 
72 

63 
70 

78 
55 

64 
51 

91 
70 

94 
69 

82 
55 

SI 
55 

85 
59 

66 

69 

85.3 
66.6 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

86 
67 

87 

71 

87 
68 

65 

71 

77 
70 

86 
65 

B9 
63 

90 
66 

67 
69 

85 
68 

81 
61 

84 
58 

67 
57 

84 
59 

67 
73 

88 
64 

86 
68 

88 
70 

87 
69 

84 
64 

79 
51 

80 
46 

86 
53 

92 

60 

94 
61 

93 
63 

83 
52 

82 

47 

85 
51 

91 
58 

91 
64 

86.2 
62.3 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

85 
66 

85 

70 

70 

87 
71 

83 
69 

77 

65 

85 
63 

87 
69 

87 

6  4 

83 
67 

79 

60 

81 

56 

63 
61 

85 
60 

86 
71 

85 

71 

86 
72 

85 
68 

84 
68 

84 
65 

76 
49 

77 
49 

76 
54 

64 
61 

86 
65 

89 
65 

61 
53 

74 
52 

80 
55 

63 
62 

89 
65 

83.3 
63.1 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

87 
70 

86 
70 

88 
66 

65 

70 

64 
67 

76 
61 

86 
63 

89 
69 

88 
70 

66 
64 

82 
63 

82 
62 

66 
58 

86 
58 

84 

7  2 

86 

74 

88 

72 

86 
62 

86 
72 

86 

66 

78 
62 

80 
58 

80 
60 

86 
64 

91 
61 

93 
62 

88 

5  0 

60 
50 

82 
52 

82 

58 

90 
64 

85.3 
63.6 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

87 
66 

87 
69 

90 

n 

85 
71 

75 
68 

85 
64 

86 
64 

90 

70 

65 
65 

81 
6B 

81 
61 

81 

57 

86 
60 

87 
60 

9  0 
72 

86 
72 

88 
73 

87 

69 

85 
69 

78 
66 

77 
49 

76 
47 

84 
53 

88 

59 

90 
64 

83 
64 

75 
51 

61 
49 

85 
55 

89 
63 

90 
66 

84.6 
63.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

85 

64 

86 
71 

87 

83 
70 

74 
70 

85 

6: 

86 

63 

89 
71 

86 
65 

60 
68 

82 

59 

36 
55 

66 
56 

84 
56 

'7  0 
71 

89 
73 

87 
73 

89 

7C 

87 
70 

78 
64 

77 
49 

80 
46 

86 
51 

90 
57 

93 
61 

85 
62 

77 
52 

82 
46 

85 

50 

91 
61 

91 
65 

85.1 
62.1 

MILLVILLE 

MAX 

MIN 

90 

90 
67 

92 

64 

66 
54 

80 
51 

82 
57 

85 
61 

6  = 
66 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
69 

84 
72 

it 

65 

B2 
72 

74 
69 

85 

67 

88 

68 

88 
71 

66 

7C 

80 
68 

83 

63 

83 
61 

64 
61 

82 

64 

86 
74 

87 
75 

87 
76 

87 
71 

86 
72 

76 
59 

78 

54 

79 
53 

84 
58 

69 
61 

92 
69 

83 
62 

76 
56 

79 
53 

82 

57 

87 
62 

67 

66 

83.6 
65.2 

MOnRFSTOWN 

MAX 
MIN 

86 
67 

87 
73 

B( 
65 

82 

67 

75 
66 

84 
63 

86 
65 

69 
71 

8' 
7t 

83 
68 

81 
62 

83 
5  8 

86 
56 

85 
59 

68 
71 

87 
74 

86 
73 

87 

7C 

85 
70 

77 
67 

77 
52 

80 
46 

S3 

54 

89 

64 

91 
59 

83 
63 

B 

80 

49 

83 
56 

91 
64 

9  0 

6  8 

84.4 
63.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  of  Month 


4U0UST 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


1969 
S. 

I 

< 


NEv  "R  " 
f£"BERT0N  3  E 
SEABROOK.  FARMS 
SHILOH 
TOWS  RIVER 
TRENTON  HB  CITY 
TUCKERTON 
HOnDSTOwN 

C1ASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 


MAX 

tot 


min 


MM 

M1N 


MAI 

M1N 


MAX 
MIN 


66   66 
6*   71 


89   87 
71   68 


84   84 
71   67 


86   89 
69   70 


85   89 
72   74 


86   86 
72   69 


87   85 
72   65 


82   82 
74   76 


82   81   85 
72   73   69 


89   84   78 
71   67   66 


76   87 
69   66 


81   74 
69   66 


75   84 
68   65 


86   80 
71   67 


79   83 
70   69 


80   78   81 
75   72   70 


73   71   67 


84   80   82 
72   72   69 


86   87 
65   68 


91   92 
63   69 


85   87 
67   71 


88   87 
68   71 


89   89 
68   67 


90   85 
67   71 


89   89 
66   72 


90   80   87 
72   76   71 


82   87 
70   73 


89 

71   67 


81   82 
63   58 


68   60   57 


63   67   60 


81   85 
63   61 


81   80 
61   57 


79   80 
69   58 


84   86 
58   58 


69   65   61 


63  84 

64  62 


89   87 
58   57 


85   84 
61   62 


83   83 
61   63 


63   86 
58   59 


85   85 
68   66 


62   80 
58   61 


86   86 
59   61 


62   62   81 

68   70   75 


79   79   81 

61   66   74 


83   84 
63   62 


87   88 
73   69 


88   91 
72   69 


70   74   70 


75   71   72 


89   89 
75   70 


81   83 

76   75   73 


85   87 

74   73   75 


86   85 
69   65 


67   61 
69   69 


67   67 
71   66 


87  82  77 

66  65  51 

90  67  72 

70  70  49 

85  78  77 

72  62  56 

68  80  80 

70  57  50 


65   86 
55   61 


86   91 
50   57 


79   84 
55   60 


84   89 
59   63 


60   85 
52   57 


83   90 
63   66 


63   92 

56   62 


50   54   59 


76   82 
58   61 


75   81 
58   65 


78   80 
55   57 


99 

(J  7 


93   69   60 

60   59   53 


87   90 
66   65 


91   91 
67   66 


94   93   81 


93   91   80 
63   61   53 


81  73 

66  61 

88  82 

70  57 

83  73 

67  59 


80   64   69 
55   60   67 


86   90   91 
51   59   63 


83   86 
62   62 


48   52   56   65 


89   90 
67   72 


54   63 

85   84 
54   61 


91   87 
67 


75   77   62 
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MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIONIGHT. 

SUB-STA  1   •   SLOPE  OF  GROUND-   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.    GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION: 
COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

SUB-STA  2   ■   SLOPE  OF  GROUND-   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   BARREN.   INSTRUMENTATION:   BROWN  RE- 
CORDING POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  70 


NEW     JERSEY      -      SEPTEMBER    1969 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


The  most  notable  feature  of  September's  wea- 
ther was  the  variability  of  rainfall.  The  Southern 
Division  had  near  normal  precipitation,  while 
the  Northern  Division  was  much  above  normal, 
and    the    Coastal    Division   well    below   normal. 

The  most  severe  weather  occurred  on  the  3d- 
5th  when  from  2  inches  to  more  than  7  inches  of 
rain  fell  over  the  northeastern  counties.  Cran- 
ford  reported  a  2-day  total  of  7.70  inches,  1.45 


inches  of  which  fell  in  a  period  of  17  minutes. 
Plainfield  reported  5.30  inches  of  rain  on  the 
3d  and  4th,  with  a  monthly  total  of  6.73  inches. 
For  the  3-month  period,  July  through  September, 
Plainfield  has  recorded  29.48  inches  of  precipita- 
tion. This  is  a  marked  contrast  to  the  drought 
of  the  early  1960's  when  Plainfield  reported  a 
12 -month  total  of  30.78  inches  of  precipitation 
from  August  1964  through  July  1965. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 
Environmental  Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 
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T         3.23 

.59 

•  33 

1.01 

•14 

7 

1.11 

.14 

7 

.11 

TUCKERTON 

1.93 

7            .34 

.02 

7 

•  21 

T 

.74 

.37 

.13 

.12 

WOOOSTOWN 

3.98 

.07    2.62 

.49 

.09 

.03 

.25 

■  03 

.01 

.01 

.38 

*         *          • 
COASTAL                                   03 

ATLANTIC    CITY                                R 

2.46 

.07       .06 

.01 

1.47 

.54 

.31 

CAPE    MAy    I    NW 

LONG    BRANCH    2S 

3.24 

T            .68 

.80 

T 

.29 

7 

.49 

.07 

.36 

7 

.35 

SANOY    HOOK 

II 

ii. 
I 

1 


II 

II V 

I  ' 

I  "1 

m 

I! 


lull 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wi 

id 

Relative  humidity 

N 

umber 

of  days  w 

th 

0) 

_c 

40 

c 

^_    1) 

c_o 

0)7-= 
U     40 
l_     40 

a>  o 

a.  a. 

40 

c 

D 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages- 
percent 

precipitation 

|.| 

3     CO 
">     i_ 
0    ■ - 
OS    Q 

c 
0)   Q- 

CO 
0) 

o 

O 

> 
< 

•s 

=  'i 

0 

'«  S 

t~-      40 

0) 

Standard  of  Time 

EASTERN 

u 

o 

o 
o 

CK 

o 

o 
o- 

6 

40 

o 

o 
q 

> 

0 

§1 

(N   O 

"o 

0 

i— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

26 

1.9 

8.9 

21  +  + 

31 

09 

89 

85 

53 

78 

4 

3 

2 

0 

1 

0 

10 

57 

5.9 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

25 

sw 

17 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

1 

1 

1 

0 

6 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

28 

2.2 

9.0 

28++ 

29 

D9 

78 

82 

53 

62 

4 

1 

5 

0 

0 

2 

12 

- 

5.1 

TRENTON    W3    CITY 

- 

- 

- 

38 

NW 

07 

- 

- 

- 

- 

3 

0 

4 

1 

2 

1 

11 

62 

5.0 

S*»  rotonnce  noies  following  Station    Icdoi 


DAILY  TEMPERATURES 
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NORTHERN 


01 


BELVIDERE 

BDDNTON  1  SE 

CANQE  BROOK 

CHARLOTTEBURG 

CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTl/ILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 
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PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  I  SE 


NEW  JERSEY 

SEPTEMBER  1969 


Day  ol  Month 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTDN 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAS  AIRPORT 

MQORESTDWN 


MAX 

86 

86 

76 

MIN 

63 

64 

64 

MAX 

89 

90 

87 

MTU 

64 

65 

67 

MAX 

92 

91 

8? 

MTU 

65 

66 

66 

MAX 

87 

89 

60 

MIN 

61 

58 

64 

MAX 

91 

88 

76 

MIN 

67 

68 
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91 

86 
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69 

68 
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90 

89 
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MAX 

90 

90 
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61 

65 

68 
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86 

86 

74 
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67 

60 
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92 

85 
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74 
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67 

67 
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88 
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64 
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91 

92 
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65 
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60 
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89 
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65 
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73 
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MIN 
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68 

70 
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84 
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65 
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69 

71 

67 

62 

68 
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86 

76 

81 
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67 
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69 
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69   74 
39   39 
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76   76 
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71 
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49 
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68 

72 

54 
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i 
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4 

s 
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7 

8 

9 

10 

U 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

V, 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

68 

70 

83 

.0 

64 

72 

64 

78 
68 

83 
69 

67 
64 

74 
64 

75 
53 

70 
46 

71 
52 

52 

61   83 
58   65 

62 
61 

84 
62 

87 
52 

66 

46 

65 
53 

65 

47 

of 

41 

72 

44 

75 

45 

77 
• 

70 

47 

71 
48 

77 
94 

69 

45 

64 
42 

75.8 
55.4 

f>EM8ERT,r<  i  1 

MAX 

M1N 

9? 
62 

88 
68 

82 
o7 

74 
05 

80 
68 

85 
6*. 

89 
67 

75 
06 

77 
65 

74 
40 

76 
41 

H 
45 

85 
48 

86   84 
54   64 

86 
56 

89 
63 

84 
53 

...I 
49 

Ml 
51 

69 
54 

73 

43 

77 
39 

79 

38 

75 
61 

75 

47 

85 
45 

74 
94 

69 

43 

72 
35 

79.0 

54.3 

SEA8R00K  FAP  IS 

MAX 
M1N 

as 

67 

b9 
o9 

90 

70 

75 
09 

78 
66 

83 
69 

87 
69 

88 
67 

73 
65 

75 
55 

72 
48 

74 
50 

76 
54 

80   86 
57   63 

81 

on 

84 

67 

87 
58 

49 

68 
53 

65 
54 

70 
48 

72 

44 

77 
46 

77 
54 

73 
50 

69 

50 

76 
95 

72 

40 

67 
41 

77.4 
57.0 

SHIllH 

MAX 

MIN 

an 

10 
68 

80 
69 

80 
69 

82 
66 

85 
08 

88 
69 

88 
66 

75 
62 

75 

54 

75 
50 

77 
50 

ao 

55 

66   60 
59   62 

83 

86 

67 

«4 
55 

68 
48 

67 
54 

70 
55 

73 

47 

78 
47 

77 
45 

75 
5  1 

75 
50 

78 
55 

78 
52 

67 
47 

70 
43 

78.6 
57.2 

TDHS  RIVER 

MAX 
MIN 

91 
05 

91 
70 

77 
68 

7  5 
68 

78 
65 

85 
67 

88 
67 

77 
64 

76 
52 

72 
43 

75 
46 

78 
51 

82   83 
53   57 

84 
58 

86 
62 

88 
55 

68 

50 

67 
54 

67 
56 

66 

46 

70 

41 

74 
39 

60 
40 

73 
48 

74 
40 

85 
55 

71 
43 

67 

3e 

77.5 
54.1 

TRENTON  HB  (IV 

MAX 
MIN 

91 
70 

a5 

71 

73 
66 

72 
07 

uO 
69 

82 

n 

88 
67 

75 
07 

75 
02 

70 
56 

73 
51 

77 
57 

81 
58 

86   83 
65   66 

84 
64 

88 
65 

66 
53 

64 
51 

63 
55 

66 
51 

71 
49 

76 

51 

78 
52 

70 
60 

72 
52 

77 
55 

68 
56 

64 
50 

69 
46 

75.6 
59.1 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

92 

06 

B6 
68 

78 

70 

79 
71 

ao 

70 

85 
67 

88 
69 

79 
69 

77 
04 

73 
53 

73 
44 

78 
51 

60 
56 

64   62 
59   60 

82 
63 

85 
67 

75 
55 

61 

48 

64 
56 

66 

58 

69 

45 

74 
44 

79 
45 

73 
63 

76 
51 

77 
49 

73 
56 

69 

45 

70 
39 

77.1 
57.4 

wOOOSTOUN 

MAX 

MIN 

91 
65 

89 
66 

75 

ol 

77 
08 

B2 
68 

66 
68 

88 
68 

87 
61 

78 
63 

76 
51 

75 
46 

79 
48 

63 
52 

67   84 
56   60 

86 
58 

89 
62 

63 
56 

69 
48 

63 
51 

71 
52 

73 
44 

77 
41 

77 

43 

74 
63 

76 
50 

80 
49 

74 
54 

68 

45 

71 
40 

78.9 
55.2 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CIT» 

MAX 

MIN 

66 

72 

81 
73 

78 
75 

80 

75 

80 
75 

62 
75 

67 
75 

78 
72 

77 
63 

73 
58 

72 
56 

75 
59 

79 
61 

84   78 
65   67 

77 

5=> 

78 
72 

74 
58 

67 
57 

66 
62 

66 
58 

6" 
54 

72 
52 

73 
54 

75 
64 

71 
58 

73 
58 

72 

5  5 

68 
53 

68 

51 

75.3 
63.3 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 

MIN 

LONG  BRANCH  2S 

MAX 
MIN 

89 
69 

06 
70 

74 
71 

74 
67 

77 
69 

82 

71 

70 

81 
67 

74 
64 

71 

54 

74 
48 

78 
53 

60 
56 

82   83 
61   67 

83 
63 

67 
67 

80 
53 

65 
55 

64 
59 

66 
57 

7  0 
50 

72 
49 

79 

46 

72 
62 

71 
52 

71 

51 

68 
55 

64 

47 

69 

45 

75.7 
59.0 

SANOV  HOOK 

MAX 
MIN 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

ft 

11 

Q 

IN) 

Day  of  month 

en 

Station 

l 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

NEW  BRUNSWICK 

S'JR-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

88 
74 

82 
75 

75 
72 

74 
70 

78 
72 

82 
73 

85 
75 

: 

: 

74 
65 

75 
62 

76 
64 

77 
65 

60 
67 

80 

71 

79 
70 

80 
71 

72 
64 

71 
62 

73 
63 

74 
60 

74 
56 

76 
56 

73 
59 

71 
65 

73 

75 
60 

71 
63 

68 
60 

71 
57 

76.0 
65.6 

2 

MAX 
MIN 

84 
75 

81 
76 

76 
73 

74 
71 

76 
72 

80 
74 

83 
75 

- 

- 

74 
67 

74 
64 

74 
65 

75 
66 

78 
68 

78 
72 

78 
70 

71 

72 
66 

71 
64 

72 
65 

72 
62 

72 
60 

73 
60 

70 
61 

71 
67 

72 
63 

72 
62 

71 
64 

66 
62 

69 
59 

75.0 
66.9 

4 

MAX 
MIN 

92 

76 

80 
77 

77 
73 

74 
71 

77 
74 

78 
75 

82 
76 

-_ 

75 

74 
68 

73 
66 

74 
6B 

76 

71 

7  7 
72 

77 
72 

77 
71 

75 
11 

77 
68 

69 
66 

70 
63 

71 
62 

70 
62 

69 
62 

71 
66 

70 
67 

70 
63 

70 
64 

70 
63 

68 
60 

68 
60 

74.3 
68.  1 

8 

MAX 
MIN 

79 
77 

7B 
76 

77 
73 

73 
72 

78 
74 

77 
75 

79 
76 

-_ 

76 

73 

71 

73 
69 

73 
70 

74 

72 

78 
72 

74 
72 

75 
72 

77 
72 

72 

70 

70 
67 

70 
66 

69 
66 

69 
65 

69 
65 

70 
66 

69 

67 

69 
66 

68 
66 

69 
66 

67 

64 

66 
64 

72.8 
69.7 

20 

MAX 
MIN 

70 
74 

76 
74 

75 
74 

75 
74 

74 
73 

74 
73 

75 
74 

- 

- 

73 
72 

72 
71 

72 
70 

72 
70 

72 

70 

73 

72 

73 
72 

73 
72 

72 

72 

72 
70 

71 
70 

70 
69 

69 
68 

69 
65 

69 
67 

69 

68 

69 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

67 
66 

71.6 

70.3 

40 

MAX 
MIN 

73 

71 

73 
71 

74 
73 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

73 
73 

- 

. 

73 
72 

72 
71 

72 
70 

72 

70 

71 
70 

71 

71 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
70 

71 
70 

70 
69 

69 
69 

69 
66 

69 
68 

69 
66 

69 
68 

66 

66 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

71.0 
70.0 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

94 
73 

84 
74 

74 
73 

75 
72 

83 
72 

85 
72 

90 
73 

- 

- 

77 
59 

8C 
55 

80 
59 

64 
59 

66 
64 

87 
70 

86 
67 

90 
69 

77 
58 

71 

55 

74 
59 

78 
53 

79 
52 

81 
53 

80 
54 

73 

63 

80 
57 

SO 
57 

74 
59 

71 
53 

71 
51 

80.1 
62.0 

2 

MAX 
MIN 

94 

74 

84 

75 

75 
73 

75 
72 

82 
72 

85 
73 

69 
74 

-_ 

- 

77 
60 

75 
56 

60 
59 

83 
59 

86 
64 

86 
70 

86 

67 

69 
69 

77 
59 

71 
56 

74 
59 

77 
53 

76 
53 

80 
54 

7  8 
55 

73 
63 

79 
57 

60 
57 

74 

59 

71 
54 

71 
51 

79.6 
62.4 

4 

MAX 
MIN 

87 
76 

82 
76 

7e 

7h 

75 
72 

79 
72 

80 
73 

84 

74 

- 

: 

74 
64 

75 
61 

75 
62 

77 
63 

81 
67 

82 

71 

80 
69 

83 
71 

75 
64 

70 
61 

70 
53 

73 
58 

73 
56 

74 

58 

73 
59 

71 
65 

74 
60 

74 

60 

53 

68 
58 

67 
55 

75.8 
64.6 

E 

MA) 
MIN 

8; 

7" 

79 

77 

7" 

75 

75 
73 

76 

i: 

76 
73 

SO 
76 

: 

. 

72 
68 

7 
66 

72 
66 

72 
66 

76 
69 

76 
72 

76 
71 

76 

71 

73 
69 

69 
66 

69 
56 

69 
62 

69 
63 

69 
64 

70 
64 

69 

67 

70 
64 

70 
64 

68 
66 

66 
63 

65 
60 

72.6 
67.9 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1  :  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,  COPPER- 

CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2  ,  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING 

POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


„i 

i'! 


4 

it 


s  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1969 


Day 

Of  Month 

*«  ..  6S 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g°< 

*    w    * 
NORTHERN            01 

CANOE  BROOK 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.42 

10 
94 
64 

.17 
17 
93 

70 

.10 

9 

81 

70 

.03 
22 

82 
66 

7 
80 
66 

.10 
34 
81 

68 

.14 

3 

81 

70 

.19 

3 
90 
71 

.06 
37 
78 
67 

.06 
21 
79 
61 

.23 
18 

76 

.10 

11 

77 
55 

.14 
18 
80 
57 

.12 

8 

84 

59 

.17 
16 
86 
65 

.19 
38 
86 
65 

.05 
28 

82 
65 

.31 
66 
86 
52 

.06 
49 

73 
51 

.09 

19 
72 
51 

.24 
36 

70 
49 

.14 
28 

74 
51 

.10 
15 
77 
52 

.03 

10 
81 
54 

.08 

15 
75 
55 

.19 

15 

70 
54 

.08 
25 

76 
55 

.15 
14 
72 
43 

.16 
16 
74 
52 

.09 
22 

70 
50 

4.1SB 

632 
79.3 
58.8 

*    *    # 
SOUTHERN           02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
44 
91 

70 

.19 
39 
90 
71 

32 

81 
70 

28 

70 
66 

23 

71 
66 

49 

ei 

69 

36 
83 

76 

50 
89 

71 

31 
76 
64 

73 
78 
56 

.21 

40 
76 
54 

.15 
29 

77 
54 

.26 

71 
79 
55 

.13 
30 

82 
6* 

.08 
34 
67 
65 

.30 
60 
85 
64 

.19 
67 
82 
64 

75 
86 
52 

.16 

41 
73 
51 

.12 
36 
68 
52 

.24 
63 

71 
50 

.06 
22 

73 
49 

.14 
17 
75 
48 

.14 

21 
77 
50 

.02 

47 
75 
52 

.20 

33 

70 
53 

.16 
31 
76 
53 

56 
77 
56 

.13 
44 
77 
49 

.13 
39 

72 
47 

1263 

78.3 
58.7 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.14 
7 

.07 
5 

15 

.02 
24 

.06 

32 

.08 

17 

.12 

9 

.04 
4 

.12 
24 

.14 
16 

.08 
8 

.12 

7 

.09 
8 

.14 
8 

.08 

18 

.14 
12 

.12 
19 

.11 
40 

.15 
33 

.13 

53 

.15 

50 

.14 

18 

.10 
12 

.05 
6 

.05 

7 

.07 
13 

.12 
6 

.12 

16 

.11 

18 

.07 
11 

3.03B 
520 

SEA8R0OK  FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.26 
93 
69 

.23 

93 
69 

.16 
92 

71 

.09 

75 
70 

.IS 
79 
6B 

.12 
85 
71 

.05 
90 
71 

.35 

93 
70 

.06 

75 
65 

.25 

80 
57 

.17 
78 
54 

.16 
81 
55 

.13 
81 
58 

.17 
81 
62 

.19 
88 
62 

.17 
85 
65 

.20 
86 
65 

.27 
90 
61 

.20 

73 
50 

.13 
71 
50 

.16 
64 
52 

.20 
76 
50 

.17 
78 
50 

.15 
80 
50 

.12 

75 
53 

.13 
75 
55 

.13 
76 
54 

.17 
80 
56 

.18 

77 
51 

.14 
74 
48 

5.09 
80.8 
59.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 
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REFERENCE 


pudmsioital  Tjmra:     un: 


'   PRECIPITATION   DATA   Ml 
bulletin   are:       Temper; 


od   Snow   on   Ground"    tab 

e.    when  published,    a 

"urTrf  ^  "r  L'%"  .Tr™ 

corded  during  24  hours 

11    and    Snow   on   Ground" 

table    are    the   water 

iglcal   Data"    table,     the 

"Snowfall   and  Snow  c 

idard    normals    baaed   on 

the   period    1931-1960 

>ffectlve   with   data   for 

September    1956. 

12  I 


>  bulletin 

DELAYED  DATA  AHD  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  : 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  am 
I   SYMBOLS   ASP   LETTERS   TfHEH   DSHD    INDICATE   THE   FOLLOWIHG 


IK    THE    DATA    TABLES    1 


Ho  i 


.  "CU 


tabl« 


Precipitation"  tabl4 

,e  "Dally  Temperaturi 


able,     "Snowl 


I 


31? 

i  i 

n 


// 

Gage    Is   equipped   with   a   windshield 

B 

Adjusted    to   a    full   month 

D 

Rater   equivalent    of   snowfall   wholly   or    partly   estimated,    using   a   ratio 

" 

record.      Degree  day  data,    If  carried   for   this   station,    have  been  adjust 

R 

Amounts    from   recording   gage         (TheBe    amounts    are   essentially   accurate   b 
Data.) 

T 

Trace,    an   amount    too   small    to  measure. 

V 

Includes  total    for  previous  month. 

IN  THE 

STATION    INDEX   THE   SYMBOLS   AND  LETTERS   WHEN   USED    INDICATE   THE   FOLLOWING 

AR 

This   entry   in   time   of   observation   column    in   Station    Index   means   after   i 

C 

Recording   Rain   Gage    Station.      Hourly    precipitation   values   are   processec 

G 

"Soil   Temperature"    table. 

j.-uMldhed     l.i 


J      "Supplemental    Data 
SS      This   entry    in    time 


it   observatli 


generally   exposed    in    s 
shelter    located   on    the 

shelter 

e  tables    with   no   data 

were   eltl 

una    in   the    U.    S.    for   e 

ch   month 

1 1 

i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NKW  JERSEY 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORO 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLA1N  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 

DIVISION 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HOOK 

DIVISION 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

MAI'Kli    in        is.  .    ,. 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
ENVIRONMl  NTAI    DATA  SERVIC1 


OCTOBER   L969 
Hfrolume  74       Nolo 


\UL 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


64.2 
64.  7 
66.2 
63.1 
66.5 

67.1 
b-.i 
65.3 
61.2 
64.3 

67.8 
64.1 
65.2 
62. 8 
64.6 

65.4 
63.9 
66.3 
66.5 
66.6 

66.3 

63.4 


65.3 
67.8 
69. 1M 

70. OH 
66. 5M 

64.6 
67.6 

65.5 
66. 5 

M 
66.2 
65.7 
65.8 
67.0 

66.4 
68.6 
66.1 
65.1 
66.3 


65.5 
65.6 
64.3 


37.7 
38.5 
36.8 
37.5 
42.9 

44.2 
39.9 
36.4 
37.9 
48.2 

42.3 
34.4 
42.8 
35.2 
37.7 

46.9 
34.2 
44.5 
40.5 
42.8 

41.1 
32.0 


42.5 
45.0 
43. 3M 
44. 5M 
42. OM 

42.1 
41.9 

42.8 
41.9 

M 
44.  1 
43.4 
42.8 
42.2 

43.8 
45.9 
40.1 


51.7 
48.6 
46.9 


51.0 
51.6 
52.5 
50.3 
54.7 

55.7 
52.2 
50.9 
49.6 
56.3 

55.1 
49.3 
54.0 
49.0 
51.2 

56.2 

49.1 
55.4 
54.5 
54.7 


53. 


53.9 
56.4 
56. 2M 

57. 3M 

55. 3M 

53.4 
54.8 

54.2 
54.2 

M 
55.2 
54.6 
54.3 
54.6 

55.1 
57.3 
53.1 
56.0 
55.4 

55.7 


3.9 
1.7 
1.2 
2.0 


1.6 
5.5 


1.7 
1 


1.3 
2.2 


23  24 
25  24 
24 
24 


19 


24 


426 

408 
384 
448 

3,18 

292 

390 
434 
474 
27S 

320 
*7B 
339 


284 
488 
293 
34? 
3i9 

360 
5;5 


356 
272 
283 
227 
317 

356 
322 

340 
344 


314 
329 
330 
333 

317 
250 
371 
286 
313 


222 

263 

300 


JAti   G     1970 


5  a 


2.35 
1.95 
1.86 
1.67 
1.85 

1.47 
1.84 
1.07 
2.33 
2.23 

1.27 

1 

1.8b 

1.52 

2.29 

1.7S 
2.14 
2.26 
1.26 
1.56 

1.42 
2.12 


2.09 

1.50 

1 

1.02 

1.68 

1.83 
1.90 

1.41 
1.97 


1.43 
1.31 
1.93 
1.91 

2.36 
2.52 

2.00 
1.25 
1.94 

1.84 


.51 
1.08 


1.07 
1.45 
1.55 
2.17 


2.06 

2.25 

.95 

1.73 

1.92 

2.05 


1.36 
1.28 
1.21 
2.16 
1.90 

1,93 

1.16 


1.71 
2.33 


1.91 
1.44 


1.55 
1.36 


2.88 
1.63 


1.19 
1.50 
1.14 
1.09 
.94 

.83 

.82 

.72 

1.10 

1.50 

.52 
1.15 
1.1 

.70 
1.48 

.69 

1 

1.20 
.58 
.43 

.60 
1.25 


1.32 
.51 

1.35 
.44 
.66 

.87 


.55 
.93 


.70 
.61 
.99 
.97 

.89 

1.07 

.72 

.45 

1.28 

.72 


.20 

.57 

1.05 

.92 


II 


\i\ 


r 

HI 

Pi 


. 
il 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PHILLIPSBURG 


LOWEST  TEMPERATURE 
CHATSWORTH 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
SPLIT  ROCK  POND 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATLANTIC  CITY  R 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BRANCHVILLE 


GREATEST  TOTAL  5N0WFALL 
OAK  RIDGE  RESERVOIR 


GREATEST  DEPTH  OF  SNUW 
3    STATIONS 


86 

DATE 

13 

12 

DATE 

24 

2.88 

.51 

1.61 

DATE 

03 

.3 

T 

DATE 

23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW    JERSEY 

OCTOBER         1969 

Station 

2 
O 

Day  of  Month 

1      |     2     | 

3 

4    |    5    |    6 

7        8 

9 

10    |    11 

12 

13   |   14   |   15 

16      17       18 

19  |  20      21 

22 

23        24 

25   |  26   |   27 

28      29   ]  30 

31 

*       *       * 

NORTHERN                                01 

BELVIOERE 

2.35 

T 

1.19 

T 

.62 

T 

.21 

T 

.30 

.03 

RERNARDSVULE    2    E 

1.68 

.95 

.03 

.22 

.02 

T 

.06 

.39 

.01 

1LACKWELLS    MILLS 

1.19 

.30 

.30 

.05 

.54 

KOUNTON    1    SE 

1.95 

1.50 

.06 

.11 

T 

T 

.10 

.  18 

T 

-           . 

LOUNG    BROOK    2    W 

1.36 

.37 

T 

.26 

.02 

.51 

KRANCHVILLE 

2.37 

1.61 

.12 

.17 

.16 

.28 

.03 

IANISTEAR    RESERVOIR 

1.B5 

1.17 

.07 

.22 

T 

.06 

.33 

T 

CANOE    BROOK 

1 .86 

1.14 

.06 

.19 

T 

.05 

.42 

7 

LHARlOTTEBURG 

1.67 

1.09 

.09 

.13 

T 

.04 

.32 

T 

CLINTON 

CRANFORD 

1.65 

.01 

.94 

.25 

T 

.05 

.60 

T 

ILIZABETH 

1.47 

.05 

.83 

T 

.30 

T 

.04 

.25 

tSSEX    FELLS    SERV    BLDG 

1.84 

.08 

.82 

.45 

.22 

.07 

.20 

T 

FLEM1NGT0N    1    NE 

1.07 

.72 

.25 

.08 

T 

.02 

GREENWOOD    LAKE 

1.82 

1.12 

.10 

.13 

.02 

.06 

.32 

.02 

.05 

HIGH    POINT    PARK 

2.33 

1.10 

.55 

.10 

.04 

.04 

.50 

JERSEY    CITY 

2.23 

1.50 

T 

.35 

T 

T             T 

.38 

T 

LAMBERTVILLE 

1.27 

.13 

.23 

.37 

.02      T 

.52 

LAYTON    2 

1.78 

,.15 

.09 

.12 

.03 

.33 

.04 

LITTLE    FALLS 

1.8B 

L.ll 

.24 

.IB 

.01 

T 

.07 

.20 

T 

LONG    VALLEY 

1.52 

.70 

.12 

.23 

.08 

.37 

.02 

MAHWAH 

1.96 

1.31 

.12 

.17 

.01 

.09 

.23 

.03 

MDLAND    PARK 

1.80 

1.08 

.28 

.12 

.07       .02 

.18 

.05 

MILTON 

2.02 

1.23 

.15 

.16 

.10 

.33 

.05 

MORRIS    PLAINS    1    w 

2.29 

1.48 

.37 

.20 

T            .06      T 

.IB 

T 

7 

NEWARK    WB    AIRPORT                   R 

1.75 

.69 

.29 

.24 

.01 

.07       .01 

.13       .30 

.01 

NEW    MILFORD 

1.31 

.63 

.33 

.14 

.02       .05 

.14 

NEWTON 

2.14 

1  .24 

.04 

.33 

T 

.09 

.42 

.02 

T 

DAK    RIDGE    RESERVOIR 

1 .86 

1.03 

.14 

.16 

.08 

.36 

.06 

.03 

PATERSON 

2.26 

1.20 

.39 

.21 

T 

7 

.09 

.37 

T 

T 

PHILLIPSBURG 

1.26 

.05 

.58 

.25 

.05 

.33 

PHILLIPS8URG    BRIDGE 

PLAINFIELD 

1.56 

.33 

.43 

.32 

T 

.05 

.43 

T 

T 

POTTERSVILLE    2    NNW 

1.60 

.76 

.10 

.26 

.03 

.15 

.27 

.03 

7 

7         . 

RAMWAY 

1.41 

.45 

.30 

.24 

.05       .01 

.36 

KINGWOOO 

1.05 

T 

.75 

.02 

.10 

T 

.02 

.16 

T 

50MERVILLE 

1.42 

.02 

.60 

.33 

.07 

.40 

SPLIT    ROCK    POND 

2.88 

1.19 

.25 

1.13 

.07 

.23 

.01 

SUSSEX    1    SE 

2.12 

.25 

.31 

.14 

.02 

.02       .01 

.27 

.07 

.03 

I.ANAQUE    RAYMOND    DAM 

1.60 

1.28 

.04 

.10 

.05 

.13 

T 

WERTSVILLE 

1.4B 

.54 

T 

T            .30 

.03 

T 

■  02 

T            T 

.59 

V.EST    WHARTON 

1.70 

.83 

.43 

.14 

.01 

.10 

.16 

T 

.01 

"OODCLIFF    LAKE 

1.84 

.83 

.47 

.25 

.02       .05 

•           .22 

•         •         • 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

2.09 

.08 

.19 

T 

1.32 

T 

T 

.04       .03 

.43 

AUDUBON 

1.50 

.48 

.09 

.51 

T 

.42 

7 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

.99 

.63 

.36 

PELLEPLAIN    ST    FOREST 

1.98 

.04 

.19 

1.35 

.10 

.07 

.02       .01 

•  JO 

7 

['URLINGTON 

1.02 

.08 

.44 

.40 

.10 

CANTON 

1.19 

.33 

.56 

.02 

.26 

T 

CHATSWORTH 

1.68 

.04 

.52 

.66 

.46 

FORTESCuE 

1.28 

.18 

.90 

.20 

FREEHOLD 

1.83 

.87 

.02 

.18 

.11 

.05 

T            ,60 

T 

CLASSBORO 

1.90 

.57 

.17 

.44 

.02 

hAMMUNTON    2    NNE 

HIGHTSTOWN    1    N 

1.41 

.0* 

.36 

.43 

T 

.03 

T 

T                        .55 

T 

INDIAN    MILLS    2    W 

1.97 

T 

.93 

.68 

T           T 

.36 

T 

7 

MAYS    LANDING    1    W 

2.26 

.62 

.06 

.98 

.06 

.54 

hILLVILLE 

.05 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

1.43 

.20 

.05 

.70 

T 

T           T 

.46 

.02 

MOORESTOWN 

1.51 

.48 

.34 

.08 

.61 

NEW    BRUNSWICK 

1.93 

.99 

.22 

.18 

.06 

T 

.03      T 

.43 

T 

PEMBERTON    3    E 

1.91 

.97 

.52 

T 

.42 

7 

PRINCETON    WATER    WORKS 

1.15 

.39 

.15 

.22 

.39 

T 

5EABRO0K    FARMS 

2.36 

.89 

T 

.40 

.68 

.01       T 

.01 

T           T 

T 

.30 

.07                   7 

SHILOH 

2.52 

.06 

.77 

1.07 

.01 

.02       .01 

.52 

.06 

TOMS    RIVER 

2.00 

.65 

.10 

.48 

.05 

.72 

TRENTON    W8    CITY                        R 

1.25 

.33 

.23 

.24 

T 

T           T 

.45 

T 

7 

TUCKERTON 

1.94 

T 

.32 

T 

1.28 

.01 

T 

.06      .04 

.23 

7 

WOOOSTOWN 

1.84 

.OB 

.47 

.72 

.01 

.01 

T            .04 

T                        .47 

.01 

7 

.03 

• 

.         .         . 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 

.51 

.20 

.13 

.01       .02 

.19 

, 

CAPE    MAY    I    Nw 

1.08 

.57 

.27 

T 

.01 

.23 

LONG    BRANCH   2S 

2. OB 

.02 

.05 

.44 

.07 

7 

T            .05 

T                        .45 

T 

SANDY    HOOK 

1.81 

.02 

.92 

.25 

.25       .04 

.33 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humidity 

N 

umber  of  days  wi 

th 

0 

M 

c 
d 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages- 
percent 

precipitation 

IE 

H 

c 

—    • 

U  in 

i_   in 

a  o 
a-a. 

1.0 

1? 

c 

"3    • 

"  s 

0>   0. 

0> 
0 

• 
> 

< 

m 

d> 

£   E 

U 

5.2 

0) 

«.  i 

(A 

Standard  of  Time 

EASTERN 

o 
u 
0 

L. 
1— 

q 
q 

o 

O- 

o 
o 

o. 

o 

q 

L. 

o 
> 
0 

§1 

CM  0 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    W*    AIRPORT 

30 

2.5 

9,7 

29  +  + 

26 

22 

*& 

90 

55 

80 

3 

3 

2 

0 

1 

0 

9 

59 

4.6 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

35 

WNw 

21 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

5 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPURT 

27 

3.5 

9.6 

31+  + 

3C 

2?. 

70 

75 

46 

57 

0 

4 

4 

1 

0 

0 

9 

- 

*.6 

TRENTHN    WP    CITY 

- 

- 

- 

30 

NW 

2?  + 

- 

- 

- 

- 

5 

C 

u 

0 

0 

0 

9 

60 

4.9 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

OCTOBER    1969 


NORTHERN  01 

B61VIDERE 
60ONT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORO 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 
FLEMINCTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
UMBERTVKU 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  n 8  AIRPORT 
NEWTON 
PATfRSON 
PHlLLIPSBURli 
PLAINFIELD 
SOMERVlLLE 
SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWURTH 

FREEHOLD 

CLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOKN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  w 

M1LLVILLE 

M1LLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  ol  Month 


68   74   67 

4l   <>8   57 


68   76   67 
39   »7   58 


79   70 

»7   55 


67   7*   65 
J8   48   55 


70   80 
53   65 


74   69   73 
49   55   55 


69   73   72 
".2   53   57 


70   73   69 
38   42   53 


6*   71   64 


72   66   75 
55   61   65 


68   62   70 
39   45 


69   75   68 
47   55   60 


70   65 
40   55 


66   74   68 
38   48   57 


72   68   78 
53   61   68 


75   66 
42   50 


75   68 
56   60 


75   77   7 
44   54   63 


73   68   79 
46   53 


76   69   80 


67   73   65 
32   40   50 


75   68   82 
50   45   63 


79   72   83 
50   55   68 


77   74   78 
47   52   60 


76   73   62 
51   59   59 


78   74   83 
45   51   67 


73   70 
52   58 


71   78   78 
48   50   61 


72   81 
56   67 


77   68 
49   54 


78   70 
52   41 


77   67 
53   42 


80   67   67 


73   66 
52   41 


75   65 
58   48 


79   70 
53   42 


69   66 
46   37 


66   63   72 


76   67 
53   45 


75   68 
50   37 


77   67 
54   45 


75   68 
50   40 


76   69 
55   43 


68   63 
50   49 


76   65 
54   36 


76   68 
55   46 


79   71 
53   42 


71   65 
57   45 


75   67 
56   45 


73   63 
50   33 


71  56  66 

48  34  3 

75  67  73 

56  47 


58   52 
76   75 


78   71 
55   50 


79   67 
55   46 


74   65   70 


73   61 
55   42 


70   64 
56   52 


69   70 
48   41 


70   71 

45   43 


71   72 
46   43 


71   72 
62   45 


71   73 
62   46 


72   73 

58   42 


72   7* 
43 


62   70 
50   40 


68   71 
60   52 


70   74 
63   45 


65   71 
44   40 


70   72 

51 


67   70 
42   42 


69   71 

41 


72   71 
58   50 


68   70 
38   38 


71   75 
54   49 


74   72 
61   44 


72   75 
61   44 


73   71 
61   43 


68   71 
39   34 


71   68   69 
46   57 


76   70 
48   56 


75   69 

41   60   52 


74   71   71 
47   62   48 


64   72 
60   51 


71   71   67 
43   51 


70   74 
48   54 


73   69   70 


71   67 
46   57 


73   67 
44   57 


71   71   62 
40   43   48 


72   70 

38   39   53 


72   71   71 
42   41   52 


70   68   69 
38   38   46 


72   60 
47   57 


73   70   81 
45   52   59 


70   70   69 
37   38 


64   68   64 
41   38   49 


67   71 

50   58   62 


75   69   82 
42   46   56 


71   72 
38   37 


71   70   69 
42   47   57 


68   68   68 
35   35   50 


70   70   68 
39   39   52 


69   71   80 
50   58   64 


70   70   68 
33   35   40 


74   71 

45   50 


73   70   79 
39   44   54 


72   72   82 
41   47   58 


72   71 

40   48   57 


70   71 

32   32   39 


75   80 
59   60 


68   7 

50   53 


68 
39 

76 
44 

70 

37   50   56 

73       80 
46       52 


73   68 
46   52 


70   68   78 


39   47   56 


70 

56   60 


71   66 
40   48 


79   74 
50   52 


79   69 
53   53 


80   68 
51   56 


79   71 
53   52 


76   74 
54   62 


74   76 
58   57 


79   70 
51   51 


73   70 
48   50 


68   74 
60   56 


75   73 
51   63 


80   77 
51   52 


79   68 
53   48 


78   69 
55   55 


70   76 
61   50 


76   72 
46   52 


60   68 
57   61 


86   73 
56   61 


69   75 
55   62 


75   75 

48   48 


56   57   44 


7  6   66   73 
54   61   40 


77   71 
50   57 


70   73   61 
54   61   40 


71   71   64 


73   71   62 


58   61 
39   32 


62 

36   39 


64   62 
36   34 


61   59 
46   36 


63   65   75 


63  62 

40  45  36 

61  62  60 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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64.5 
39.9 
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34 


53   67 
32 


54   65   64 
31   31   46 
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26   21 


30   27   33 
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36   31   24   30 
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35.2 


64.6 
37.7 


65.4 
46.9 


63.9 
34.2 


66.3 
44.5 


68.5 
40.5 


66.3 

41.1 


63.4 
32.0 


65.3 
42.5 


67.6 
45.0 


69.1 
43.3 


70.0 
44.5 


68.5 
42.0 


64.6 
42.1 
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41.9 


65.5 
42.8 


66.5 
41.9 


66.2 
44.1 


65.7 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
OCTOBER 

1969 

Station 

Day 

of  Month 

o 
SI 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
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NEW  BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

66 

44 

74 
52 

70 
60 

79 
58 

69 

45 

64 

44 

71 

45 

73 
48 

72 

47 

70 
42 

70 
49 

77 

47 

78 

57 

69 
57 

74 

41 

62 

37 

62 

40 

61 
39 

62 
39 

67 
50 

80 
49 

64 
45 

60 
28 

42 
25 

49 
30 

60 
33 

66 
48 

62 
35 

53 

31 

54 
30 

59 
33 

65.6 
42.6 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

78 
46 

72 
52 

83 
66 

76 
54 

63 
49 

72 
35 

73 

41 

67 
61 

74 

49 

70 
38 

71 
51 

80 
58 

71 
52 

74 
60 

63 

41 

69 

31 

62 

43 

63 
32 

71 
41 

80 

44 

74 
56 

63 

40 

47 
28 

51 
18 

57 
31 

69 

27 

64 
52 

57 
34 

54 
28 

62 
22 

52 
28 

67.0 
42.2 

SEABRQQK  FARMS 

MAX 
MIN 

70 
47 

77 
53 

72 

64 

82 

57 

7B 
48 

64 
40 

69 
47 

74 
55 

67 
49 

70 
44 

72 
50 

66 
57 

77 
57 

71 
61 

71 
43 

62 

38 

67 
44 

62 

38 

61 

42 

70 
53 

81 
56 

65 

42 

64 
31 

45 
23 

49 
27 

52 

30 

65 
36 

63 
37 

54 
30 

53 

27 

62 
31 

66.4 
43.8 

SHILOH 

MAX 
MIN 

76 
52 

71 
57 

91 

66 

79 
55 

75 
48 

71 

43 

71 
49 

67 
59 

71 

48 

72 

46 

70 
51 

75 
56 

73 
57 

70 
63 

66 

42 

66 
39 

66 

47 

64 
39 

71 
45 

80 

54 

76 
54 

64 
39 

51 
30 

51 
25 

84 

48 

66 
31 

63 
48 

35 

37 

51 
29 

62 

31 

65 
34 

66.6 
45.9 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

72 
39 

75 
48 

71 

54 

82 
56 

70 
53 

61 

36 

73 
37 

71 
44 

66 
50 

69 
39 

69 
40 

69 
61 

78 
55 

66 
62 

74 
39 

60 

34 

64 
35 

61 
32 

63 
35 

73 
47 

82 
56 

65 

40 

63 
30 

44 
19 

50 
20 

55 

28 

69 
33 

64 
39 

37 
29 

53 
25 

57 
2» 

66.1 
40.1 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

74 
54 

69 
58 

80 
67 

70 

51 

64 
48 

70 

47 

72 
51 

70 
57 

71 

51 

70 
47 

67 
55 

78 
59 

69 

59 

74 
51 

61 

43 

64 
43 

59 

47 

61 
42 

69 
48 

80 

54 

72 

51 

60 
36 

43 

31 

49 
29 

54 
36 

67 
38 

60 
47 

51 
39 

52 

33 

59 
36 

59 

41 

65,1 
46.9 

TUCKERTDN 

MAX 

Mm 

78 
49 

69 
50 

65 
67 

74 
57 

60 
53 

73 
37 

71 
41 

67 
60 

69 
51 

68 

40 

70 
54 

77 

62 

69 
58 

73 
61 

62 
39 

65 

37 

64 
46 

56 
37 

72 
41 

62 
53 

72 
54 

65 
38 

47 
27 

52 

19 

55 

32 

68 
32 

66 

51 

37 
39 

52 

29 

58 
26 

60 
33 

66.3 
44.4 

WDODSTOWN 

*     •     « 

MAX 

Mm 

78 
48 

71 
54 

82 
66 

76 
56 

71 
48 

70 
39 

73 
50 

69 

61 

71 

47 

72 
42 

68 
49 

77 

54 

76 
54 

72 
63 

66 

42 

66 

37 

63 

42 

62 
34 

71 
43 

81 
50 

75 
56 

63 
38 

52 

30 

49 
23 

51 
34 

67 
30 

64 
46 

53 

37 

32 

31 

62 
25 

64 
32 

67.4 
43.9 

COASTAL.            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

Mm 

73 
60 

71 
66 

83 
69 

70 
62 

•  64 
57 

66 
50 

69 
57 

70 
60 

68 
54 

68 
55 

69 

64 

74 
64 

67 
64 

74 
57 

60 
48 

65 

48 

64 
47 

64 
42 

69 

55 

78 
64 

73 
52 

65 

42 

46 
33 

50 
33 

54 

44 

63 
42 

66 
49 

56 
43 

52 

37 

58 
37 

60 

47 

65.5 

31.7 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 

Mm 

69 
49 

74 
56 

71 
67 

80 
62 

72 
55 

61 

Hi 

68 
51 

71 
61 

70 
55 

70 
48 

69 
53 

73 

61 

77 
62 

68 
64 

70 
47 

60 
43 

66 
44 

63 
48 

62 

47 

71 
56 

80 
61 

65 

43 

66 
35 

43 
29 

48 
32 

54 

38 

63 
49 

63 
43 

55 

34 

50 
33 

39 

36 

65.6 
48.6 

LONG  BRANCH  2S 

MAX 

Mm 

70 
53 

67 
55 

77 
66 

72 
58 

60 
53 

70 
44 

70 
49 

66 
62 

69 
49 

67 
47 

66 

54 

76 

62 

70 
58 

74 
62 

62 

44 

64 

40 

61 
49 

61 

38 

66 
44 

79 
53 

72 
55 

60 

44 

47 
30 

50 
26 

53 
34 

63 
36 

63 
49 

33 

39 

51 
35 

56 
33 

39 

34 

64.3 
46.9 

SANDY  HOOK 

MAX 

Mm 

70 
52 

68 
52 

78 
49 

76 
40 

74 

64 
37 

63 

50 

63 
53 

76 
44 

72 
52 

62 
50 

50 
32 

53 

31 

63 
40 

33 

43 

52 

37 

56 

41 

58 

46 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 


NEW  BRUNSWICK 
SU8-STA  1 


Day  of  month 


•-» 

67 

IN 

67 

AX 

74 

IN 

55 

AX 

74 

IN 

55 

AX 

70 

1,1 

56 

AX 

67 

IN 

61 

68   67 
67   67 


*6   66   66 


66   65   65 
65   65   64 


59   56   58 
58   57   57 


58   57 
57   57 


60   60   59 
60   59   59 


63.5 

55.6 


63.  C 
57.2 


62.6 
56.0 


62.8 
60.3 


63.7 
62.8 


64.7 
64.2 


65.7 
49.9 


64.9 
50.2 


62.2 
53.6 


61.0 
57.5 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1  ■  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,  COPPER- 

CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2  ,  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING 

POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Note*  Following  SUUon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 
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See  Reference   Noles  F<->llowinq  Station  Inde 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


U.S,  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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aivttsat  ofe  mm 


NKW  JERSEY 

NOVEMBER   L969 
Volume  VI       No.  1 1 


Temperature 

r* 

Precipitation          i 

•1 
<2 

,1 

>  a 

< 

ll 

°  ° 

3 

1 

»9 

Q 

% 
a 

1 
a 

No.  ol  Days 

3 

■3 
.1 

|z 

|g 

& 
O 
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Snow.  Stoet 

No.  ol  Days 
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Max. 

Mln. 
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■3-a 

Q  o 

S'n 
So 

o 

a 

I 
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■  1 
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s  > 
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»    *    » 
NORTHERN            01 

BELVIDERE 
B0QNT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANF0R0 

51.1 
50.7 
51.7 

M 
53.5 

31.3 
33.2 
31.8 
30.9 
35.3 

41.2 
42.0 
41.8 

M 
44.4 

-  1.6 

-  .5 

-  1.2 

65 

67 
67 
63 
70 

4 
4 
4 
4 
3 

16 
20 
12 
16 

18 

22+ 

25 

22 

22 

22 

706 
685 
694 

610 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 

17 
14 
16 

16 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

3.36 
4.45 
3.03 
5.38 
3.30 

-  .50 
.43 

-  1.07 

.89 

.69 
1.69 

.91 
1.59 

.85 

20+ 
6 
6 
6 
6 

.3 

T 
T 

.0 
T 

0 
0 
0 
0 
T 

30 

7 
8 

7 
8 

7 

4 
3 
3 

4 

2 

0 

1 

0 
3 
0 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  I  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

54.0 
50.9 
51.6 

44. 5M 
51.1 

35.2 
33.0 
31.1 
27. 8M 
39.3 

44.6 
42.0 
41.4 
36. 2M 
45.2 

-  1.1 

-  2.9 

-  .5 

68 
66 
69 
58 
65 

4 
4 
4 

5  + 
3 

18 
16 
14 
10 
24 

23 
22 
22 
22  + 

22 

605 
686 
706 
855 
587 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

14 
15 
16 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.93 
3.21 
3.45 

D  3.21 
2.70 

-  .95 

-  .29 

-  .72 

.60 

.96 

1.42 

1.20 

.77 

2 
3 

6 
24 

5 

.0 

.0 

T 

6.1 

.0 

0 
0 
0 
5 
0 

6 

10 
6 
7 
8 
8 

1 
3 
2 

1 
1 

0 
0 
1 
1 
0 

LAMBERTV1LLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

53.9 
49.1 
51.9 
♦9.1 

50.5 

34.1 
28.9 
35.8 
30.5 
31.3 

44.0 
39.0 
43.9 
39.8 

40.9 

-  .4 

-  .7 

71 
62 
67 
65 

66 

3 
4 
4 
4 
4 

17 

11 
20 

14 
15 

22 
22 
22 
22 
22 

623 

773 
628 
748 
717 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

14 
19 
12 
17 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

2.94 
4.99 
3.60 
4.36 
4.80 

-  .77 

-  .68 

.11 

.79 
1.50 

.96 
1.57 
2.04 

6 
6 
6 
6 
6 

T 

.0 
•  0 
.0 

T 

T 
0 
0 
0 
0 

30 

7 
11 
7 
9 
8 

2 
4 
3 
3 
3 

0 
2 
0 
1 
2 

NEWARK  MB  AIRPORT         R 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

52.2 
48.3 
52.3 

56.3 

51.7 

38.7 
30.6 
36.7 
32.8 
35.7 

45.5 
39.5 
44.5 
44.6 
43.7 

.1 

-  1.7 

-  .6 
1.2 

-  1.1 

69 
64 
67 
68 
70 

3 
4 
5 
3 
3 

24 
14 
22 
17 
18 

22 
22 
22 
22 
22 

575 
757 
606 
609 
634 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

9 

17 
11 
15 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

2.80 
4.32 
4.18 
2.02 
2.»l 

-  .57 
.69 
.14 

-  1.65 

-  1.22 

.85 

1.14 

1.15 

.64 

.48 

5 

20 
6 
6 

5 

T 

T 

T 

.0 

.6 

0 

0 
0 

0 
0 

8 

6 
8 
7 

6 

1 

4 
3 
1 

0 

0 
2 

1 
0 
0 

SOHERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

52.9 
47.9 

33.7 
26.5 

43.3 
37.2 

-  .6 

-  4.8 

70 
63 

3 

4 

15 
11 

22 
22 

644 
826 

0 
0 

0 
0 

14 
20 

0 
0 

2.41 
3.81 

-  1.25 
.00 

.61 

1.01 

6 
6 

.2 

.0 

0 
0 

7 
9 

2 

2 

0 

1 

DIVISION 

42.1 

-  1.4 

3.54 

-   .34 

.3 

*   *   * 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUOUBON 

B6LLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

52.1 
54.3 
54.8 

53. 3M 
55.9 

35.7 
36.9 
34.3 
38. 3M 
32.9 

43.9 
45.6 
44.6 
45. 8M 
44.4 

-  2.8 

-  .8 

65 
71 
66 
66 

70 

3 
3 
19 
19 
3 

18 
20 
14 
25 

12 

22 
22 
22 

27+ 
22 

626 

574 
607 
604 
611 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
12 
16 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

4.28 
2.23 
3.61 
1.42 
3.26 

.62 

-  .42 

-  2.24 

1.33 
.54 

1.15 
.68 
.96 

9 

19 
9 
6 
6 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

6 
7 
4 

6 

2 
1 
3 
1 
3 

1 

0 

1 

0 
0 

FREEHOLD 
GLASSBORD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 

52.1 
53.5 
55.7 
52.9 
53.7 

34.6 
35.1 
34.3 
35.2 
33.6 

43.4 
44.3 
45.0 
44.1 
43.7 

-  2.1 

-  1.7 

-  1.1 

-  1.5 

70 
68 
69 
69 
68 

4 
4 
4 
3 
3 

16 
18 
19 
18 
12 

22 
22 

27 
22 
22 

640 
615 
591 
623 
632 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

14 
14 
13 

13 

0 
0 
0 
0 

0 

3.58 
2.49 
2.91 
2.73 
2.79 

-  .38 

-  .83 

-  .66 

-  .92 

1.06 
.80 
.86 
.72 
.87 

6 
8 
9 
20 
9 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
9 

7 

3 
2 

4 
2 
3 

1 

0 
0 

0 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

55. 2M 
52.5 

51.6 

54.4 

36. 4M 
35.5 

35.9 
34.5 

45. 8M 

44.0 

43.8 
44.5 

-  1.8 

69 
67 

69 
71 

2 
3 

4 

3 

16 
15 

19 

18 

22 
22 

22 
25  + 

569 
624 

632 
608 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

13 

14 
13 

0 
0 

0 
0 

2.72 
2.10 

2.59 
2.89 

-   .62 

.83 
.75 

.76 
.72 

9 
9 

6 
6 

.0 

T 

T 
T 

0 
0 

T 
0 

16 

6 
5 

7 
7 

3 

1 

2 
3 

0 
0 

0 
0 

SEABRODK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY           R 

TUCKERTON 

53.5 
54.0 
53.4 

51.9 
54.1 

34.9 
35.8 
32.8 
38.9 
35.7 

44.2 
44.9 
43.1 
45.4 
44.9 

-  1.4 

-  .4 

67 
66 
70 
69 
70 

2 
3 
4 
3 
3 

18 
20 
15 
24 
15 

22 
22 
22 
22 
22 

614 
596 
648 
580 
594 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
12 
15 
10 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 
2.26 

4.68 
2.13 
4.44 

-  1.47 

-  1.03 

.67 

.70 

1.08 

.59 

1.00 

9 

9 
6 
19 
9 

.0 
.0 
.0 
.2 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
9 
6 
9 

2 
2 
5 

2 
4 

0 
0 

1 

0 

1 

WOOOSTOWN 

54.6 

35.1 

44.9 

68 

3 

17 

22 

598 

0 

0 

12 

0 

2.24 

.77 

9 

T 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

44.5 

-  1.2 

2.88 

-   .86 

T 

*    *    # 
COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY             R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HOOK 

53.9 
53.0 
53.0 
53.  OM 

41.7 
39.1 
37.3 
39. 5M 

47.8 
46.1 
45.2 
46. 3M 

-  .5 

-  .5 

66 
65 
67 
65 

3 

4  + 
3 
3 

26 

21 
19 
29 

22 
21 
22 
27+ 

S09 
560 
588 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
7 

11 

0 
0 
0 
0 

4.56 
3.43 

4.19 
3.10 

.77 
.38 

1.66 
.95 
.69 
.70 

9 
3 

6 

7 

.0 

T 
.0 

0 
0 
0 

10 
8 
9 
8 

3 
3 
3 
3 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

46.4 

-  1.0 

3.82 

.23 

T 

! 

'" 

,,< 
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•  III) 
'I'd 
■  '  ■ 

I 


iiii 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
HIGH  POINT  PARK 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MILTON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BURLINGTON 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MILTON 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HIGH  POINT  PARK 


GREATEST  DEPTH  DF  SNOW 
HIGH  POINT  PARK 


71 

DATE 

03 

10 

DATE 

22  + 

5.90 

1.42 

2.20 

OATE 

06 

6.1 

5 

DATE 

06 

See  Reierence  Notes  Following  Slation  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW    JERSEY 

NOVEMBER      1969 

"m 

Day 

of  Month 

Station 

o 

12 

3 

4     | 

5 

6 

'1 

"I 

9 

10    |    11    | 

12 

13   | 

14    |    15 

16      17      18 

19 

20       21 

22      23      24 

25  j  26   |  27 

28   j  29   |  30 

31 

NORTHERN                             01 

8ELVI0ERE 

3.36 

.06 

.64 

.04 

.69 

.03 

.52 

.19 

.02 

.22 

.03       .20 

T 

.69       T 

.03 

8ERNAR0SVILLE    2    E 

3.63 

.09 

.65 

.02 

1 

•  44 

.17 

.14 

.33 

.03 

.10 

.04       .04 

.54 

.04 

6LACKWELLS    MILLS 

2.53 

.03 

.48 

.70 

.04 

.03 

.37 

.01 

.06 

.14       .09 

.01 

.55 

B00NT0N    1    SE 

4.45 

.12 

.95 

.03 

1 

.69 

.13 

.40 

.25 

T 

.23 

.08      T 

T 

T 

.57 

T 

T 

BOUND    BROOK    2    W 

2.35 

.30 

.32 

T 

.71 

.01 

T 

.29 

.08 

.07       .07 

.02 

.46 

T 

BRANCHVILLE 

4.51 

.05 

.58 

1 

.37 

.09 

.53 

.17 

.02 

.21 

.01       .22 

T 

1.36 

T 

T 

CANISTEAR    RESERVOIR 

4.46 

.23 

.64 

T 

1 

.34 

.12 

.57 

.25 

.03 

.15 

T            .03 

.05 

1.03 

.02 

CANOE    BROOK 

3.03 

.12 

.69 

.02 

.91 

.06 

.13 

.34 

.02 

.11 

.09      T 

T 

.54 

T 

CHARlOTTEBURG 

5.38 

.21 

1.38 

.02 

1 

.59 

.13 

.54 

.28 

.02 

.13 

.01       .04 

T 

1.03 

T 

CLINTON 

CRANFORO 

3.30 

.28 

.45 

.49 

.85 

.23 

.01 

.30 

T 

.03 

.02 

.09 

.55 

T 

T 

ELIZABETH 

2.93 

.60 

.12 

.35 

.37 

.20 

.30 

T 

T           T 

.20 

.15 

.15       .01 

.47 

■  01 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

3.21 

.96 

.02 

.'JO 

.05 

.12 

.32 

.02 

.12 

.07 

.63 

T 

T 

FLEMINGTON    1    NE 

3.45 

.10 

.69 

.04 

1 

.42 

.10 

.08 

.30 

.02 

.15 

.07 

T 

.48 

T 

T 

GREENWOOD    LAKE 

5.61 

.16 

.82 

.03 

.02    1 

.87 

.15 

.62 

.30 

.02 

.15 

.03       .08 

.02 

1.30 

.03 

.01 

HIGH    POINT    PARK 

>    3.21 

.47 

.26 

.20 

.22 

.30 

.20 

.16 

.050    .05 

D  .05 

.05 

1.20 

T           T           T 

JERSEY    CITY 

2.70 

.35 

T 

T 

.77 

.23 

.21 

T 

.34 

T 

.20 

.17 

.43 

T 

T           T 

T 

LAM8ERTVILLE 

2.94 

.32 

.  10 

T 

.26 

.79 

.09 

T 

.37 

.13 

.02 

.07      .06 

.01 

.72 

T 

T 

LAYTON    2 

4.99 

.14 

.62 

.04 

.04     1 

.50 

.11 

.52 

.13 

.09 

.12 

.11       .24 

1.23 

.10 

LITTLE    FALLS 

3.60 

.22 

.94 

.02 

.96 

.05 

.19 

.24 

.13 

.06      T 

.76 

.01 

LONG    VALLEY 

4.36 

.15 

.62 

.02 

1 

.57 

.16 

.26 

.29 

.02 

.18 

.04       .12 

.01 

.89 

.03 

MAHWAH 

4.99 

.13 

.77 

.03 

1 

.  re 

.06 

.49 

.27 

.02 

.19 

.10       .05 

.01 

1.08 

.01 

T 

MIDLAND    PARK 

4.70 

l.OB 

.04. 

.03 

1.37 

.30 

.27 

.20 

•  IB 

.22 

.20 

.61 

.07 

.01 

.02 

MILTON 

5.90 

.20 

.05 

2 

.20 

.20 

.50 

.27 

.08 

.15 

.04       .07 

.05 

1.04 

.05 

MORRIS    PLAINS    I    W 

4. BO 

.20 

1.00 

.02 

T         2 

.04 

.17 

.23 

.26 

T           T 

.  13 

.04       .07 

T 

T 

.64      T 

T                        T 

NEWARK    WB    AIRPORT                   R 

2. BO 

.46 

.06 

T 

.B5 

.29 

.16 

.02 

.21 

T 

.  .5 

.14 

.34 

.08 

T           T 

.02 

NEW    MILFORD 

3.31 

.56 

.11 

.85 

.15 

.40 

.03 

.22 

.19 

.20 

.48 

.12 

NEWTON 

4.32 

.02 

.69 

.02 

1 

■0? 

.11 

.50 

.26 

.01 

.20 

.02       .21 

.06 

1.14 

.03 

T 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

5.79 

.12 

.96 

.04 

2 

.10 

.31 

.57 

.33 

.19 

.04       .06 

.07 

.89 

.11 

PATERSON 

4. IB 

.22 

.90 

.02 

T         1 

.15 

.05 

.31 

.35 

.01       T 

.17 

.32 

T 

.75       T 

T                        .03 

PHILLIPS8URG 

2.02 

.17 

.30 

.64 

.02 

.28 

.30 

.  13 

.05 

.04 

.10 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

PLAINFIELD 

2.61 

.26 

.20 

.01 

.46 

.45 

.06 

.03 

.28 

.10 

.09       .05 

.13 

.40 

.01 

.06 

POTTERSVILLE    2    NNW 

3. 62 

.08 

.40 

1 

.  a 7 

.09 

.12 

.28 

.02 

.15 

.09       .07 

.72 

.07 

RAHWAY 

2.34 

.31 

.03 

.74 

..5 

.02 

.05 

.20 

.13 

.15 

.41 

.09 

T 

.05 

RINGWODO 

5.01 

.19 

.71 

.02 

.26    1 

.56 

.03 

.59 

.24 

T 

.16      T 

1.25 

T 

SOMERVILLE 

2.41 

.28 

.16 

.02 

.24 

.61 

.03 

.03 

.30 

.12 

.08 

.02 

.50 

T 

.02 

SPLIT    ROCK    POND 

5.69 

.18 

.19 

.07 

1 

.91 

.22 

.56 

.35 

•  05 

.13 

.09      .07 

.94 

.01 

SUSSEX    1    SE 

3.81 

.05 

.-5 

.01 

1 

.01 

.13 

.45 

.22 

.  10 

.23 

.16 

.04 

.94 

.01 

.01 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

4.25 

.19 

.82 

.03 

1 

.36 

.05 

.43 

.18 

T 

.14 

.05      T 

1.00 

WERTSVILLE 

2.80 

.08 

.46 

T 

.87 

.04 

.04 

.40 

.01 

.11 

.07       .05 

T 

.66       .01 

T 

T 

WEST    WHARTON 

5.62 

.16 

,.35 

1 

.'V7 

.21 

.56 

.31 

.01 

.14 

.04      .05 

.04 

.84      T 

.04 

T 

WOODCLIFF    LAKE 

3.98 

.56 

.17 

1.20 

.1  « 

.27 

.16 

.25 

.33 

.13       .07 

.62 

.13 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

4.2B 

.76 

.03 

.45 

.  11 

T 

.40 

.33 

.42 

.26 

.02 

.12      T 

.18 

.18 

T           T 

T 

T 

AUDUBON 

2.23 

.IB 

.07 

.37 

.16 

T 

.13 

.46 

T 

.15 

.06      T 

.54 

.  11 

T 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

4.14 

.77 

.72 

1.11        .61 

.31 

.19       .06 

.36 

.01 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

3.61 

.06 

.50 

.04 

.07 

.55 

T 

1.15 

.36 

.25 

.02 

.14 

.47 

BURLINGTON 

1.42 

.13 

.20 

.68 

.36 

.05 

CANTON 

1.71 

.02 

.07 

.26 

.55 

.05 

.01 

.75 

rHATSWORTH 

3.26 

.06 

.57 

.96 

.85 

.36 

.26 

.02 

.18 

FORTESCUE 

2.15 

.23 

.35 

.70 

.27 

.60 

FREEHOLD 

3.58 

T           T 

.28 

.02 

1 

.06 

.06 

.21 

.68 

T            .10 

.18 

.27 

.72 

GLASSBORO 

2.49 

.12 

.35 

.13 

.16 

.80 

.05 

.18 

T 

.55 

.15 

HAMMONTON    2    NNE 

2.91 

.52 

.02 

.64 

.86 

.21 

.15 

.51 

HIGHTSTOWN    1    N 

2.73 

.13 

.19 

.25 

.57 

.15 

T 

.48 

.01 

.13 

T 

.10      T 

.72 

T 

INDIAN    MILLS    2    W 

2.79 

.03 

.26 

.11 

.54 

T 

T 

.87 

T 

.20 

.15      T 

T 

.63 

T 

MAYS    LANDING    1    W 

3.80 

.75 

T 

.53 

.01 

T 

1.28 

.10       .17 

.27 

.21      .01 

.47 

T 

MILLVULE 

2.72 

.03 

.35 

.57 

.10 

.05 

.83 

T 

.20 

.07 

.52 

MULVULE    FAA    AIRPORT 

2.10 

.34 

.02 

.07 

.10 

.03 

.04 

.75 

.02 

.19 

T 

.03      T 

.41 

.03 

.07 

T 

MOORESTOWN 

MEW    BRUNSWICK 

2.59 

.14 

.39 

.01 

.76 

.05 

.07 

.43 

.02 

.13 

.13 

T 

.56 

T 

PEMBERTON    3    E 

2.89 

.02 

.32 

.15 

.72 

.07 

.04 

.61 

.02      T 

.16 

.04 

.13      T 

.61 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.26 

.36 

T 

T 

.53 

.05 

.08 

.01 

.36 

T 

.13 

.14 

.53 

.07 

T 

T 

T 

^EABPOOK     FARMS 

2.23 

T 

.11 

.48 

.05 

.10 

.67 

.01       .02 

.01 

.17 

.01       .01 

T 

.59 

T 

T 

SHILOH 

2.26 

.03 

.09 

.03 

.,0 

.03 

.10 

.70 

.12 

.15 

.01 

.60 

TOMS    RIVER 

4.68 

.61 

.02 

1 

.08 

.02 

.20 

.83 

.16       .74 

.26 

.23 

.54 

TRENTON    WB    CITY                        R 

2.13 

.27 

T 

.51 

.10 

.01 

.10 

.31 

T 

.08 

.09      T 

.59 

.05 

.02 

TUCKERTON 

4.44 

.03 

.61 

.01 

.25 

.54 

.07 

T 

1.00 

.76       T 

.32 

T 

.24       .15 

T 

.46 

T 

T 

T 

WOOOSTOWN 

2.24 

.05 

.08 

.03 

.35 

.06 

.01 

.77 

.05 

.13 

.02       .04 

T 

.65 

T 

COASTAL                                03 

aTLANTIC    CITY                             R 

,.56 

.72 

.02 

.23 

.15 

.62 

1  .66 

.47 

.32 

.01 

.13 

.11 

.12 

CAPE    MAY     1    NW 

3.43 

.01 

.95 

.01 

.28 

.02 

.71 

.15       .22 

T 

.30 

.15 

.63 

LONG    BRANCH    2S 

4.19 

.04 

.45 

.02 

.64 

.69 

.06 

.31 

.47 

.39 

.18 

.02 

.23      T 

.67 

T 

SANDY    HOOK 

3.10 

.23 

T 

.25 

.66 

.70 

.30 

.12 

.06 

.28 

T 

.50      T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humidity 

N 

Limber  of  days  wi 

th 

8 
c 

0) 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages- 
percent 

precipitation 

-C 
VI 

c 

^", 

.*.    a 

u  tn 
l.  </> 

a>  o 
o-a. 

V) 

c 

3 

1.2 

0)  ■ - 

c 

3    S 

<L>    Q. 

a> 

0) 

0 

i» 

0) 

> 

< 

M 

*-     o> 
to    _ 

c    E 
0 

l-      W) 

5>2 

CO 

(A 

CO  0 

o; 

Standard  of  Time 

EASTERN 

0 

u 
0 

i_ 
1— 

q 
o 

o 

o> 

04 

o 

O 

o 

0 

> 

0 

§1 

<N  0 

0 

i- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

29 

3.4 

10.5 

28++ 

31 

20+ 

85 

88 

62 

78 

6 

2 

8 

1 

1 

0 

18 

48 

6.5 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

38 

SW 

L4 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

7 

2 

1 

0 

12 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

28 

3.5 

10.2 

25++ 

21 

14+ 

68 

71 

57 

64 

4 

4 

7 

1 

0 

0 

16 

- 

6.9 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

29 

S 

19 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

4 

2 

0 

0 

14 

45 

6.5 

DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 


0] 


BELVIDERE 

800NT0N  1  SE 

CANOE  BROOK 

CHARLOJTEBURG 

CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTvILLF 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  KB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSUN 

PHlLL IPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVlLLE 

SUSSEX  1  SE 

*      «     * 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTDWN  i  N 
INDIAN  KILLS  2  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 


MAX 
MIN 


NEW  JERUY 

'MfltR   1969 


Day  oi  Month 


62   SB 
26   48 


58   58 
36   48 


58   58 
32   42 


54   55 
30   44 


58   60 
43   52 


58   66 
35   53 


56   58   60 


60   60 
30   46 


51   49 
33   42 


63   61   71 
40   54   55 

55 

4S 


55   56 
28   46 


57   59 
42   50 


55   58 
34   47 


55   57 
32   46 


58   62 
51   54 


55   54 
32   47 


57   59 
43   50 


60   61   68 


59   60 
43   52 


53   60 
2*   40 


63   62   65 
51   59   57 


65   64 
46   57 


65   64   70 
41   54   58 


58   62   62 

41   50   56 


63   60   64 
39   48   58 


64   65   62 
39   52   58 


62   62   69 
41   53   55 


64   63   68 
41   54   58 


o7   b9   65 
43   54   57 


65   65   67 
47   60   57 


59   44 
40   37 


53   51 
41   37 


65   47 
43   33 


58   40 
35   29 


54   43 
37   38 


58   46 
40   36 


60   45 
42   32 


50   45 
39   40 


61   46 
43   36 


67   47 
47   36 


66   66 
42   38 


51   47 
47   38 


61   45 
39   33 


63   49   47 


63   52 

51   41 


65   55 
51   42 


70   65 
53   44 


68   60 

51   45 


69   66 
52   45 


6?   54 
54   40 


61   52 

51   40 


66   61 
50   44 


61   49 

48   41 


51  56  54 

40  39  47 

53  59  55 

42  39  48 

47  52  56 


50   55   53 


52   56 
40   36 


10   II   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   23   29   30   31 


42  51 

38  39 

52  56 

42  43 

43  50  i 
37  34 

46  55 

40  41   43 


52   57   54 


52   55   54 
40   38   45 


43   48   45 
33   33   38 


4e  53  58 

41  35  47 

52  56  59 

42  38  47 

47  54  57 

39  32  39 

49  56  56 

43  38  -.7 

46  55  57 

38  30  39 


46   55 
35   45 


55   54 
37   46 


47  54  59 

36  34  42 

49  48  58 

40  36  39 

47  54  56 


62   64   64 
48   43   43 


56   57 
50   48 


53   55 
46   46 


54   60 
50   42 


54   56 
48   50 


60   56   51 


55   61 
43   43 


55   57   55 


52   58 
44   42 


53  56 

47  44 

56  56 

49  50 

53  59 

46  42 

55  57 

49  49 

66  60 

31  42 

56  57 

50  48 

59  56 

40  45 

53  56 

43  40 


53   55 
48   42 


59   60 
50   45 


56   58 
48   40 


60   57 
51   45 


59   57 

48   44 

54   53 


58   58 
48   43 


59   54 
50   43 


55   55 
4R   42 


60   57 

49   41 


57   56 
48   43 


49   53 
37   37 


46   51 
29   34 


54   49   45 


64   50   52 


52   54   55 
38   41   35 


48  53  51 

34  36  30 

53  54  45 
39  44  28 

51  51  47 

35  35  32 

51  56 

38  42 

55  55  50 

35  39  29 

54  52  42 


39   48 
20   21 


40   40   49 


44   48   55 


36 


39  42  50 

21  20  20 

43  50  57 

27  29  38 


53   42 
42   28 


54   54 
37   31 


52   53 
39   30 


50   58   52 


53   53 
36   30 


55   54 
39   31 


50   52 

41   30 


51   52 
40   29 


53   53 

41   31 


41   49 


45   50   57 


47   56 
26   26 


47   55 
22   22 


46   55 
21   19 


38   43 
24   23 


39   46 
26   26 


42   49 
25   24 


45   52 
25   22 


41   47 
24   23 


46   54 
22   24 


64   61   36 


63  61  39 

45  35  25 

57  61  43 

42  30  19 

59  64  40 

33  32  24 

47  52  32 

37  21  10 

59  52  35 

52  32  29 

65  60  37 

41  32  26 


32   32   24 


62   45   38 


56   62   45 
40   35   27 


65   60   38 


42   38 
29   24 


59   44 
41   32 


66  62  39 

42  31  23 

66  62  35 

41  33  26 

66  61  52 

38  31  22 

60  63  41 

37  32  23 

63  67  41 

35  32  25 


65   61 
46   32 


65   66   43 
40   32   25 


64   42   36 
39   30   24 


39   48 
22   29 


37   57 
23   30 


39   58 
25   28 


36   57 
19   28 


57   62 
18   28 


61   51 
26   33 


31   37   51 


42   61   55 
18   38   27 


59   53 
29   39 


37   42 
16   19 


47   40   66 


»1   60   52 


47   46 
18   22 


44   48 
20   24 


42   49 
20   23 


41   47 
20   20 


50   52 
21   28 


49   48 
24   22 


48   49 
21   28 


47   49 
17   19 


50   52 
20   29 


42   46 
16   17 


46   49 
23   30 


19   21   20 


49   53 
26   36 


43   45   48 


20 

50 
30 


48   52 
22   29 


50   49   52 
20   28   20 

47 

22 


49   52 
20   28 


42   45 

15   16 


50   53   48 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    87    - 


it 

54 

23 
51 

35 

25 

54 

50 

29 

20 

i1- 

48 

25 

25 

54 

50 

22 

17 

50 

52 

31 

24 

51 

52 

29 

32 

52 

55 

25 

19 

51 

46 

33 

21 

51 

49 

33 

IB 

53 

33 

53 

47 

3D 

23 

47   41 
22   22 


47   49 
22   24 


48   51 
22   25 


45   46 
22   23 


52   43 
26   25 


45   43 
23   25 


48   47 
18   23 


50   41 
32   32 


48   41 
24   26 


49   49 
24   21 


47   49 
25   30 


18   23 


47   49 
20   22 


35   40 
22   25 


50   52 
22   27 


49   41 
25   28 


49   42 
21   25 


34   44 
19   21 


52   42 
28   30 


52 
27 


27   24   26 


53   52   41 
33   26   31 


51.1 
31.3 


50.7 
33.2 


51.7 
31.8 


53.5 
35.3 


54.0 
35.2 


50.9 
33.0 


51.6 
91.1 


44.5 
27.8 


51.1 
39.3 


53.9 
34.1 


49.1 
28.9 


51.9 
35.8 


49.1 
30.5 


50.5 
31.3 


52.2 
38.7 


48.3 
30,6 


52.3 
36.7 


56.3 
32.8 


51.7 
35.7 


52.9 
33.7 


47.9 
26.5 


52.1 
35.7 


54.8 
34.3 


55.9 
32.9 


52.1 

34.6 


53.5 
35.1 


55.7 
34.3 


52.9 
35.2 


53.7 
33.6 


52.5 
35.5 


I 


I 


I 

T 

If 

it" 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
NOVEMBER 

1969 

Day 

ofM 

onlh 

01 
M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

58 

43 

62 

52 

62 
56 

69 
53 

63 
45 

47 
37 

44 
40 

55 
39 

56 

47 

55 

49 

56 
46 

55 

40 

49 
36 

52 
37 

53 

31 

37 
26 

43 
25 

52 

30 

59 
36 

63 
32 

41 
24 

34 

19 

37 
29 

59 
37 

47 
27 

47 
29 

51 
25 

47 
31 

47 
27 

48 
29 

51.6 
35.9 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

63 

44 

63 
53 

71 
56 

63 

53 

53 

45 

47 
36 

48 
38 

56 
34 

57 

45 

55 
49 

61 
40 

50 
33 

55 
33 

52 

41 

50 
31 

46 
23 

55 

21 

63 
28 

65 
45 

60 
31 

40 
23 

43 
18 

61 
30 

53 

35 

53 

18 

54 
33 

51 
21 

49 
30 

50 
22 

46 
25 

54.4 
34.5 

SEABROOK  FARMS 

MAX 

MIN 

64 
44 

67 
54 

64 
59 

66 
49 

60 
44 

50 
41 

48 

41 

48 
35 

54 
39 

59 

50 

57 
40 

58 

41 

53 

34 

53 

40 

53 

31 

39 
23 

45 
25 

54 
29 

62 
33 

66 
32 

41 
24 

37 
18 

41 
25 

60 

40 

51 
22 

50 
29 

52 
22 

49 

28 

54 
27 

51 

27 

53.5 

34.9 

SHILDH 

MAX 

MIN 

65 

44 

63 

53 

66 
56 

63 
46 

53 
42 

49 
40 

48 
40 

55 

37 

57 
38 

57 
48 

56 
42 

53 

41 

53 

34 

51 
41 

51 
30 

47 
24 

54 
28 

61 
30 

62 
35 

55 
31 

36 

24 

41 

20 

61 

33 

55 

39 

50 
24 

52 
38 

46 
24 

53 

31 

52 

30 

50 
28 

54.0 

35. e 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

60 
37 

61 
53 

63 

51 

70 
55 

64 
43 

46 
39 

46 
39 

49 
35 

57 
40 

57 
47 

56 

46 

57 
37 

53 

35 

52 

37 

55 
32 

38 
23 

46 
21 

53 
24 

60 
30 

62 
32 

42 
23 

37 
15 

43 
20 

62 
38 

51 
20 

52 
21 

54 
20 

49 

21 

52 
25 

53 

26 

53.4 
32.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

61 
48 

63 

56 

69 
56 

60 
50 

50 
40 

47 

41 

48 
42 

54 
41 

53 
48 

59 
52 

55 

45 

51 
44 

52 

40 

54 
43 

43 
30 

44 
30 

52 

31 

61 
37 

64 
41 

41 
32 

35 
27 

40 
24 

59 

35 

54 
37 

49 
31 

51 
36 

48 
31 

49 
34 

49 
32 

41 
31 

51.9 
36.9 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

63 

51 

61 
56 

70 
57 

65 
53 

54 
41 

47 
40 

48 
39 

55 
32 

58 
45 

56 
47 

58 
44 

53 
39 

52 
33 

54 
41 

54 
29 

47 
24 

53 
23 

59 
29 

60 
46 

58 
28 

39 
23 

43 
15 

61 

30 

54 

39 

50 
22 

55 
30 

48 
23 

52 
32 

53 
30 

44 
29 

54.1 
35.7 

WODDSTDWN 

*      *     # 

MAX 

MIN 

65 
44 

64 
53 

6B 
58 

63 

50 

53 

42 

50 

40 

49 
41 

54 
35 

58 
40 

60 
50 

58 
40 

55 

39 

53 
33 

51 
41 

51 
35 

46 
22 

54 
25 

63 
26 

66 

46 

61 
27 

38 
25 

42 

17 

62 

30 

55 

37 

52 
22 

53 
35 

49 
22 

52 
31 

51 
25 

43 
20 

54.6 
35.1 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

62 

57 

62 

60 

66 
58 

64 
52 

52 
43 

49 

43 

50 
43 

56 

40 

57 
50 

54 
50 

57 
46 

56 

47 

54 
40 

57 

44 

44 
32 

48 
33 

53 
37 

58 
42 

61 
43 

45 
33 

39 
26 

51 
26 

56 
49 

55 
37 

51 
33 

55 

37 

51 
34 

54 

40 

54 
39 

45 
34 

53.9 

41.7 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 

MIN 

61 
51 

65 
58 

63 
58 

65 
53 

58 

45 

51 
42 

49 
42 

50 
38 

54 
41 

56 

49 

55 

47 

56 
44 

54 
43 

53 
42 

56 
31 

41 
33 

47 
30 

53 

34 

59 
39 

61 
36 

43 
21 

37 
25 

47 
28 

58 
43 

50 
30 

50 
34 

51 
30 

46 
34 

51 
37 

51 
35 

53.0 
39.1 

LONG  BRANCH  25 

MAX 
MIN 

60 

51 

60 
54 

67 
56 

66 

53 

53 

40 

45 
39 

49 
38 

58 
38 

57 
48 

55 
47 

57 
49 

52 

40 

53 

36 

53 

40 

53 

35 

45 
26 

51 
25 

58 
32 

61 
49 

56 
33 

39 
25 

40 
19 

50 
29 

54 

41 

51 
24 

54 
34 

46 
25 

49 
32 

50 
31 

43 
29 

53.0 
37.3 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

69 
52 

64 
55 

58 
43 

46 
43 

52 
42 

57 
42 

55 

46 

53 
42 

50 
44 

55 

30 

58 

40 

60 

49 

58 
38 

40 
31 

29 

56 

49 
31 

44 
29 

39 
29 

54 

31 

53 

46 

48 
38 

53.0 
39.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 
"5. 
P 

Day  of  month 

ID 
D> 
id 

M 

<D 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(  IN) 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

max 
» 1 1. 

56 
50 

59 
55 

62 

58 

61 
54 

54 

47 

49 
47 

52 

49 

55 
49 

54 
51 

55 
52 

55 
52 

52 
46 

52 

47 

52 

50 

50 

42 

44 

41 

49 

40 

52 

43 

55 

47 

55 

-2 

42 
38 

41 
37 

46 
39 

47 
43 

45 
39 

45 
42 

45 
39 

46 
40 

45 
38 

41 
39 

50.5 
45.3 

2 

MAX 
MIN 

55 

51 

58 
55 

61 
58 

60 
55 

55 
49 

50 
46 

52 

50 

55 

5  0 

54 
52 

55 
53 

54 
53 

53 
51 

52 

49 

52 
51 

51 
44 

45 
42 

48 
42 

50 

44 

54 

47 

54 
43 

43 
40 

41 
39 

46 
40 

47 
44 

45 
41 

44 
43 

45 

40 

45 

41 

45 
40 

41 
40 

50.3 
46.5 

4 

MUX 

Mir. 

52 
48 

56 
52 

58 
56 

60 
58 

59 
56 

58 
53 

53 
51 

53 
51 

54 
52 

54 
53 

55 
53 

54 
52 

53 
52 

52 
50 

52 

48 

49 

44 

46 
44 

47 
44 

51 
45 

53 

50 

50 
42 

43 
42 

43 

40 

47 

41 

45 
42 

45 
42 

46 
43 

45 

41 

45 
41 

45 

41 

50.8 
47.6 

6 

MAX 
MIN 

53 

51 

56 
53 

57 
56 

59 

57 

59 
58 

56 
51 

52 

51 

53 
52 

54 
53 

54 
53 

55 

54 

55 
53 

54 
53 

53 
52 

53 

51 

51 
48 

48 
47 

47 
46 

50 
47 

52 
50 

51 
46 

47 
46 

46 
44 

47 
44 

47 

45 

46 

44 

46 
45 

46 

44 

45 

44 

45 
43 

51.3 
49.4 

20 

MA"x 
MIN 

56 
55 

57 
56 

59 

57 

58 

56 
57 

5-7 
56 

56 
55 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 

54 

54 

53 

53 
52 

52 
52 

53 
52 

53 

53 

53 

50 

50 
49 

49 

48 

49 

48 

50 
49 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

48 
46 

46 
47 

53.4 
52.6 

40 

MAX 

MIN 

59 
59 

59 
58 

59 
58 

59 

58 

59 
58 

59 

59 

59 
58 

56 
58 

56 
57 

57 
57 

57 
57 

57 

57 

57 
56 

57 

57 

57 
57 

57 
56 

56 
55 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 

54 

54 
54 

54 
53 

53 

52 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 

51 

51 
51 

51 
51 

55.9 

55.4 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

57 
46 

59 
55 

67 
58 

65 
52 

52 
46 

48 
45 

51 
45 

56 
45 

55 
54 

55 
51 

57 
51 

51 
46 

53 
42 

51 
45 

46 
37 

43 
36 

46 
36 

54 
36 

56 
44 

56 
38 

38 
35 

36 
34 

45 
35 

46 
37 

44 
35 

48 
38 

45 
35 

46 
35 

46 
35 

41 
36 

50.6 
42.2 

2 

MAX 

mii> 

56 
46 

55 
54 

66 
5E 

64 
52 

52 

46 

48 
45 

50 
45 

55 
45 

54 
50 

54 

51 

56 
51 

51 
46 

52 
42 

51 

45 

48 
37 

42 
36 

47 
36 

53 

36 

55 
44 

56 

38 

38 
35 

36 
34 

45 
35 

46 

37 

43 
35 

47 
38 

44 
35 

45 
35 

45 
35 

40 
36 

49.9 
42.0 

4 

MA) 

HI) 

56 

4t 

5" 

54 

6: 
5' 

62 
5S 

55 

46 

4E 
ft 

51 
46 

52 
47 

53 
50 

52 
52 

54 
52 

52 

48 

51 
45 

51 
46 

5C 
42 

43 
39 

46 

IS 

46 
4L 

54 
45 

55 
42 

42 
38 

38 
36 

44 
37 

45 
41 

42 

36 

45 
41 

42 
38 

43 

38 

42 
37 

39 
38 

49.2 

44.2 

8 

MA> 
Mil 

5! 

5C 

' 

55 
5! 

55 

5" 

57 

1   51 

5 
5C 

51 

50 

5i 
45 

52 

51 

5: 

5< 

5: 

52 
4S 

51 
50 

51 
49 

51 
46 

46 

44 

44 
42 

5C 

42 

51 
46 

52 

46 

46 
42 

42 
35 

44 
35 

45 
44 

42 
41 

44 
42 

42 

41 

42 
41 

41 
41. 

4C 
4C 

49.2 
46.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUB-STA  li 


SLOPE  OF  GROUND-   FLAT.   SOIL  TYPE.   LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC  POTENTIOMETER. 
SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION 
POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANT  AN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION:  COPPER- 


BROWN  RECORDING 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Ntw    JERSEY 
NOVEMfllR      1»M 


Day  ol  month 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 

FLEMINGTON  1  NE 

LAM8ERTVILLE 

MORRIS  PLAIfS  1  w 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PLA1NFIELD 

RAHHAV 

SOMERVlLLE 

*    »    * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
TRENTON  WB  CITY 


+    * 
COASTAL 


LONG  BRANCH  2S 


03 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNDWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


19      20      21   I  22 


28      29      30      31 


II 

! 


•'SI 


R 


i  h} 


»  *  » 

SOUTHERN 


NEW  BRUNSWICK 


PEMBERTON  3  E 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day    Ol  Month 


12      13      14      15      16      17      18      19     20      21      22      23      24      25      26      27 


.05    .00 
13        7 


29      30      31 


o  o  > 


1.17 

786 


f  '"S 

ItS 

inj; 

if 

■: 
•■■ 

ll 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


BELVI6£»E 
RNfiBDSVlL' 
ACKWELLS    l 

6OQNT0N   1 


I  WON 
ELIZABETH 


LEXINGTON    1    NE 


iIGHTSTOwN  1 
•-0I4N  MILLS 
FRSEY  CITy 
AMft£MVILLE 
AVION    2 


SOMERSET 

SUSSEX 

BURLINGTON 


MERCE 

BURLl 

GTON 

HUDSQ 

HUNTE 

DON 

SUSSE 

PASS* 

C 

MCNMQUTH 

MORRIS 

BURLl 

GTON 

40    0» 

7*    52 

»1    OT 

74    30 

*0    4S 

7*    21 

39    2» 

75   25 

3B    57 

74   56 

39    31 

75    10 

41    02 

74    2ft 

39    49 

74    32 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


RERGEN 
U.S.  Ml 
STATE    I 


MER1CAI 
LBERT  I 
UBLIC    : 


K,    E.    t   G,    CO 


GERTRUDE    S,    WILLIS 


PARI 


TMDRNTHWAITE  ASSOC 
RK  WATER  DEPT, 
M,  KERCHNER 


ANDREW  F  DRQPPE 
HAROLD  OUFLOCO 
UNION  CO.  PARK  COMM, 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
OQNoLO  YOUNG 
JOHN  LOPER 
MRS  JANE  EKOAHL 
GLASSBOftO  STATE  COLLE 
GEORGE  T.  WIGGINS 
W.  HUBBARD  RARKHURST 


;.    E.    CASE 

iQBERT    WELSH 

'ASSAIC    VI*.    WTR,    COMH, 

ULBUR    P.    LAFAVE 

<RS.    ALICE    A.    HOLI 


_ 

U 

OBSERVATION 

0 

Z 

M 

u 

TIME  AND 

STATION 

M 

COUNTY 

0 

< 

I 

< 

e 

TABLES 

OBSERVER 

If 

5 

< 

Z 
O 

I 

1 

510' 

C 

BERGEN 

41     06 

T4    10 

74 

S252 

02 

BJRLINGTQN 

2 

39    54 

74    56 

5346 

')t 

ATLANTIC 

! 

39    27 

74    45 

20 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MtLLVlLLE 

557( 

CUMBERLAND 

40  59 
39    24 

74  09 

75  03 

210 
72 

9A 

mo 

H 

R1DGEW0OD    WATER    CO. 

Oi 

CUMBERLAND 

39    22 

75    04 

Kir 

1!.' 

S?«7 

■■■■ 

MORRIS 

41    01 

74    32 

MflORESTOwN 

5721 

BURLINGTON 

«HRB|S    PLAINS    1    W 
NEWARK    WB    AIRPORT 

JT6S 

6024 

01 
01 

MORRIS 
ESSEX 

40  50 
40    42 

74    30 

400 
11 

Nil 

8A 
MTO 

:  hj 

JOSEPH    H.    GARRIS,    HI 
U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    BRUNSWICK 

6053 

02 

MIDDLESEX 

10 

40    29 

74    26 

125 

HA 

RA 

ba:gh 

RUTGERS    UNIVERSITY 

6177 

01 

SUSSEX 

40  57 

41  03 

74    02 

12 
565 

ft* 

HID 

i     H 

HACKENSACK    WATER    CO. 
NEWTON    WTR,     t     SWR.COMM. 

OAK    RIOGE    RESERVOIR 

DJ 

MORRIS 

74    30 

88( 

NEWARK    WATER    OEPT. 

6775 

PASSAIC 

40    54 

74    09 

10( 

HI 

P.    J,    OEL    VECCHIO 

02 

39    58 

74    33 

IF 

PHILIP    E.    MARUCCI 

607- 

OJ 

WARREN 

40    41 

75    U 

18C 

7i 

OJ 

WARREN 

i 

40    42 

75    12 

20C 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 

0! 

UNION 

40    36 

P5TTERSVILLE    2    NNW 

7301 

01 

MORRIS 

10 

40    44 

74    44 

363 

MRS    MARION    GOOOENQUGH 

PRINCETON    WATER    WORKS 

732B 

02 

MERCER 

10 

40    20 

74    40 

60 

MIO 

PRINCETON    WATER    CO, 

739  = 

01 

UNIDN 

40    36 

zc 

Mil 

:  h 

786! 

03 

PASSAIC 

MONMOUTH 

I 

41  OS 
40    27 

74    00 

305 
10 

4P 

10* 

NO.    JERSEY    WTR.    SUPPLY 
U.S.    OEPT.    OF     INTERIOR 

o; 

CUMBERLAND 

J 

39    30 

'5    14 

9C 

81 

81 

U 

SEABROOK    FARMS    CO. 

805! 

02 

CUMBERLAND 

39    28 

75    18 

L2C 

«P 

EVERETT    DICKINSON 

B  i  9  1 

40    3S 

74    37 

A< 

S*LIT    ROCK    POND 

b*o; 

0] 

MORRIS 

40   58 

7ft    28 

\r>t 

SPRINGFIELD 

642; 

UNJON 

] 

40    43 

74    IB 

9G 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

Bft44 

01 

SUSSEX 

' 

41    12 

7*    36 

390 

7A 

7*, 

MRS.    WILDA    HILLARD 

TOMS    RIVE" 

881*. 

ft 

OCEAN 

1 

39    57 

7»    13 

10 

9A 

9A 

TOMS    RIVER    WATER    CO. 

"Z 

MERCER 

2 

40    13 

se 

HIC 

-ir 

:  hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCKE»TDN 

B«9<i 

-? 

OCEAN 

1 

39    36 

Tft    21 

WANAOUE     RAYMOND    DAM 
WERTSVILLE 

9]  B7 

ei 

pi 

Passaic 

UNIDN 

HUNTERDON 

10 

l0l 

40  40 
40    27 

74    25 

74    48 

320 
260 

160 

*a 

C    H 

c 

UNION    COUNTY    ENGINEER 
ROBERT    H,    MANNERS 

pi 

40    54 

74   36 

N.J.    POWER    £    LIGHT    CO. 

*1    01 

74    03 

103 

MIC 

: 

HACKENSACK    WATER    CO. 

hPODSTOWN 

9910 

02 

SALEM 

39    39 

75    19 

JO 

3P 

CREAM    VALLEY    OAIRY 

I      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL    2-DELAWARE    3-GREAT  EGG  HARBOR    ■t-HACKBJSJCK     5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULL.ICA    8-PASSAJC    B-RAHWAY    10-: 

K  E  FE 


Addltlo 

DIMENSI 

iff 

,.f      lit 

IWIT 

Bl 

Unle 

sgard 
J,    Co 
Addl 

in    ( 

ng   tbe  climate 
lege   of    Agrlcu 
lonal   preclplt 

ffuroB    are    tens 

or 

New    Jers 

re    and    Kn 

dlmenslo 

table  d 

"~,Zl 

als   are   t 
degrees. 

OBSERVATION  TIME;  Tbe  Statlo 
saving  tine,  Snow  on  ground 
stations  sdoi  on  ground  value 
and   wind"   table,    and   snowfall 


the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tab: 
re  at  7;00  a.m.,  K.  S.  T.  Data  In  thi 
the    "Snowfall    and    Snow    on  Ground' 


lined  by  writing  to  the  Bnvlroi 
ilence,  Rutgers  -  The  State  Uil 
n    "SOURLY   PRECIPITATION   DATA   1 


treses"    table.     " 
le.    when    published, 


New    Jersey    08903, 


able,       "Evaporation 


Entries  of  snow  on  ground  lnc 
HORMAL3  for  all  stations  are  cllmatologlc 
DIVISIONS,     as   used    In    this    publication,     b< 


Snowfall    and    Snow    < 


tandard   normals    based    on    the    period    1931-1960. 
ie   effective    with    data    for    September    1956. 
STATION  MAKES;      Figures   and   letters   following   the   station  name,    such   as   12   SSW,    indicate   distance   In  mlli 
SEASONAL   TABLES :       Monthly    and    seasonal    snowfall    and   heating  degree   days    for    tbe    12   months    ending   with    th< 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  tbe  annual  Issue  of 
IK  THE   DATA   TABLES   THE   SYMBOLS    AND   LETTERS    WHEN   USED    IHDICATE  THE  gOLLOWIWG; 

"Dally    Precipitation"    table,    "Evaporat; 


ulli 


"Dally  Soil  Temperature"  table,    and  the  "Station  Inde*.  " 

No    record    In    the    "Cllaatologlcal    Data"    table    and    the 

♦  And    also   on    an   earlier   date    or    dates 

++     Highest    observed    one   minute    wlndspeed.       This    station 

•  Amount    Included   In   following  measurement,    time   dlstrl 
//      Gage    Is    equipped   with    a    windshield. 

B     Adjusted   to   a   full   month 

D      Rater    equivalent    of    snowfall    wholly    or    partly   estlmal 

M      One    or   more    days    of    record   missing.    If    average    value 


i   Ground"    table, 


"Dally  Temperatun 


lo   of    1   lncb 


Degree    day    data,     : 

R      Amounts    from    recording    gagi 
Data.) 

V      Includes    total    for    prevloui 
THE   STATION    INDEX   THE   SYMBOLS   I 


for 


(The. 


i   essentially   i 


)    LETTERS    WHEN    USED    INDICATE   THE 


AR      This    entry    : 


i   of    I 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  i 
Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are 
by  reference      R'         Such   amounts  may   d1 

G  "Soil   Temperature"    table. 

H  "Snowfall    and    Snow    on   Ground"    table. 

J  "Supplemental   Data"   table. 

SS  This   entry   in   time   of   observation   column   in   Station   Index  means   observat: 

AR  This    entry    in    time    of    observation    column    In    Station    Indei    means    variable 


i  "Cl: 


i  of  dati 


for  special  purpoi 


i  he- 11 


a   were    either   misslnj 

each    month    are    described    In    the    publli 
from    the    Superintendent    of    Documents 

mllar    Information    for    regular    leather 
y   be   obtained   from   the   Superintendent 


>    late    to   be    Included    in    this 


>    of    Local    Clli 


Government   Printing  Offi< 


si;  $2.50  per  year.  (Tearly  subscription  ln< 
s.  Remittance  and  correspondence  regarding  i 
C.    20402. 


1    Supcrlatendeut 
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si 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

M  \\  RICE  H  91  ans  s .,,, 

ENVIRONMENTS  SCIENCE  SERVICES  \DMINISTRATION 
ENVIRONMEN  IM    DA  l  \  SER\  II 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   JERSEY 

DECEMBER 
Volume  71      No   I  ' 


NORTHERN  01 

BELV10ERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlOG 
FLEMINCTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LDNO  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PAT6RS0N 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AUOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWQRTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEM8ERT0N  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 

DIVISION 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  Nw 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HOOK 

DIVISION 


Temperature 


36.5 
36.7 
38.4 


39.8 
37.* 

31.0 
37.6 

38.4 

34.0 
38.5 

37.0 

38.8 
35.0 
38.8 
39.5 
37,7 


42.3 

'1.2 
42.9 
39.6 
41. 7M 

38.7 
40.6 
42.4 
38.4 
39.6 

43. 8M 
40.9 
39. 3M 
38.7 
39.9 

40.5 

40.0 
42.0 
38.6 
41.9 

40.1 


44.3 
43.2 

40.5 
40, 5M 


18.7 
22.0 
20.7 


26.5 
22.1 

10.5 
27.0 

25.0 
16.0 
24,0 

20.1 

27.4 
17.9 
24.9 
22.3 
25.5 


13. 9M 


26.7 
28.1 
25.8 
28.1 
24,4 

23.9 

24,0 
23.7 
25.8 
25.2 

25,  OM 
26.6 
23.  8M 
24.6 
25.3 

25.8 
27.2 
25.0 
28.3 
27.1 

25.8 


31.5 
28.7 
27.8 

30. 5M 


27.6 
29.4 
29.6 

31.9 

33.2 
29,8 

20.8 
32.3 

31.7 
25,0 
31.3 

28.6 

33.1 
26.5 
31.9 
30.9 
31.6 


24. IM 
29.4 


34.5 
34,7 
34,4 
33.9 
33.  IM 

31.3 
32.3 
33.1 
32.1 
32.4 

34. 4M 
33.8 
31. 6M 
31.7 
32.6 

33.2 
33,6 
33.5 
33.5 
34.5 

33.0 

33.2 


37.9 
36,0 
34.2 

35. 5M 

35,9 


4,3 
2.1 

1.6 


1.6 

3.2 

2.2 

1 

2 


4.0 
2.2 
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EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BASS  RIVER  ST  FOREST 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
2    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LAYTON  2 

GREATEST  DEPTH  DF  SNOW 
LAYTON  2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW      JERSEY      -      DECEMBER      1969 
SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


Temperatures  were  below  normal  throughout 
the  State,  with  abundant  precipitation.  July  and 
December  were  the  only  months  in  1969  when 
precipitation    was    significantly    above    normal. 

The  coastal  storm  of  the  25th  and  26th  brought 
from  6  to  12  inches  of  snow  throughout  the 
northern    half   of   the   State,    and   rainfall   from 


2.0  to  4.2  inches  to  the  southeastern  counties. 
Transportation  was  severely  hampered  in  North 
Jersey. 

On  the  morning  of  the  31st  a  covering  of  ice 
over  northern  and  central  New  Jersey  caused 
numerous  traffic  accidents.  The  freezing  rain 
had  begun  on  the  30th  and  continued  into  the  31st. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  & 

Environmental  Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 


DAILY  PRECIPITATION 


mi  |OBM 

BERNftftOSVlLLt  i    t 
6LACKWEILS  MILLS 
BOONTON  I  SE 
BOUND  BROOK  -  M 

BRANCMVtLLfc 
C4NISTE4«  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHAftlOTTEBURC 

CLINTON 

CRANFORO 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 
FLEHINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 

MICH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LANBERTVILLE 

LAVTQN  Z 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHRLlPSBURG 
PHULlPSBURG  bridge 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 


RINGwOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  RHCK  POND 
SUSSEX  1  SE 
WANAQU6  RAVMOND  DA 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


HB 


SOUTHERN 


ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCJE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MULVILLE 

MlLLVlLLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 


WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANOY    HOOK 


4.65 
5.56 
6,04 


Day  of  Month 


6.39 
5.8* 


8.66 
9. 86 
7.03 
6.08 

6.3 

8.67 
7.27 
7.B3 
8.68 

9.17 
6.90 
9.28 
8.5 

9.50 

9.30 

5.80 
8.76 

6.7 


8.07 
9.71 
6.86 
7.59 


11     [    12 


1.42 
1.B3 
1.50 


1.70 

1.0*       .19 

.42    1.3* 

1.8* 

2.21 


.70 


.90 


1.53 

.10    1.20 

.22    1.50 

1.15 

1.42 


.3* 


,30 


1.00 
.09  1,66 
.68       .63 


1.06       .25 

.69       .27 

1,41 

2.3* 

1.70 

.32    1.32 

1.25       .35 


13        14         15 


1,51 
.27    1.22 

1.75 


1.78 

.40    1.01 

.50    1.27 

1.70 

2.02 

1.60  .33 

•  3.39 

T  1.50 

.65  1.25 

1.38  .26 


1.71 


50 

.03 

91 

44 
10 

.21 
.68 
.67 
.34 

16      17      18 


19      20      21 


.51       .01 

.33 

.01       .32 


1.16 
.01 
1.95 


22      23      24 


.43       .69       .03 


.51       .75       .01 


1.00  .70 
1.22 

1.24  T 

.27  .69      .04 


25      26      27 


28      29      30 


.50      .75 
1.31      T 

.56  1.31 
.41       .66 


1.13 
1.06 


.75 

.38 

3.05 

1.15 

7 

.01 

T 

1.76 

1.21 

T 

.05 

2.76 

.90 

.30 

7 

2.67 

1.10 

.22 

* 

• 

* 

1.49 

.03 

.23 

2.81 

1.29 

7 

.02 

1.97 

.60 

.66 

.02 

7 

1.36 

1.29 

.03 

.07 

2.21 

1.20 

.01 

.31 

1.12 

.66 

.45 

2.82 

1.20 

.06 

2.55 

.66 

.65 

3.34 

.99 

.03 

.35 

1.29 

.90 

7 

.02 

.09 

2.68 

II 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

jmber  of  days  wi 
precipitation 

th 

IE 

in 

c 

m 

c 

3 

"oJ! 

a) 

Standard  of  Time 

6 

q 

L.     0 

II 

—  u 
3  a) 
M  c. 
o,  ■ - 

a.  Q 

c 

2  S 

CD 
0> 
0 

0) 

> 

< 

03 

—      0) 
V>     — 

£    E 

c    E 
0    _ 
'■•-     l/J 
4)    •£ 

1-      V) 

<5v£ 

—  E 
o_ 

o>  <d 
11 

EASTERN 

0) 

u 

0 

1— 

q 
q 

o> 
o 

6 

0 

> 

0 

"o 

0 

i— 

—    *> 

IJ    (/> 

l_    10 

4)  0 

Q.Q. 

o>    a)  — 

CI)    >    <D 
n    0    in 

01       07       13       19 

Aver 
sky  c 
sunri 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

30 

7.9 

13.1 

36+  + 

29 

27 

76 

76 

63 

71 

8 

2 

3 

4 

3 

0 

20 

37 

6.8 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

46 

NW 

27 

- 

- 

- 

- 

0 

1 

6 

3 

1 

0 

11 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

31 

8.1 

13.3 

J9++ 

30 

27 

66 

68 

59 

63 

3 

6 

5 

* 

1 

0 

19 

- 

6.7 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

■ 

36 

NW 

27 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

5 

3 

2 

0 

19 

41 

6.7 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

DECEMBER      19o9 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 


NORTHERN 


01 


BELVIDERE 
B00NT0N  1  SE 

canoe  brook 

charlotteburg 

cranford 

elizabeth 

essex  fells  serv  bldg 

flemington  1  ne 

high  point  park 

jersey  city 

lambfrtville 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LUNG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATPRSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVlLLE 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


42   40   36 
26   20   20 


42   36   46 


31   22   30 


40   40   36 
26   21   24 


36   34 
23   13 


45   36 
29   26 


43   38 
29   26 


45   38 
33   25 


43   37 
31   22 


42   41 
30   21 


52   44 
29   25 


46   45 
30   17 


44   37 
30   26 


44   31   35 
20   16   21 


16   16   16 


45   33   37 
21   24   23 


42   30   33 


19   22   21 

33   36   41 
22   24   18 


29   34 
14   14 


37  43 
23  18 

39  44 

26  27 

38  43 
23  14 

38 


38   43 
20   13 


21   21   20 


51  35  39 

24  15  1 

34  36  40 

22  22 

38  36  41 

22  24  13 


24   20   16 


37   43 
26   17 


21   24   20 


16   21   26 


40   36   43 


43   43   45 
16   17   33 


21   32   36 


40   46   49 


38   47   47 
23   35   38 


33   36 
25   29 


43   43   45 
19   27   33 


43   43   45 
24   24   36 


19   30   30 


48   58 
20   44 


44   50 
23   40 


43   56 
16   37 


40   50 
27   38 


43   58 
16   38 


42   47 
20   30 


42   49 
20   28 


45   55 
17   30 


39   50 

19   34 


42   55 
13   37 


45   55 
17   32 


49   55 
19   43 


47   60   47 


46   59   54 
32   35   30 


45   60   50 


19   18   21 


43   60   48 
30   43   29 


46   58   55 
32   37   34 


28   33   33 


48   60   55 
37   39   38 


45   60   54 
29   36   31 


45   52 
28   26 


59   47 
42   33 


62  62  55 

36  45  34 

48  60  52 

38  45  30 

46  62  50 

37  44  34 

46  61  51 

34  46  30 


60   51 
39   32 


48   62   55 
31   37   33 


60   49 
45   34 


63   55 
36   32 


60   47 
43   32 


39   41 

26   30 


47   39   33 
30   25   28 


51   41   34 


28   27   32 


47   39   36 
26   24   30 


43   35   37 
27   25   32 


41 
28 


27   22   26 


33   30   30 


27   26   32 


40   36   39 


45   40   40 


44   37 
28   29 


27   23   30 


48   40 
27   26 


43   37 
26   26 


62   55 

36 
a  Reference  Nok  a  Following 


36   30   31 
25   13   11 


38   33   33 
24   16   15 


34   28   31 


36   34   34 
22   12   13 


34   44 
26   24 


37 
24 

Station  Index 


28   25   21 


30   26   14 


35   40   34 


34   40   34 
20   24   19 


29   35 
3   23 


42   35   38 


37   38 
28   19 


40   40 
27   12 


36   38   37 


36   38 
20 


35   34 
26   17 


47   38 
26   17 


36   35 
26   17 


36   37 
27   U 


45   3 
27   14 


35 

19   14 


57   34 
26   21 


33   36   23 

14   15   14 


25   31   34 


20   21   23 


29   35   42   34 
22   24   25   28 


39 
28 

38 
25 

35 
15 

37 
30 

35 

16 

26 

15 

42 
24 

38 
25 

35 
20 

37 
30 

36 
18 

30 

2H 

38 
23 

39 
22 

32 

L4 

34 

18 

35 
14 

23 

14 

36 
20 

30 

2  3 

38 
29 

42 

25 

39 
31 

34 

25 

37 

24 

32 

23 

40 
28 

40 
26 

36 
32 

35 
29 

32 

LB 

3  3 

20 

33 
23 

35 
22 

36 
29 

33 
27 

20   21   22 


23   29 

■10  -11 


25   25 
-11  -11 


35   36   22 
30   16   17 


26   31   34 


36   34   34 


27   33 
4   13 


34   32   28 


36   37 
20   18 


40   36 
22   16 


39   39 
30   19 


37   32 
29   18 


37   32 
28   19 


39   40 
25   17 


22   22   31 
6-5   1 


52   34 
28   25 


36   35 
26   25 


53   37 

31 


30   36 
23   23 


50   31 
25 


36   38 
16   23 


38   38 
14   2 


44   44 
16   25 


36   33 
25   25 


41   34 
26   2 


36   31 
23   25 


34   36   42   35 
22   26   26   29 


35 

33 

31 

27 

38 

31 

19 

21 

<tl 

35 

27 

29 

38 

34 

23 

21 

34 

33 

32 

27 

29   34 
15   15 


40   43 
28   25 


40   42 
28   28 


41   45 
26   26 


40   37 
15   28 


32   37 
25   25 


30   30 
24   24 


38   38 
28   26 


39   40 
28   27 


36   39 
28   24 


40   41 
34   34 


37   38 
27   29 


38   37 
30   32 


38   33 
26   30 


40   38 
26   26 


45   34 
29   30 


38   34 

30   30 


•  ■■■ 


Contlnuad 


Sutlon 


Ntw  BRJNSHlC 
(■EMBERTON  3  e 
SEABROJk  MRMS 

TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTDN 
WOODSTOWN 

»     • 
C04ST4L 
4TL4NTIC  CITV 
CAPE  14V  1  NU 
LONG  BRANCH  25 
SANDY  HCIOK 


DAILY  TEMPERATURES 


DECFMnfc* 


43   44   3i 
33  l->      2 


43   37 

32   25   28 


■.3   44   36 


41   35   47 
2?   23   33 


MAX 

47 

40 

MIN 

30 

28 

MAX 

44 

46 

MIN 

3(> 

29 

MAX 

43 

36 

MIN 

32 

23 

MAX 

44 

38 

MIN 

36 

25 

Day  ol  Month 


12 

22 

21 

44 
24 

45 
33 

35 

38 
22 

43 
17 

41 
18 

55 
35 

48 
34 

23 

37 

17 

43 
19 

52 

32 

so 
J4 

38 
24 

44 
20 

40 
24 

51 
37 

47 
35 

49   33   38 


37 

41 

39 

26 

24 

29 

38 

44 

43 

22 

20 

20 

38 

43 

40 

25 

20 

19 

23   23   20 


17   26   39 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 


48   61 
36   38 


45   61 
34   44 


47   62 
34   40 


44   60 
35   43 


6?   62 
39   44 


51   56 
37   45 


45   63 
35   44 


50 

56 

48 

28 

48 

42 

40 

54 

52 

25 

33 

30 

41 

55 

48 

23 

39 

39 

40 

53 

49 

33 

28 

40 

57   58   49 


49  39  37 

28  28  32 

44  38  37 

26  25  31 

47  38  37 

27  31  25 

43  37 

26  32 

48  40 

27  24 

37  36  37 

30  30  32 


42   41 
27   25 


37   40 
24   32 


46   43   44 
32   32   31 


39   31   33 
23   19   18 


36   41 
I?      27 


4  3   36 
30   23 


39   43 
24   26 


43   39 
10   26 


39   42 
17   25 


41   33 
33   26 


43   37 
32   24 


36   3P   34 


32   32   26 


26   27   28   29   30   31 


36   24 
17   18 


39   48 
28   19 


38   ^6 
26   19 


19   22 

34   29 
18   21 


27   35   34 
11   21   24 


3?   39   33 
14   30   25 


29   40   39 
16   16   26 


37 

33 

a* 

26 

52 

33 

21 

22 

35 

^t> 

19 

24 

36 

29 

27 

22 

29   45 
16   25 


30   35 

13   28   25 


35   52 
17   31 


3?   38   37   35 
21   25   26   29 


39   39   36   37 
27   25   30 


35   40   41   35 

27   26   27   32 


40   41 
29   27 


40   37   36   35 
30   28   31 


40   45 
29   27 


40 

32 


29   42   37 
19   29   25 


39   41 
29   26 


27   40   35   40   40   37   40 
16   21   27   24   25   31   31 


43  45  43  43 

33  32  35  35 

36  40  40 

21  21  32  36 


34   36 
28   31 


38.7 
24.6 


39.9 
25.3 


40.5 
25.6 


40.0 
27.2 


42.0 
25.0 


38.6 
26.3 


41.9 
27.1 


40.1 
25.8 


40.5 
27.8 


40.5 
30.5 


H 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 
Q 

ID 
6 

Day  of  month 

0 

« 

M 

0 

> 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i'n 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

43 

38 

<9 
37 

42 
37 

37 
34 

36 

34 

36 

34 

36 

34 

43 
36 

45 

41 

46 
41 

52 

45 

45 
42 

42 
39 

40 
39 

40 

37 

37 
35 

35 
34 

35 
34 

37 
35 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
34 

36 
34 

35 
33 

34 
34 

35 
34 

38.1 
35.8 

2 

MAX 
MIN 

43 
40 

40 
38 

42 
38 

39 
36 

3  5 
35 

36 

35 

37 
35 

43 
37 

45 
42 

45 
41 

51 
45 

45 
43 

43 
40 

41 
40 

40 
38 

38 
36 

36 
35 

35 

35 

37 
35 

36 

35 

35 
34 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

36 
35 

35 
34 

35 
35 

36 
35 

38.5 
36.7 

4 

MAX 
MIN 

42 
41 

4  3 

39 

39 
38 

41 

36 

40 
36 

38 
36 

36 
35 

41 
36 

43 

41 

45 
42 

50 
43 

50 
45 

45 

41 

42 

40 

41 
40 

41 
38 

39 

37 

37 
36 

37 
36 

38 
36 

37 
35 

36 
35 

37 
35 

36 
35 

36 
34 

35 

34 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
34 

36 
34 

39.4 
37.3 

S 

MAX 
MIN 

44 
43 

44 
42 

43 
41 

43 
41 

43 
40 

40 
39 

40 
39 

41 
39 

44 
41 

45 
42 

47 
43 

46 
46 

46 
43 

44 
42 

42 
42 

42 
41 

42 
40 

40 
38 

39 

38 

39 

36 

39 
38 

38 
37 

38 
37 

36 
37 

38 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

40.9 
39.3 

20 

MAX 
MIN 

48 

47 

47 
46 

46 
46 

46 
45 

45 
45 

45 
44 

44 
43 

44 
43 

45 

44 

45 
45 

46 

45 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

45 

45 

45 
44 

44 

43 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 

41 

42 

41 

42 

41 

41 

40 

41 
04 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
40 

43.7 
43.1 

40 

MAX 
MIN 

51 

50 

51 
50 

50 
50 

50 

49 

49 
49 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

48 

47 

48 
47 

48 
46 

48 
48 

49 
48 

49 
48 

46 
48 

49 

48 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

46 
46 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
44 

45 
44 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

47.4 
46.6 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

43 
36 

36 
34 

41 
34 

35 
33 

34 
31 

34 
30 

34 
32 

42 
34 

47 
39 

45 
38 

52 
43 

46 
40 

40 
36 

36 
35 

42 
35 

36 
34 

35 
32 

34 
32 

34 
34 

34 
31 

34 

29 

34 
33 

33 
29 

31 

30 

32 
26 

35 

31 

34 
32 

35 

31 

33 
30 

34 
33 

35 
34 

37.1 
33.3 

2 

MAX 
MIN 

42 
36 

36 
34 

40 
34 

35 
33 

34 
31 

34 

30 

34 
32 

41 
34 

39 

44 
38 

52 

43 

45 
4C 

40 
36 

38 

3: 

41 
35 

'6 

35 

35 
33 

34 
32 

34 

34 

34 

31 

34 

30 

34 
33 

33 
31 

32 

30 

32 
2" 

35 
31 

34 
32 

35 
31 

33 
3C 

34 
33 

35 

34 

36.9 
33.5 

1 

MAX 
MIN 

42 
38 

3E 
35 

39 

35 

38 
35 

3! 
3' 

34 
33 

41 
34 

43 
34 

44 
39 

50 
39 

44 

44 

41 

41 

38 
38 

4C 
3( 

- 
37 

38 

36 

34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

3< 
32 

35 
33 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

37.4 
33.2 

: 

MAX 
MIN 

42 
4C 

4C 
3' 

39 

38 

40 
38 

3( 
3' 

36 

37 
36 

4C 
36 

4S 
3  = 

42 
41 

46 

42 

4! 

4: 

4: 
41 

4( 

1   3 

4C 
35 

35 
38 

38 

37 

3" 
3" 

37 
36 

36 
36 

38 

38 

3' 

34 

36 
35 

36 
35 

3- 

36 
35 

36 

3! 

36 

35 

35 
35 

36 
35 

38 
35 

38.6 
37.7 

<  III 


x'l 


p 

11 : 

llfl 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1,   SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTA- 
TION: COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER 

SUB-STA  2:   SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   BARREN.   INSTRUMENTATION-  BROWN 
RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Relereoce  Notes  Following  Station  Index 
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1 

JH 

V-M 

rvi 

i\L 

•L, 

Al 

\\J 

ill 

\\J 

vv 

v-» 

11 

Ui 

LV-» 

UH 

u 

NEW  JERSEY 
DECEMBER 

1969 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

*   «   * 
NORTHERN            01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 
T 

.3 

T 

1.0 
5 

T 

.7 
1 

4.0 

4 

3 

3 

2 

T 
3 

T 
3 

3 

.3 
3 

2.0 

4 

.5 
5 

5 

10.0 
14 

.5 

15 

13 

12 

11 

T 
10 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

6.0 
6 

5 

5 

4 

3 

3 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

0.6 

1 

T 

0.4 

T 

0.3 

T 

2.0 

2 

2 

2 

2 

0.4 
2 

2 

1 

T 
1 

1 

0.3 

T 

T 

9.5 

10 

1.5 
10 

0.2 

e 

7 

6 

5 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.5 
1 

T 

T 

T 

1.0 
1 

.5 

1 

4.0 
4 

T 
3 

T 
3 

3 

.5 
2 

T 
2 

2 

.5 
2 

T 
2 

T 
1 

T 
1 

7.0 
8 

3.0 
11 

T 
11 

11 

11 

8 

NEWARK  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.6 

T 

T 

.9 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

•  2 

T 

2.9 

T 

3.2 
6 

.7 

.3 
5 

.7 

5 
.7 

4 
.6 

3 

.6 

2 
.9 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1.2 
1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

3 

3 

3 

.4 
3 

3 

2 

.5 
3 

4.5 

7 

•  3 
7 

7 

6.0 
13 

.5 

12 

12 

11 

11 

.2 

11 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

.1 

1.3 

.3 

T 

7.1 

.2 

1.9 

PHlLLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1.0 
2 

1 

9.0 
10 

9 

9 

9 

9 

8 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 

T 

.5 

1.9 
2 

.3 

T 

T 

.3 

T 

7.0 

7 

1.5 

7 

5 

5 

4 

4 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
1 

T 

T 
T 

1.6 
2 

.3 

T 

.6 
1 

T 

T 
T 

.2 

T 

6.0 
6 

5 

3 

3 

3 

2 

WANAQUE-RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.5 

3 

2 

2 

2 

0.5 
2 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

8.0 
9 

1.5 
9 

7 

6 

T 
5 

4 

*    *    » 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.7 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

3.5 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.7 

.1 

.2 

T 

1.2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

.5 

T 

.2 

T 

6.8 

6 

T 
6 

6 

5 

5 

T 
5 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.5 
1 

2.0 

MAYS  LANDING  1  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

.3 

.6 
1 

.1 
T 

.1 

T 

.1 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

7.0 
6 

.2 

6 

5 

5 

T 
4 

4 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.5 

.5 

.2 

T 

.5 

1 

2.5 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

.2 

1.0 
T 

T 
T 

.1 

T 

.2 

.3 

T 

.3 

T 

3.0 

T 

5.0 
8 

5 

4 

T 
3 

.1 
3 

.1 
2 

•    *    * 
COASTAL             03 

LONG  BRANCH  2S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

.2 

T 

.1 

T 

.5 

T 

.4 

I 

.4 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ap'Ui 

196« 

MPRR1S 

PLAINS  1  H 

* 
»AY 

» 

* 
1969 

FSEFHtlLP 

JULY 

• 

* 
1969 

JERSEY 

S1N"Y 

CITY 

H?OK 

*    * 
A05UST 

* 
1969 

MAIHUNTON  2 
S4M5Y  nnoK 

NNE 

* 
SE'TF. 

* 
USER 

* 
1969 

cap?  i 

54NTY 

AY  1 
HDOK 

Nw 

*    * 

icTdneR 

* 
1969 

HArlMC^mN    2    NNE 


*  *         * 

•M/t'^FR  1969 


<atj  icsnwN 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 

DECEMBER  1969 

DELAYED  DATA 


Temperature 


sl      I 


72.7 


50.5 


73.'.         -    1.9 


7.6         64.1  75.9 


75.7         60.0 


1.7 


51    26  + 


Precipitation 


,5! 


7.5* 
6.90 


3.63 
2.27 


2.67 
3.91, 


2.10 
2.51 


1.53       >, 
.62    26 


1.90 
2.06 


0  0 

0  0 


0  0 


T  0 

I 


6       2 
6      * 


I'' 

(ill 


i 


1 

I." 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW   JERSEY 


DECEMBER 
DELAYED 

1969 
DATA 

Station 

O 

Day  of  Month 

1    |    2    | 

3 

4    | 

«l 

6 

7    | 

8 

9 

10    [ 

11 

12 

13  |   14   |   15 

16 

17 

18 

19  J 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     |    30 

31 

.    .    , 

APRIL                     1969 

CLINTON 

MORRIS    PLAINS     1    W 

2.95 
3.30 

T 

.01 

.26 

.20 
.23 

.51 
.18 

.27 
.04 

.52 
.52 

T 

.32 

.47 

*44 

* 

.30 

.73 

.59 

.03 

T 

.13 

.07       .02 

*           4           * 

MAY                           1969 

CLINTON 
FREEHOLD 
PRINCETON    WATER    WORKS 

1.69 

3.18 
2.74 

T 

T 

T 
T 

.20 
.03 

.12 

.38 
.19 

1.19 

.76 

.03 
.02 

T 

.02 

.03 
.04 

.73 
1.03 
1.37 

.55 

1.10 
T 

T 

.02 

*          *          . 

JULY                        1969 

JERSEY    CITY 
SANDY    HOOK 

7.54 
8.90 

T 

.66 

T 

1.10 
.32 

T 

.49 

.06 

.77 

.06 
1.36 

.37 

.50 

.20 

.15 

.12 
.52 

.57 
.03 

T 
1.29 

.35 

.07 

.09 

2.10 
2.51 

.95      T 

1.65       .15 

T 

*          *          * 

AUGUST                   1969 

HAMMONTON    2    NNfc 
SANDY    HOOK 

3.83 
2.27 

.02 

.20 

1.53 
.36 

.29 

.08 
.44 

1.3B 
.55 

.03 

.06 
.22 

.13 

.11 

.62 

.08 

*          *          * 

SEPTEMBER          1969 

BERNARDSVILLE    2     E 
CAPE     MAY     1    NW 
SANDY    HOOK 

4.89 
2.67 
3.94 

T 

.07 
.05 
1.14 

2.34 

T 
2.06 

.09 
.01 
T 

T 

.27 

.03 
.68 
.25 

.22 

1.90 
.05 

1.11 
.15 

.02 

.01 

.76 

.29 

*          *          * 

OCTOBER                1969 

HAMMONTON    2    NNE 

2.03 

.75 

.14 

.65 

.02 

.01 

.41 

.05 

*          *          * 

NOVEMBER             1969 

MOORESTOWN 

1.96 

* 

.21 

* 

■  48 

T 

* 

* 

.46 

.08       .04      T 

T 

* 

.69 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*       *       * 

NOVEMBER          1969 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN    ON    SND 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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APR  1 L         1969 
MORRIS  PLAINS  1  hi 


AUGUST        1969 
HAMMONTON  2  NNE 

*  *     * 
SEPTEMBER     1969 

CAPE  MAY  1  NU 
SANDY  HOOK 

t     *     « 
OCTOBER       1969 
HAMMONTON  2  NNE 

•  •      » 
NOVEMBER      1969 

MOORESTOWN 


DATE 

DECEMBER  1968 
DECEMBER  1966 
JANUARY  1969 
FEBRUARY  1969 
MARCH  1969 
MARCH  1969 
JULY  1969 

AUGUST  1969 

SEPTEMBER  1969 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  i 

,'U   DATA 


JULY 

1969 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

Day  ol  Month 


38   51   59 
1*   22   27 


67   73 
40   48 


MAX   6  3 

MIN  |   i,2 


90     as     ea 


65   67 
69   69 


63   62 
33   42 


60   73   71 


47   42   42 


44   51   57 


71   74 
56   59 


15 


69   60 
43   32 


63   63 
51   37 


65   67   66 


82   85 
69   71 


60   68 
27   31 


17 


89   63   85 

67   62   60 


76   70 

62   51   55 


41   40   57 


56   56   51 


61   60   66 


76   75   82 
61   60   62 


57   60   41 


41   37   47   49   41   38   37   39 


91   95   93 


69   65 

54   34 


60   64   58 


52   J5 

41   38 


65   68 
48   52 


72   76 
67   67 


78   79 

67   68   59 


45   55   62 


91   90   77 
70   66   51 


67   65 
52   59 


73   70   72 
69   63   62 


34   41   41 


66   72 
51   50 


73   71   79 
61   67   66 


29   30   3! 


67   66   73 
52   49   47 


40   59   51 
22   32   40 


57   54   56 


83   67 
52   46 


81   93   69 
60   65   55 


75   65   84 
70   72   71 


63.7 

37.7 


72.7 
49.5 


79.6 
67.1 


75   70 
59   53 


87.6 
64.1 


75.7 
60.0 


69.5 
43.2 


52.5 
35.8 


CORRECTIONS 


TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

SNOWFALL  &  SNOW  ON  GROUND 

SNOWFALL  &  SNOW  ON  GROUND 

SNOWFALL  £,  SNOW  ON  GROUND 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

SNOWFALL  £,  SNOW  ON  GROUND 

TOTAL  SNOWFALL  {,  NUMBER  OF 
DAYS  WITH  1  INCH  OR  MORE  ON 
GROUND 

EVAPORATION  &  WIND 
EVAPORATION  f,  WIND 


DIVISION 
SOUTHERN  02 
SOUTHERN  02 
SOUTHERN  02 
SOUTHERN  02 
SOUTHERN  02 
SOUTHERN  02 
SOUTHERN  02 

SOUTHERN  02 

SOUTHERN  02 


STATION 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  BRUNSWICK 
NEW  BRUNSWICK 

NEW  BRUNSWICK 

NEW  BRUNSWICK 


CORRECTION 

TOTAL  SNOWFALL  9.6 

SNOWFALL  ON  230  0.8,  29TH  TRACE 

SNOWFALL  8TH  TRACE,  9TH  0,  10TH  0 

SNOWFALL  14TH  TRACE 

TOTAL  SNOWFALL  9.1 

SNOWFALL  3D  3.4,  7TH  3.5 

SNOWFALL  DECEMBER  1968  9.6   march  1969  9.1,  TOTAL  39.1 


EVAPORATION  ON  3D  .18,  4TH  .22,  5TH  .30,  6TH  .15,  8TH  .28, 
9TH  .36,  10TH  .28,  14TH  .23,  15TH  .22,  16TH  .13,  17TH  .18, 
18TH  .25,  19TH  .20,  25TH  .24,  27TH  .24,  TOTAL  7.23B 

EVAPORATION  ON  3D,  .10,  6TH  .13,  7TH  .09,  6TH  .04,  9TH  .26. 
10TH  .19,  28TH  .14,  TOTAL  4. 648 


I! 


i" 

HI! 


< 


IS 


m 

i 
i  ^i 

I 

i.i' 

hi" 


S*e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

d 

Z 

M 

U 
Q 

TIME  AND 

O 

0 

P 

P 

TABLES 

STATION 

1 

I 

COUNTY 

Q 

1 

O 

•z. 

0 

< 

& 

3 

OBSERVER 

i 

Bi 
u 

1 

i 

z 

ALLENDALE 

OlOt 

CI 

BERGEN 

41    02 

74    08 

27C 

6ER&EN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC     CITY     W8    AP 

0311 

Oi 

ATLANTIC 

1 

39    27 

74    35 

MM 

MIL 

:  hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

■ATLANTIC    CITY 

a- 

1 

39    23 

74    26 

11 

HIE 

MIL 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

(ma  oz 

CAMOEN 

39    53 

75    05 

4C 

1  IF 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    »IVER    ST    FOREST 

0528    02 

39    37 

91 

8ELLEPLMN    ST    FOREST 

39    15 

7*    52 

3C 

If 

8ELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELVJOERE 

WARREN 

? 

40    50 

75    05 

275 

11 

It 

CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSVtLLE    2    E 

0] 

SOMERSET 

40    43 

74    32 

24( 

71 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

oe<t: 

SOMERSET 

It 

40    20 

4C 

800NT0N    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

40    54 

74    24 

280 

a*| 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    H 

0927 

ot 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

BA 

AMERICAN    CYANAMID    CO. 

BOANCHVILLE 
BURLINGTON 

0978 

1211 

07 

SUSSEX 
BURLINGTON 

40    03 

74    45 

7*    52 

580 
12 

ISF 

ALBERT    M.    DAVENPORT 
PUBLIC    SVC.    E.    t.    6.    CO. 

CANISTEAR     RESERVOIR 

132: 

0! 

SUSSEX 

41    07 

74    30 

104C 

M 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    8»QOK 

133! 

01 

ESSEX 

40    43 

18C 

Hi 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

13«: 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

2C 

GERTRUDE    5.    WILLIS 

tAPE     MflY     1     NH 

1351 

38    57 

74    56 

n 

nt 

: 

JONATHAN    SAYRE 

CENTiRTON 

i5i; 

SALEM 

39    31 

75    10 

: 

C    W    THORNTHWMTE    ASSOC 

C HARLOT T£ Bud G 

1562 

01 

PAS5AIC 

( 

41    02 

74    26 

76( 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATSHOBTH 

1998 

02 

BURLINGTON 

39    49 

74    32 

100 

5P 

5P 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

17*9 

01 

HUNTERDON 

40   38 

74    53 

200 

ANDREW    F    ORQPPE 

CRANFOSD 

202' 

*0    39 

74    18 

7: 

8(1 

HAROLD    DUFLOCO 

ELIZABETH 

2644 

01 

UNION 

74    14 

4{ 

I{ 

•>v 

UNIDN    CO.    PARK    COMM.         , 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

01 

ESSEX 

40    50 

34C 

81 

AA 

: 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    I    NE 

302< 

01 

HUNTERDON 

40   31 

74    51 

14C 

7( 

DONALD    young 

FORTESCUE 

0? 

CUMBERLAND 

39    14 

75    10 

! 

71 

JOHN    L0PER 

freehold 

o; 

MONMOUTH 

40    16 

74    15 

194 

MRS     JANE     EKOAHL 

GLASS30RO 

Oi 

GLOUCESTER 

39    42 

75   07 

13! 

81 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

41    08 

47( 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAHMONTON    2    NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

T 

39    39 

74    48 

8S 

8A 

8A 

W.     HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

I 

41    18 

74    40 

1410 

8A 

8A 

N    j    OEPT    OP    CORRECTION 

HI&HTSTOWN    1    N 

oi 

MERCER 

40    17 

74    31 

IOC 

AP 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    HILLS    Z    W 

*??< 

Oi 

BURLINGTON 

• 

39    4B 

10( 

TP 

7P 

EDWARO    ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

433« 

40    44 

135 

Mil 

Mil 

LANBEBTURLE 

HUNTERDON 

i 

40    22 

74   57 

6( 

*P 

*P 

E.    E.    CASE 

LAYTON    2 

SUSSEX 

74    52 

40( 

81 

ROBERT    WELSH 

01 

40    53 

13< 

91 

91 

:  m 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM. 

LONG    8RANCH    2S 

MONMOUTH 

40    19 

74    01 

15 

WILBUR    P.    LAFAYE 

LONG    VALLEY 

5001 

MORRIS 

74    47 

55{ 

71 

MRS.    ALICE    A.    HOLZ 

LUMBERTQN 

5055 

02 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74    48 

25 

: 
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1 
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JAK  RIDGE  RESERVOIR 
'ATERSQN 
'EMBERTON  3  £ 
»H|LLIPSBURG 
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HAINFIELO 
»OTT£RSVILLE  2  NNW 
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LIT  ROCK 
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BERGEN 
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01,  WARREN 
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01  UNION 
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NION 
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6979J  01  WARRE 


74  09 
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OBSERVATIOB  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  t 
saving  time.  '  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  obi 
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by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  thi 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHERN 

•  IHIJUE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORO 

ELI2ABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  b 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PAR^ 
JERSEY  CITY 

LAM&ERTvILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 


WOODSTOWN 
DIVISION 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  L  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HOOK 


26.6 
26.7 
26.9 


30.1 
22.6 

,'8.7 
24.0 
26.4 

31.3 
24.1 
29.9 
29.8 
29.7 


30.3      -    4.5 


2S.2 
29.7 
30.2 
29.0 


29.5 
28.7 
28.8 
26.5 


92.11 
29.6 
29.4 
I 
31.8 

31.6 
26.6 
30.6 
27.3 

zs.7 


31.8 
33.6 

33. 9M 


33.3 
33.1 
31.3 

30.9 


2.3 


35.8 
35.5 
36.2 
32.3 
38.4 

39.4 


38.6 
32.5 
37.7 
32.4 
35.2 

38.8 
33.7 
39.3 
39.3 
38.2 

37.4 
30.9 

36.3 


36.6 
39.6 

40.0 
38.1 
38.2 


33.0 
33.2      ■ 
31.4 
32.7    |. 


38. 8M 
38.5 

2.1  39.2 
37.6 

3.0    38.5 

38.9 
40. OM 
37.6 
39.4 
38.1 

39.9 


-    2.1 


38.6 

38.6 
31.5      -    1.5    38.2 

2.9    33.0    I  -    1.3    38.5 
gee    In    th 


50,8 
51.2 

48.2 
53.9 

55.1 
52.3 
51.2 


-  2.5 

-  1.6 


52.7 
54.9 
55.5 
54.1 
53.8 


53,5 

53.1 
53.5 
53. 8 

54.2 
54.5 
52.6 
55.3 
51.6 

55.0 


52.8 
52.0 
52.5 


58.9 
59.5 
59.5 
57.2 
62.2 

64.1 
60.6 
58.3 


67.8       -    2.8 


71.7 
69.3 
69.7      - 


66.0 
70.9 
65.9 
68.  1 


61.1 
63.2 

63. 5M 

62.1 

61.8 

63.21 


61.6 

62.5 
63.4 
60.6 
64.1 
60.2 

64.0 


2.0    52.4 
il    Issue    Include   delayed   an 


72.  a  1 

1.5 

>7.a 

?2.3M 

1.6 

71.7 

1.7 

71.1 

1.2 

71.4 

1.6 

65. 6M 

-    2.9 

69,5 

.3 

69.5 

-       .5 

73.5 

72.3 

74.9 

2.1 

71.2 

69.7 

-      .5 

71.  8M 

73.4 

1.8 

71.1 

1.2 

71.1 

.9 

73.0 

71.8 

72.3 

2.1 

70.1 

71.7 

.7 

72.5 

72.6 

.9 

70.5 

72.4 

1.4 

70.2 

73.2 

71.8 

1.1 

70.8 

1.8 

68.8      -    2.1 


73.4      - 

74.2      - 
69.0 
72.7   ,  - 
68.5 
70.4 

74.2  I  - 
69.6  - 
74.1    I  -    1.6 


72.6 

70.1 
74.5   | 

74. 6M 
72.5 
72.5 
70. 2M! 
75.9 


73.2 

75.: 

74.7 
75.7 
73. 4M 


75.0 
75.0 
72.9 
73.9 


75.2 

75. 2M 
72.7 


74.0 
75.  B 
74.1 


0    75.4 

74.0 

7    74.8 


63.0      -    3.0 


64.0 

61.8M: 

67.9 


66.2 
61.0 
63.9 

67.5 
62.2 

68.0 


51.0       -    3.9 

51.6  -1.7 
52.5  -  1.2 
50.3 

5,.  7 

55.7  -    1.0 
52.2 
50.9  | 


49.6 

36.  zn 

56.3 
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45.2 

55.1 

-       .4 

44.0 

49.3 

39.0 

54.0 

-    U4 

43.9 

49.0 

39.8 

51.2 

40.9 

65.5   |  -    1.7 

68.2 

67. « 


66. 6M 


65.4 
66.8 
68.2 
1.0  65.6 
.7    65.9 


67.9 
65. 8M 
67.4 
67.3 


67.1 
67.0 


1.7    69.3 
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.0    67.4 


41.2   |  -    1.6 


43.7      -    1.1 


53.9      -    3.3 


56.2 

57. 3M 
55. 3M 


54.6  '  -    1.3 

54.3 

54.6  I  -    2.2 


55.7 
55.2 


27.6  -    4 

29.4  -    2.1 

29.6  - 

27.0  -    3.8 
31.9 

33.2  -    1.5 


11.7 

25.0 

>:.  3 


-  2.5 

-  2.0 

-  2.3 


58.6 
57.1 
55.6 


.1  47.6 
46.1 

.6|  45.2 
46.31 


49.2       -    3.1 


4.3 
1.1 


34.5      -    2.1 
34.7 

34.4 
33.9 
33. 1M 


31. 6M    -    3.2 


33.6 
33.5 

3'.: 

34.5 
33.0 
33.2 


5    37.9 

36.0 

5    34.2 

35.51 
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52.8 
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A   SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    DESCRIBING    UNUSUAL    WEATHER    WAS    PUBLISHED    IN    THE    FEBRUARY, 
JULY,    AUGUST,    SEPTEMBER,    AND    DECEMBER    1969    ISSUES    OF    THIS    BULLETIN. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February      March 


BELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKHELLS  MILLS 
800NT0N  1  SE 
SOUND  BROOK  2  M 

BKANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARL0TTE8URG 
CLINTON 

CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTDN  1  Nt 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 
MAHWAH 

MIDLAND  PAKK 
MILTON 
MORRIS  PLAINS 


1  W 


NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPSBJRG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELO 
POTTERSVILLE  2  NNW 
RAHWAY 

RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 
WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLF 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

6ELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INOIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 


WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HOOK 


1.47k  1.B6 

1.47k  1.97 

1.67-  1.37 
1.99 

.55-  3.05 


2.12 


1.56- 

1.57 

1.71- 

2.11 

1.2B 

l.ao 


1.73k    1.74 


2.07[-    1.40 


2.00-    1.58 


2.38p 
2.77k 
2.64; 


2.34k 
1.561 
2.28k 


1.90 
2.66 
2.38 


2.36-    1.09 


2.24-    1.51 
3.81 
1.34-    2.44 


1.63 
2.20 

2.51 

2.76 
2.20 
2.67 
1.79 
2.23 


1.52 

1.77 
2.58 


2.24 

2.9  3- 
2.B9( 
2.9  8- 
3.37| 
2.B7| 

2.89 

2.59 
2.66 
3.19 
2.20 

2.66 
2.56 
3.48 
2.60 
3.92 

2.34 


2.46k    1.06      2.99- 
Dlvlsioo   averages    li 


2.12- 

2.57 

».35 


3.41 
4.18- 
3.B1- 
1.76 


2.89 
3.67 
4.25 
3.15 


3.35 
2.30 
3.04 


.36 
.98 
1.17 

.55 

1.82 
.OB 


3.19 
2.65 

3.82 


3.28 

3.83 
2.43 
2,79 
3.34 
2.72 


1.19 

I-    1.40 
3.75! 

2.14 
2.84-    1.25 


2.63-    1.38 
3.35 
2.84k    1.33 


2.94|-       .' 
noual     lSS 


April 


2.76 
3.69 

2.82: 


3.23 
2.74 
3.07 
3.01 


3.87 
2.72 

2.8  7 


3.51 

3.10- 

3.72- 


3.44- 
4.49 
3.40 

2.88 

3.13- 

3.96 

3.63k 


2.61 
3.62 
2.70 


2.53-    1.07 


2.62 
3.03 
2.23 


3.76 
3.22 
2.79 


1.68 
3.07 

3.10 
2.6a-       .28 


2.62-    1.53 
2.94k    1 

1.89! 


2.50h    1.25 
4.31 
1.98 
2.721-    1.61 

2.66-    1 
2.91 
3.45; 
1.661 

3.79 

2.73K 
2.35k    1 
2.56k    1.39 
2.B4J 
2.8lk    1 

2.22r    1.93 


2.65k    1.12 


2.57-    1.38 


... 


1 

62k    2 

.30 

3.291 

2 

71K    1 

.01 

4.24J 

1 

61-    2 

.21 

5.92J 

2 

40, 

1.92 

1 

80 

2.34 

1 

72 

1.81 

2 

42K    1 

.65 

6.95 

2 

.78 

3.03 

2 

•  17L.    1 

.5  = 

3.94 

2 

.74 

4.51 

2 

.81 

2.57 

7 

.BUk    1 

.16 

2.98 

1 

.491 

3.46 

3 

.uk 

.51 

5.09 

1 

.7-r 

2.39 

1.43k    1.73 
1.30 
2.»8-       . 


1.87(.    1. 


3.26-       .06 

include  delayed  and  ci 


5.57 
3.80 
2.53 


1.05 
1.04 


1.64 
1.60 
5.05 


1.40 
1.64 


9.15      3.85 

8.80 

9.22 

7.47      3.23 

8.93 

8.31 
6.85 
10.77 
7. 09      2.36 


7.86      2.66 


10.15 
7.64 
8.7. 

7.11 
6.62 
7.40 
7.97 
8.26 


7.64 
7.59 
11.79 


6.66 
6.38 
7.99 


2.35 
7.1 


4.73 
3.31 


12.64)      I 
9.801 

B.75I 
6.56      : 
B.36J     1 

10.38 
13.85 

8.90 

7.90 
10.00 

14.01      ' 
7.40 

10.89!     I 
11.  IB 
16.64 

12.90 
8.67      ■ 

8.26 

10. id    5.53 


11.17, 
10.14; 
12.21| 


10.441      6.07      3 


1 

11 

7.2S 

6 

14 

8 

12 

3.8" 

e 

90 

B 

57 

4.6, 

August  September  October  November  December 


5.71 
4.83 
3.61 
3.89-    1 
2.93 

5.35 

6.70 
3.45-    1.78 
7.561      2 


.72 


4.73 
4.25 
2.89 
3.06-    1.96 
8.60 


2.97 
j-    1.92 
4.24 
,16-    1.93 


7.27 
6.8 


1.22 

.50 


2.561- 
2.571 
2.501 
4.7d- 
2.53k 

T 

3.53 


3.83, 
3.59. 
2.90' 


2.21 

3.86 
1.76 


.13-    1/ 


4.15k  .99 
4.16 
4.06k  1.19 
2.27' 


4.25; 
4.33 

6.0^ 

4.id- 


5.13 
5.1< 
4.91 


5.16 
4.66 
3.53 

4.84 


4.98 

1.55 


5.59       1.67 


4.15 

4.78 

4  .  '1  1 
6.7i 
6.93 
7.23 

3.82 
5.71 

5.00 
3.87 
4.68 


.78 
2.40 


1.94 
.05 


1.65- 

5.11 

.61| 

2.6c 

3.98 

1.66 


5.69 
3.5 
2.34 

2. 

3.96 
6.17 
4.67 
5.09 


.42 
1.16 

2.09 


2.67 

3.24k 

3.94 


2.35 
1.68 
1.19 
1.95 
1.36 

2.37 
1.85 
I.861-    1.55 


2.23' 
1.27 

1.78 
1.88 

1.52 
1.96 
l.BO 
2.02 
2.29 


cted    data   and   may   diffe 


3.66-    1 .20      3 
■  slightly    fro 


1.36 

-  l.ei 

1.28 


1.26 

l.ei 

1.90 


1.75 
1.31 
2.14' 
1.86 
2.26-    1.21 

1.26-   2.16 

1.56-    1.90 
1.60 

1.41 


6.551      2. 89 


5.83      2.1 
89|      6.36       2.24 


1.15 

2.36 

2.52 
2.00 

1.25[ 
1.94 


08       1.80-    1.55 


.51k  2.8B 
l.OS; 
2.08k  1.63 
l.Bll 


9|      1.37'-    1.93 
published    In 


2.41-    1.25E    6.22      2. 


HE    6.23'      2.1 


57      4.97      1.7 
35      5.031      1.5 


1.76      3.5ek 


1.55 

1.36 


44.70 
49.15 
51.21 
49.97' 


53,62 

47.40-       .94 
46.30 

48.18      2.87 
54.28! 

E    56.03 

37.321-    6.26 
46.60'      2.09 
41.171 
47.40-    2.52 

47.28-    1.62 

50.63 

55.59 

53.23 

53.45 

41.»5L      .43 
38.90-    5.68 
43.84k      .95 
53. 76! 
52.03      3.20 

40.49-   7. 86 


5.44      1.B5      4 


34       5.82      2.26      46.83- 


.62      7.33      4.U      44.45      2.09 


11-      .42      7.03      3.3B 

2k    2.24      6.od      3.02      41.11-    3.05 


8.07      5.01 


90      8.13      4.87      47.25      2.30 


2  3|      7.31      3.971      44.09      1 


44.981 

52.78'  5.10 
44.30  .89 
52.04      6.15 

50.74 
:    52.67 


5.68      4  7.34      3.07 


ft. 55 

3.07 

43.96 

.18 

6.77 

40.33 

8.41 

4.78 

48.24 

1.45 

See  Reterence  Nolea  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


NEW  JERSEY 
1969 


BELVIOERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTUN  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVUlE 
LAYTDN  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 


ATLANTIC  CITY  wB  AP 

AUOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMQNTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 


WOOOSTOWN 


ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    1    Nw 
LONG    BRANCH    2S 
SANDY    HOOK 


5-30 
5-30 
5-30 
5-30 
5-29 

5-29 
5-30 
6-29 
7-18 
5-29 

6-28 
6-29. 
5-30 
5-30 
6-29 

6-28. 
7-18 
7-18. 
6-29 
6-28 

7-17 
7-18 


6-28 

6-28 

6-28 

7-18* 

6-23* 

6-29+ 

6-29 

6-29 

7-17 

6-28 

6-29 

6-28 

7-18* 

6-29 

6-28 

6-29 

7-19  + 
6-29 
6-26 
5-29 

7-18+ 


7-13 
7-19. 

7-18 


12-25 
2-15 
1-12 

1-29  + 
1-28 

1-28 

1-28 

1-    1 

12-29- 

1-28 

1-28  + 
12-26+ 
1-28 
1-28  + 
1-28 

1-28 
12-26+ 

1-28 
12-25 

1-28 


Last  spring  minimum  of 


16   or 
below 


20 "  or 
below 


1-28 
1-28 


1-28 
2-11 


1-    6 

1-  2 
1-  6 
1-28 
1-28 
1-    6 

1-    6 


1-28 
1-    6 


1-28  + 
1-28  + 

1-    6 


*-  1 
3-  6 
3-12 
*-  1 
3-   6 


2-16 
3-12 
A-  1 
*-  1 
2-15 

3-  8 
»-  1 
3-12 

4-  2 
»-    1 

2-15 

3-13 

2-1* 

3- 

2-16 

3-12 
4-    I 


A-  1 
1-28 
2-16 
2-15 


3-12 
2-15 
2-15 
3-12 

4-     1 

3-17 
2-15 
2-14 
2-16 
2-16 

1-29 
3-12 
3-  8 
1-28 
3-12 

2-15 


1-28 
1-29 
2-16 


4-  2 
4-  2 
3-23 
4-  2 
4-    1 

3-12 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
3-12 

4-  1 

4-  2 

4-  1 

4-  2 

4-  1 

3-12 
4-  1 
3-12 
4-  1 
4-     1 

4-  1 
4-   2 


4-  1 
3-12 
4-  1 
3-12 

4-     1 


24    or 
below 


-    1   20 
-12    18 


3-12 
4-  1 
4-    1 

4-  1 
4-  1 
3-12 
3-13 
4-     1 

3-13 


3-12 
4-    1 


3-10 
3-12 


4-13 
3-12 

4-  1 
4-12 
4-  1 
4-13 
4-    2 

3-12 
4-  1 
4-  2 
4-  1 
4-    1 


28   or 
below 


4-  1 

17 

4-13 

24 

4-13 

23 

4-  1 

7  3 

4-  7 

23 

4-  I 

24 

4-  1 

15 

4-  1 

20 

4-  1 

23 

4-  1 

23 

4-  1 

20 

4-  1 

15 

4-  2 

21 

4-  1 

20 

4-  1 

24 

4-  1 

22 

4-  1 

18 

4-  1 

22 

4-  1 

2  4 

4-  1 

17 

3-12 

19 

4-  1 

17 

4-  1 

21 

3-12 

20 

3-12 

21 

4-  1 

!i 

" 

4-13 
4-13 
4-13 
4-13 
4-    7 

4-    1 


4-    7 
4-21 

4-     1 


4-   7 
4-    1 


4-13 
5-   6 


4-13 
4-  1 
4-14 
4-  1 
4-13 

4-13 
4-13 
4-  1 
4-  1 
4-14 


4-     1 
4-    7 


32   or 
below 


3-31 

4-     1 
4-    1 


5-    2 

4-21 
4-14 
4-21 
4-14 

4-  7 
4-13 
5-12 


4-14 
5-14 
4-21 


First  fall  minimum  of 


4-25 
5-27 


4-21 
4-  1 
4-25 
4-21 
5-13 

4-14 
4-13 
4-13 
4-13 
5-27 

4-14 
4-14 
4-14 
4-13 
4-25 

4-13 
4-13 
4-14 
4-  1 
4-21 

4-14 


32   or 
below 


10-18 
10-16 
10-23 

10-17 
10-23 

10-23 
10-16 
10-16 
10-15 
10-23 

10-23 
10-15 
10-23 
10-16 
10-16 


10-23  31 

10-16  26 

10-23  29 

10-23  28 

10-23  30 


10-18 


28   or 
below 


10-23 
10-23 
10-23 
10-23 


10-24 
10-23 
10-23 
10-23 
11-16 

10-24 
10-23 
10-24 
10-23 
10-23 


27 


10-24  28 

10-16  28 

11-16  26 

10-23  28 

10-24  24 


10-24 
10-16 


9-30  32 
10-23  31 
10-16  31 
10-23,  32 
10-18  30 

10-23,  27 
10-19!  32 
10-23!  29 
10-231  28 
10-16    31 


10-23  32 
10-23!  29 
10-23'  29 
10-23  28 
10-161  31 

10-231  31 
10-23!  30 
10-181  32 
10-23;  31 
10-231  27 

10-23    30 


11-15    32 

10-24|  29 
10-23  30 
10-231  32 


22 


24   or 
below 


10-24 
11-16 
10-24 
10-24 
10-24 

11-16 
10-24 
10-24 
10-23 
11-22 

10-24 
10-23 
11-17 
10-23 
10-24 


11-22  24 
10-24] 19 
1 1-22  J  22 
10-24  24 
10-24    24 


10-24 
10-23 


10-23  27 
11-15  28 
10-2*  18 

10-241  28 
10-231  28 

10-23| 27 
10-24,  23 
10-24  23 
10-23  28 
10-241 17 

10-24;  21 
10-24  21 
10-24  28 
10-23: 28 
10-23  28 

10-2«i 23 

10-24  25 
10-241 19 
1 1-21 [ 27 
10-23    27 

10-241  23 


11-21  28 
1 1-21 j  21 
10-24  26 
12-    2    25 


20   or 
below 


11-16 
11-25 
10-24 
11-17 
11-22 

11-23 
11-21 
10-24 
10-23 
12-23 

11-22 
10-24 
11-22 
10-24 
10-24 


16   or 
below 


U-21    16 

12-17  13 
11-22  12 
U-221  16 
12-17     14 


NONE 
11-22 
11-22 
11-16 
12-24 

12-17 
11-16 
12-17 
U-22 
11-22 


Number  of  days 
between  dates 


12-23    18    12-25    13| 313 
10-24! 19 
12-17| 19 
11-221 17 
11-22    IB 


22    11-17 
22    10-24 


10-24J  23 
11-22;  20 
10-24  18 
12-  5!  24 
10-24!  12 


10-24'  20 
10-2*1 23 
10-24  23 
10-241  22 
10-24!  17 

10-241 21 
10-2*  21 
10-301  24 
U-21  24 
10-24' 18 


10-24 
11-16 
10-24 
11-22 

10-24 


23 


11-22  1 

11-22  20 

10-24  18 

12-18  15 

10-24  12 

10-24  20 
11-22 
11-27, 19 
11-221 18 
10-24| 17 

11-22  16 
1 1-22 1  15 
1 1-25  20 
11-22  19 
10-24    1 


U-22 
U-22 
10-24 
12-23 
10-24 

11-22 


12-18! 16 
12-17  12 
12-17  16 


U-22 
11-16 


12-17, 24  NONE 
11-21| 21  12-25  20 
U-22  19  U-22!  19 
12-24  22  12-25  19 


12-21  16 

12-25  15 

U-22  14 

12-18  15 

10-2*  12 

U-22  16 
12-21  16 
12-  5! 15 
12-18  15 
U-221  12 

U-22I  16 
U-221  15 
12-18  15 
12-21  16 
12-17  14 


12-21 
12-25 
U-22 
12-25 
U-22 

12-25 


NONE 
NONE 
12-25 

NONE 


255  230  206 
229  205  193 


169 
178 
192 

179 
192 

199 

186 
157 


192 
141 
192 
155 

178 

205 
1*2 
203 
192 
193 

176 
126 


162 
205 
176 

185 
156 

192 
189 
193 
193 
1*2 

192 
192 
192 


205  193 
199  17* 


280  235 

290  254,  234 
255  235  206 


193 
193 


205 

1B5 


228 
206 
193 


! 

I"' 


it 

\i 

II* 

ill 

m\ 

11 " 

Hi'! 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 


Station 


P 

(IN). 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


Septembe 


NEW  BRUNSWICK 
Sue-STA  1 


75.7    93 
I 


100 
63 


MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  MAX  AND  MIN  VALUES. 
SUB-STATION  1  :  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.    SOIL  TYPE:  LOAM.    GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 
SUB-STATION  2  :  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER,  BARREN. 


Table  4 

TOTAL 

EVA 

POR/ 

moh 

J  AN 

D  Wl 

ND  A 

AOVE 

MEN! 

r 

Station 

Jan 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

*        *         * 
NORTHERN 

01 

CANOE    BROOK 

EVAP 
DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

'- 

' 

- 

17b0 

5.26 
.67 
1503 
76.5 
50.5 

5.74B 

1.20 

1090 

84.0 

62.2 

5. 128 

.06 

835 

87.8 

66.0 

5.91 
1.64 
723 
79.3 
66.6 

4.15B 
1.14 
632 
79.3 
58.8 

888 
67.8 
49.7 

. 

- 

- 

*         *          * 
SOUTHERN 

02 

NEW    BRUNSWICK 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

'• 

: 

- 

5.19B 
2800 
67.1 
45.6 

6.77 
2427 
77.3 
52.1 

6.85 
1988 
84.6 
62.2 

6.73B 
1858 
83.9 
65.6 

7.238 
1644 
88.4 
65.3 

4.64B 
1263 
78.3 
58.7 

3.02 

1715 
66.4 
46.6 

: 

: 

: 

PEMBERTON    3    E 

EVAP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

5.56 
951 

6.00 
789B 

4.68B 
643 

4.708 
449 

3.03B 
520 

2.17 
621 

1.17 
786 

1125 

- 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
MAX 

MIN 

- 

- 

1 

5.40B 

70.6 
46.0 

7.06 
78.1 

54.1 

8.05 
87.8 
64.5 

7.618 

B7.2 

67.5 

6. 678 

89.1 

66.2 

5.09 

80.8 
59.4 

3.32B 

67.0 

46.1 

_ 

- 

. 

Sec  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    108    - 


STATION  INDEX 


Station 


ALLENDALE 

ATLANTIC     .   :T>      it     I 
■ATLANTIC    CITY 
AUDUBON 

BASS    «ive>    ST    FORE 
6ELl.6Pi.AIN    ST    FORE 
6ELHA«    -'    S„ 
MLVIDERE 
IEANAROSVIlLE    i    i 

BLACKS  I.  L^  ''ILLS 

BOONTON  1  SE 
B^UNO  BROOK  J  H 

BRANCH  IlLt 
8URI  [N6TO*l 

CANISTGAR  RESFRVOI 

CANOE  8RDOK 

CANTJN 

CAPE  "A*  1  NM 

CENT6RTON 

CMARLGITEnuRC. 

CMATSWORT* 

I 
C«ANFilR0 
ElIIABETH 
ESSEX    FELLS    SERV    8 
KEMINGTQN    1    NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
CUASSRUfiU 


GREENWOOD  LAKE 

HAMHQN1 IN  2 

NME 

HIGH  POINT 

>ARK 

HlCHTSTOwN 

.  N 

INDIAN  MILL 

S  2    W 

JERSEY  CITy 

LAMBERTVILL 

■ 

LAYTQN  2 

LITTLE  FALL 

5 

LONG  BRANC* 

2S 

LONG  VALLEY 

LtJMBERTON 

MANVULc 

MARLTON  1  M 

MAYS  lANDIf- 

;  i  w 

MIOLANO  PAf 

;   MlLLVlLLE 

;   MlLLVlLLE  F 

AA  AIRPQ 

MILTON 

!  MnanesTarfS 

§  i  County 


a 

5 

S     Q 

OlOO  01 

o»n  DI 

1  ■ 

1  rLANTII 

CAMQEN 

0528  02 

BURLlNGl  1N 

0690;  02 

CAPE  KAY 

0721  03 

MQNMQUTh 

0729  01 

*ARREN 

0797  01 

SOMERSET 

084? 

.'1 

SOMERSET 

■  ■9.1? 

01 

MORRIS 

0927 

01 

SOMERSET 

09TB  01 

Sussex 

1211  02 

BURLINGTON 

1327  01 

SuSStJS 

1335  01 

ESSEX 

13-3  DI 

SALEM 

1351  03 

CAPE  MAY 

1512  02 

SALE* 

1582j  01 

PASSMC 

1598  J2 

BURLINGTON 

17M  01 

HUNTERDON 

2023,  01 

UNIUN 

26**,  01 

UNION 

2768  01 

ESSEX 

3029  01 

HUNTERDON 

3102  02 

CUMBERLAND 

3181  02 

MQNNOUTH 

32911  02 

GLOUCESTER 

3516  01 

PASSAIC 

36621  02 

ATLANTIC 

393, 

1 0l 

SUSSEX 

3951  02J  MERCER 
1.229  02  BURLINGTON 
4339[  01:  HUOSON 
I  *635  01!  HUNTERDON 
4736  01  SUSSEX 
*BB7|  01'  PASSAIC 
I  49B7  03]  MONMOUTH 
I  5003  Oil  MORRIS 

5Q55  02  BURLINGTON 
!  510*'  01  BERGEN 
I  5197'  01'  SOMERSET 
|  5252J  02.  BURLINGTON 
,  53**1  02  ATLANTIC 
|  5503!  01  BERGEN 
1  5576  021  CUMBERLAND 
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phill'psblirg 
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pottersville  2  nnw 

ptlNCETON  WATER  WORK 

RAHWAV 

RINGWOQD 

SANDY  HOO* 

SEABROQK  FARMS 

SHILQH 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  SE 
TOMS  RIVER 
HTRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WATCHUNG 
WERTSV1LLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 
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DRAINAGE  CODE: 
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NEW  NAME 

LONG  BRANCH  2  S 


GLASSBORO 

HIGH  POINT  PARK 

LAYTON  2 

LONG  BRANCH  2  S 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 
LONG  BRANCH  2  N 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  SE 
EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  *.l  MILES  SSW 


DATE 

DECEMBER  12,  i960 


SEPTEMBER  10.  1969 
NOVEMBER  27,  1969 
OCTOBER  1,  1969 
DECEMBER  12,  1968 
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REFERENCE       NOTES  NEW    JERSEY 

1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst, 
Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,  New  Jersey,  08903,  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY1'. 


DIMENSIONAL  UNITS. 


■  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  ; 


Temperature  in    °F,    precipitation  and  evaporation  i 


and  wind  movement  in  miles. 


EVA PORA TION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind 
movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//            Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelte 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.       Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  15  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent   of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 

D.   C.     20402. _^ 
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NORTHERN  01 

BELVIOERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 

MILLV1LLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTDN 

WOOOSTOWN 

DIVISION 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HOOK 

DIVISION 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


29.1 
29.7 
30.9 
2B.0 
33.0 

33.1 
30.4 
29.0 
25.9 
31.8 

32.6 
27.7 
31.1 
29.0 
30.2 

30.9 
28.0 
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30.2 
31.2 


35.2 
34.1 
36.  8M 
3*.. 7 
36.2 

30.5 
33.6 
34.9 
32.2 
34.4 

35.* 
34.2 
34.  OM 
29.8 
33.5 

33.2 
35.1 
33.7 

31.7 
35.7 

35.7 


35.8 
3*. 3 
33.3 
30.9 
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Temperature 


9.1 
11.3 
9.9 
9.7 
15.8 

17.7 
12.6 
9.0 
7.4 
18.3 

14.5 
3.7 
14.8 
10.3 

10. 4 

17.5 
7.1 
15.1 
11.0 
15.9 
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16.7 
15. 2M 
21.9 
13.5 
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15.6 
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16. 9M 
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14.6 
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15.6 

16.7 
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17.3 
21.2 


19.1 
20.5 
20.4 
18.9 
24.4 

25.4 
21.5 
19.0 
16.7 
25.1 

23.6 
15.7 
23.0 
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20.3 

24.2 
17.6 
23.1 
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14.2 
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26.4 
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28.3 
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24.6 
25.3 
23.9 
24.7 

25.5 
25.6 
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Precipitation 


1265 
1243 

1221 
1218 
1218 
1306 
1259 

1245 
1183 
1266 
1220 
1212 

1195 


1093 
1161 
1223 
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EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
LAYTON  2 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
JERSEY  CITY 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BOUND  BROOK  2  W 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
JERSEY  CITY 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LONG  BRANCH  2S 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LAYTON  2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  2 
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DATE 
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12.5 

18 
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NEW      JERSEY      -      JANUARY      1970 
SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


This    was    the    coldest    January    since    1918    in 
northern   New    Jersey.       For   the    southern   and 
coastal    divisions    of    the    State,     this    was   the 
coldest  January  since  1940. 


Precipitation  was  below  normal  over  all  divi- 
sions, but  snowfall  was  near  or  above  the  long- 
term  average  throughout  the  State. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  &  Environmental 

Science 
Rutgers  University  -The State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey    08903 
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moorestown 
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seabrook  farms 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
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TUCKERTON 
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CAPE  MAY  1  NW 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
ATLANTIC  CITY  ST,  MARINA 
NEWARK  W3  AIRPORT 
TRENTON  WB  CITY 
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Wind 
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Relative  humidity 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 
BELVIOERE 
BOONTDN  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 

CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD 

FLEMINGTQN  I  NE 
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JERSEY  CITY 
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LAYTUN  2 
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NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 
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SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
M1LLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
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MAX 
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NEW  JERSEY 

JANUARY    1970 


Day  of  Month 


32   24   27   28 


32   2B 
XI   X2 


30   23 
XI   10 


30   29 
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33   23 
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25  22  24 
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17   20 

36 

19 

40 
IS 

38 

20 


37   35 
16   22 


32 

20 

40 
X5 

30 
21 

3B 
17 

35 
19 

39 

7 

36 
26 

37 
20 

36 
17 

39 

XO 

36 

16 

30 

13 

41 
16 

32 
19 

40 
17 

32 
15 

31 
15 

34 

13 

42   30 
18   12 


29   40 
17   10 


34   37 
17   13 


24  12 
5 

25  X2 
5  3 

24  16 

8  2 

21  14 


22   12 
7-2 


25   12 
11 


30   10 
4    1 


21   11 
6  -  1 


22   12 
5    4 


12   28   29 


27   29 
6   16   23 


29   28   30 


22   28 

14    1 


33   41 
5   29 


37   44 
10   30 


37   48 
3   27 


24  39  45 

5  10 

37  49  44 

6  26  34 

35  46  42 

11  32  32 

26  38  46 

7  23  33 


26   33 
6   15 


16   25 
I   11 


26   27 
13   19 


27   28   31 


38   37 
23   21 


29   34 
15   23 


33   24 
14   16 


33   27 
17    8 


33   29 
20   20 


10 

34   23 


23   28 
14   11 


34   25 
16    9 


46   42 
32 


52   42 
22   30 


17   18   19   20   21   22   23   24   25   2G   27   28   29   30   31 


24   22 
1    2 


41   20   22 


-  2  -  2 
23   21 


16   22 
-1-6 


16   18 
1  -  4 


24 

.  2 


13   15 
-1-8 


20   28 
2    1 


18   18 
•  2-2 


16   16 
-3-1 


25   33   42 


40   47 
15 


38   45 
16   33 


37   46 
18   31 


36  45  39 

15  30 

25  34  43 

6  10  2 


34   47 
13 


37   47 
6   26 


47   41 
26   34 


21   20 
-11  -II 


21   20 
-  3 


32   30 
22   23 


30 

33 

18 

11 

32 

33 

14 

15 

35 

36 

14 

12 

32   26 
15   18 


35   35 
20   12 


33   28 
21    5 


24   25   28   31   32 

4      14      19|     20      18 
See  Reference  Notes  Following 


39 

10 

47 
29 

48 
28 

29 

16 

27 
14 

39 

13 

50 
23 

43 
27 

28 
15 

25 

15 

39 

4 

49 
22 

49 
35 

36 
14 

28 
10 

37 
26 

46 
31 

44 
34 

37 
20 

24 
21 

41 
2 

55 
19 

50 
34 

35 
11 

26 

7 

26 
10 

36 

15 

47 

30 

39 

12 

26 
9 

28 

7 

40 
14 

52 

23 

46 

14 

26 
10 

34 
10 

40 
12 

52 

32 

45 
13 

29 

12 

37 
10 

47 
23 

44 

33 

33 

11 

24 
8 

40 
5 

54 
24 

45 

33 

33 

13 

25 

7 

11 

Station  Ind« 


41   47 
27   34 


26   23 

9   12 


23   23 
0    1 


35   20   20 
-  2  -12  -12 


20   29 

4  -  1 


13   16 
■  4  -11 


19   19 
3  -  1 


17   18 
■7-5 


14   15 
■  1  -12 


20   19 
4-6 


18   20 
3-3 


19   28 

1    0 


15   27 
-  5  -15 


27   27 
15   10 


30   28 
3   15 


30   29 
8   17 


28   30 
■  5   13 


29   28 
9   23 


17   27 

1   10 


17   30 
7   12 


23   29 
5   12 


28   27 
2   12 


28   25 
■  2   13 


21   30 
0   12 


29   27 
1   11 


29   27 

11   14 


34   44 
20   24 


35   45 
20   20 


35   48 
15   18 


38   42 
19   18 


48   42 
29   21 


46   40 
28   34 


31   45 
21   21 


37   39 
18   14 


46   45 
33   26 


47   39 
22   21 


32   42 
21   22 


39   47 
22   21 


38   43 
27   21 


34   45 
20   17 


45   35 
32   27 


33   43 
19   21 


39   46 
25   25 


32   44 
22   22 


46   36 
29   22 


27   34 
■10   17 


40   51 
24   35 


37   50 
23   32 


35   40 
27   29 


35   43 
21   27 


37   44 
21   26 


31   43 
18   26 


41   48 
29   35 


40   48 
28   34 


34   44 
22   31 


36   38 
25   31 


31   40 
17   27 


40   48 
29   39 


39   50 
30   35 


35   40 
24   25 


35   45 
24   30 


43   36 
33    9 


48   35 
35   12 


48   38 
34   14 


47   35 
33   13 


48   36 
30   16 


46   38 
27   22 


47   36 
32   12 


48   39 
38   14 


46   32 
25 


45   35 
22   22 


50   38 
35   16 


40   45   32 


35   45 
16   24 


40   48 
30   37 


34   42 
23   28 


37   46 
27   31 


37   39 
21   29 


41   47 
28   34 


49   37 
36   10 


45   35 
22   19 


46   33 
31-3 


50   36 
35   17 


44   38 
36   13 


39   36 
36   15 


33   41   45   34 

12   25   29    2 


37   44 
29   27 


19  1 

43  47  4 

24  36  26 

40  52  43 

16  29  20 

27  35  46 

12  24  22 

30  44  50 

16  30  28 


33   45 
15   32 


54   50 
36   25 


52   50 
27   33 


53   57 
25   38 


46   57   46 
24   41   26 


49 
2*1  1' 


55   54 
33   34 


29.1 
9.1 


29.7 
11.3 


30.9 
9.9 


26.0 
9.7 


33.0 
15.8 


33.1 

17.7 


30.4 
12.6 


29.0 
9.0 


25.9 

7.4 


31.8 
18.3 


32.6 
14.5 


27.7 
3.7 


31.1 
14.8 


29.0 
10.3 


30.2 
10.4 


30.9 
17.5 


28.0 
7.1 


31.1 
15.1 


30.2 
11.0 


31.2 
15.9 


35.2 

18.5 


34.1 
18.7 


36.8 
15.2 


34.7 
21.9 


36.2 
13.5 


30.5 
14.5 


33.6 
15.6 


34.9 
15.7 


32.2 
15.6 


34.4 
15.0 


35.4 

15.5 


34.2 
16.9 


34.0 
16.9 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW     JERSEY 

JAN  "•"' 


Continued 


NEW    BRUNSWICK 
PEK6EKT0N    I    E 
SfcASROOK    FARMS 
SHILOH 

TONS    RIVER 

TRENTUN  WB  C1TV 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

•     » 
C0AST41 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  25 
SANDY  HOOK 


Day  ot  Month 


MM 

MIN 


Station 


31 
21 

30 
IB 

36 
24 

36 

17 

38 

23 

37 
17 

18   17 


27 
1? 

36 
18 

34 
17 

40 
12 

33 
IS 

38 
1* 

35 

26 

37 
24 

43 
29 

40 
25 

31 
22 

26 

16 

33 

25 

26 
24 

21 

11 

28 
22 

24 

4 

36 
20 

21 
9 

37 

11 

23 

6 

32   40   40 


35   25   15 


16 


17 


26 

12 

37 
17 

48 
29 

31 
5 

39 

7 

53 
25 

2? 

37 

49 

25   24   15 


18   29 
3-2 


17   19 
6    5 


25 
14 

24 
13 

2  0 
12 

18 
6 

29 

10 

34 

13 

27 
9 

24 
9 

20 
2 

28 

-  4 

47 
13 

25 
14 

21 
8 

19 
6 

29 

7 

19   15 
2-2 


30 
20 

29 
19 

25 

15 

21 

11 

30 

17 

43 
17 

27 

15 

27 
10 

26 

10 

22 
8 

33 
15 

23 
12 

23 

11 

19 
3 

26 

1 

34 

20 

22 

19 

21 
13 

20 
B 

25 
9 

46 

3  0 


H70 

8. 


93 

28 

95 

37 

38 

18 

33.2 

16.0 

34 

52 
32 

40 

IB 

35.1 
18.0 

51 
28 

57 
40 

40 
19 

33.7 
14.1 

52 

40 

46 
22 

37 
18 

31.7 
19.2 

29.6 

15.5 


33.5 

14.6 


43 

2  6 

53 

36 

37 

3  0 

44 
31 

32 

19 

44 
31 

49 
29 

37 
27 

3^ 
19 

46 
32 

36 
23 

37 
29 

31 
19 

36 
31 

36 

27 

34 
29 

35.7 
15.6 


35.7 
16.7 


51 

27 

39 

2Z 

35. 
23. 

8 

2 

56 

36 

40 
23 

34 
20 

3 

4 

52 

29 

36 

16 

33 

17 

3 
3 

46 
3  3 

34 
21 

30 
21 

9 

,2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW    BRUNSWICK 
SUB-STA    1 


1 
& 

Q 

(  IN) 


Day  of  month 


35|      34|      35]      34      35      36      36 
34       33       33       33       33|      33|      36| 


36      33      33      32      33      33 
32      30      30      30      31      32 


i  \i  i  w  ii  i  i  %  n  u  a  A  %  > 


34       34 
34       34 


33.3 
30.8 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


UNO  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION: 
SUB-STATION  T  ,  ^^^J^^^^S^  ToTb^ELECTRON  IK  POTENTIOMETER. 


SUB-STATION  2 


<;r>TI     TYPE-     LOAM.  GROUND    COVER:       BARREN. 

CoS^N0GFpoS?.OMETErW,TH°cOPpYE"coLsTANTAN   THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION:  BROWN  RE- 


II 

In  i 

! 


ill 

i-  • 


M 

t 


MM 

II  g 


S.e  R.I.r.nce  Nole.  Following  Sl.tlon  Index 
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NORTHERN  01 

BELVIOERE 

CHARLOTTEBURG 

FLEMINGTON  1  NE 

LAMBFRTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAIN5  1  W 

NEHAPK  MB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSDN 

PHILLIPSBURG 

PLAIMFIELD 

RAHWaV 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

*    •    * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

FREEHOLD 

HIGHTSTDWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAYS  LANDING  1  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBTRTON  3  E 

SEABl'QOK  FARMS 

TRENTON  WB  CITY 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COASTAL 


LONG  BRANCH  2S 


03 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

SNUWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


NEW  JERSEY 
JANUARY    1970 


Day  of  month 


1        1 
5 


2.0 
1        3 


9         9 
4        3 
5 


9         9 

i 


8         6 

Z 


\l 


11 


.4 


7 
11 
9 

5 


1        t 
9 


3 


.7    5.3 
1         6 


B         B 
T 
1 
2 


.1       .1 
1      T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 
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REFERENCE   NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of 
Department  of  Heterology,  College  of  AgrLul  tur 
Bureau    Office    near    you.       Additional    preclpltatio 


OBSERVATION    TIME:       The    Statlol 
saving    time.       Sow   on    ground 
stations    snow   on    ground   Taluei 


i  by 


:>nfc 


LIT",  iz, 

"Yii^:i.t" 

Index   shows   <. 
tbe   "Snowfal 
are   at   7:00   i 
a  the  "Snowf 

1    and   Snow   on 
.M.,    B.    S.    T. 

tandard  Weathe 

Bureau  type  pa 

mpernture  of  we 

I    In    "HOURLY    PBECi: 
ted   In   this   bullet 

il    standard    time. 


i  Envl ronment al  Sc 1« 
Itate  University,  M« 
)N    DATA   MEW    JERSEY" 


N*. 


rsey    08903,    or    to    any    Weatb' 


.nervation   time    for    all    except    Weather   1 

i"    table.     "Dally    Precipitation"    table, 

.ubllebed,    are   for   tbe   24  hours   ending 


r  nrf-  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet,  or  Ice 
WATER  E0.U IV ALEUT  values  published  In  the  "Snowfal  1  and  Snow  on  OrouM  *^,r,lltlo„.  consequently.  occasional  drifting  and  of 
obtaining  measurements  axe  taken  fro".dJ""®"*  ^""  [°  tBe  r0COrd. 
in    the    snowpac*    may    result    In    apparent    inconsistencies    In    the    reco. 


SNOWFALL:       Entries    of    snowfall    in    the    ""I*"*0*"'**"*    |£** 
and    sleet .       Eotries    of    enow   on    ground    mciuoe   enow, 
HQRMAL8   for   all   .tatlons   are   cllmatologlcal   standard  normal 
DIYISI0W3.    as   used    in    this    publication,    became    effect    ve 
STATION  HAMB3:      Figures   and   letters   following   tht 


DELAYED  DATA  AMD  CORRECTIONS  will  be  carrle< 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitate 
IM   TBE  DATA  TABLES   THE   SYMBOLS    AMD   LETTERS 


beating   degree    days    for    1 
tbe    June    and    December    li 

i    IHDICATE  THE    FOLLOWING 


the   "Snowfall   and   Snow  oi 

on    the    period    1931-1960. 
for    September    1956 . 
h    as    12    SSI.    indicate   dl 
L2    months    e 


Snowfall"   table. 


.   dJ 


Ko  record   in   the   "Climatologlcal   Data"    table 

•  Amount    included    In    following   measurement,     tlm 

//  Gage    la   equipped  with    a   windshield 

B  Adjusted    to   a    full    month 

D  later   equivalent   of   snowfall   wholly  or  partly 

■      One    or   more    days    ot    record   missing;    if    av«"f 
record.      Degree    day    data.     If    carried    for    thl« 

R      Amounts    from   recording    gage         (These    amounts 


ily    precipitation"    I 


equipped 
unknown . 


less    than    10   days 
adjusted    to   reprei 


■   equivalent   to  every   10   inches  of   new 


..) 


13  11 


LtOlOglC 


irpoi 


>rdlng   | 


T      Trace,    an    amour 

V      Includes    total    for    previous   month. 

N   THE   STATION    INDEX   THE   SYMBOLS   AMD   LETTERS   WHEN   USED    IHDICATE  THE   FOLLOWING 

-       .«         „*    ^.n.tloD    column    In    Station    Index   means    after 
AR      This    entry    In    time    of    observation   co.ub. 

C  Recording  Rain  Gage  Sta' 
Data"  bulletin.  If  dai 
by  reference    'R'.      Such 

G      "Soil    Temperature"    table. 

B      "Snowfall    and    Snow    on  Ground"    table        Omission   of    data    In    any   mon 

J     "Supplemental  Data"   table. 

.      .       „. ,„__    to    station    Index   means    observation   made    near    si 

3S      Thim   entry    In    time    of    observation    column    in    station 

■      .„.„.,!„.    -nium„    in    station    Index   means    variable  - 
VAR      This    entry    in    time    of    observation    column    >n 

..    ,_    _    _K-.i*«^    1,-,,-ated    a    few    feet    above    sod-covered    gr 


»    published    la 


illding. 


Sta 


■   appearing   In   the  tables   with   no  da' 
!   U.    S.    for 


>  la 


and    STORM  DATA,    all    of   which    may    I 
Information   concerning    the 
Data,    price    15   cents.       The 


h    are    descriDeo    in    mo    |n»™— .— 
i    superintendent    of    Documents.    Gov. 


I    Sta 


lined    from    the    Super: 
formation    for    regnla 


indent    of    Documen 


NATIONAL      SUMMARY, 


iroueb    1955   may    be    found    In    tbe    publication    "Substation 
rUIK   in    thelatest   annual   isaue  of   Local   Climatologlcal 


lal,    9250    per    year         (Yearly 
;s.       Remittance    and   correspon 
C.    20402. 


I! 


!" 


I 


IB! 


131 

l,  • 

.1 

in' 

ill;' 

I 

i . 

ij;- 


CBCOMM-RSSA-ASHBVILLB-  3/5/70-6B 


'OlDoMVWViAViN'Wt 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NKW  .IKK SKY 


U.S.  DEPARTMEN  I  OF  COMMERI  I 

ENVIRONMEN  I'M   SCIENI  E  SI  RVK  ES  \ii\iim.    ["RATION 
I  N\  |R|  INMENTAI    DATA     ERVICI 


FEBRUARY   L970 
THE  LIBRARY.  QE  IM£       Volume  75      No  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MAY  6    1970 

UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 


Temperature 

f,!  Miiuniinviiiniiiiii-i 

Precipitation 

«  | 

en 
< 

1 2 
|l 

2 

Q 

I 

J3 

Q 

1 

• 
« 

| 

a 

No.  ol  Days 

g 

•3 
.8 

|z 

|g 

Si. 

& 

» 

a 

Snow.  S)««t 

No.  o(  Daya 

SUBon 

Max. 

Mto. 

H 

•S-o 
11 

• 

a 

• 

I 

a 

i 

5 

... 
I 

:-:! 

bl 

■A 

s 

*    *    » 
NORTHERN           01 

BELVIOERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORO 

39.0 
38.3 
39.8 
36.8 
43.2 

17.3 
17.9 
17.6 
15.0 
23.1 

28.2 
28.1 
28.7 
25.9 
33.2 

-  3.1 

-  1.4 

-  .9 

-  3.2 

54 
53 
55 
52 
57 

23 
23  + 
23* 

3 
22 

4 
3 
4 
1 
5 

26 
5 
5 
5 

5 

1024 
1027 

ion 

1087 
884 

0 

0 
0 

0 

a 

7 
7 
7 
10 
2 

26 

27 

2  6 
26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2.50 
3.62 
3.92 
5.15 
2.73 

-   .62 

.89 

.96 

1.98 

.96 

1.20 
1.04 
1.94 
1.54 

11 
11 
11 
11 

10 

3.0 
6.5 
4.5 
5.0 
6.4 

5 
3 

3 

7 
4 

1 
15 
17+ 

1 
15 

5 
5 
5 

6 

5 

1 

4 

4 

4 
1 

0 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 
FLEMINGTON  I  N6 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

39.6 
39.3 

33.1 
39.5 

19.7 
17.6 
16.0 

24.8 

29.7 
28.5 
24.6 
32.2 

-  3.8 

-  .5 

55 
57 
49 
56 

23 

23 

3 

22 

5 

5 

-  4 

10 

26  + 

27  + 
26 
26  + 

985 
1016 
1126 

913 

0 
0 

0 
0 

5 

9 
12 
5 

27 

26 
27 
23 

0 
0 
4 
0 

4.21 
3.15 
2.86 
3.13 

.37 
.23 

1.46 

.88 

1.03 

l.BO 

10 

11 
11 

10 

4.3 
6.8 

3 
5 

10 

16+ 

17+ 

1 

5 

7 

5 

3 
3 

2 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

42.7 
35.9 
41.2 
39.2 
38.6 

22.9 

U.4M 
22.4 
17.6 
17.4 

32.8 
25. 2M 
31.8 
28.4 
28.0 

.3 

.1 

58 
50 
57 
54 
55 

22 
25  + 
23 
23 
23 

8 
0 
6 
-  1 
3 

26 

26+ 

26 

5 

5 

896 
1112 

922 
1019 

1030 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
3 
7 
6 

23 

27 
25 
28 
27 

0 
3 
C 
1 
0 

2.59 
3.00 
4.65 
3.63 
4.11 

-   .13 

1.58 
.81 

1.01 
.93 

1.59 

1.07 
1.70 

10 

3 
11 
11 

11 

3.5 

3.1 
6.3 

6.0 
5.0 

3 
12 

4 

3 

15 

2 

16 

17  + 

5 

5 
5 
5 
5 

2 
2 
4 
5 

4 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

NEHTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

41.2 
36.9 
41.3 
40.1 
41.3 

24.7 
16.0 
22.6 
1B.0 
22.7 

33.0 
26.5 
32.0 
29.1 
32.0 

.3 

-  1.6 

-  .1 

-  2.3 

-  .5 

58 
52 
56 
57 
58 

22 
23 

26  + 

23 

22 

9 

3 
7 
6 
5 

26 
26 
26 

27+ 
5 

892 
1075 

920 
1000 

918 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
10 
4 
6 
4 

23 
26 

26 

25 
2  b 

0 
0 
0 

0 

3.29 
2.70 
4.92 
2.26 
2.96 

.49 

.13 
1.77 

-  .80 

-  .06 

1.69 

.74 

1.55 

.72 
1.30 

10 
11 
11 

11 
10 

5.5 

2.8 
6.6 
3.0 
5.0 

4 

7 

3 
3 

16 

1 

16+ 
16+ 

5 

6 
6 
6 
5 

2 
3 

A 
1 

2 

SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

M 
36.1 

M 
11.6 

M 
23.9 

-  5.0 

57 
53 

23  + 
3 

-  5 

5 

1146 

0 

0 

11 

29 

0 
3 

3.78 

1.06 

.97 

11 

4.0 

6 

A 

0 

DIVISION 

29.1 

-  1.8 

3.47 

.55 

4.9 

*    *    * 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

42.5 
44.5 
46.5 
44.9 
45.8 

25.1 
25.4 
25.0 
24.6 
21. 1M 

33.8 
35.0 
35.8 
34.8 
33. 5M 

-  .9 

-  .1 

60 
59 
60 

57 
59 

25 

25 
25 
25  + 
25 

8 
9 
2 
8 
0 

5  + 
26 

5 
26 

5 

867 
831 
812 
841 
867 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 
0 

1 

22 
23 
21 
23 
26 

0 
0 
0 
0 

1 

3.08 
2.31 
2.85 
D  2.16 
2.92 

-  .05 

-  .33 

-  .72 

.84 
.76 
.67 
.80 
.78 

3 
10 
15 
10+ 
10 

5.9 
3.0 
2.5 

2 
3 
2 

5* 
15 

14 

7 
5 
7 
4 
5 

2 
3 
3 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMHONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

40.1 
43.1 
45.1 
42.6 
44. 2M 

22.4 
23.8 
23.6 
23.9 
22. 4M 

31.3 
33.5 
34.4 
33.3 
33. 3M 

-  1.7 

-  .1 
.4 

-  .5 

57 
59 
60 
57 
59 

26 
26 
26 
25  + 
25 

4 
7 
8 
7 
3 

5 
26 
26 

5 

5 

937 
876 
650 
864 
881 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
2 

1 

24 
23 
23 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.66 
1.81 
2.48 
2.77 
2.91 

.52 

-  .77 
.04 

-  .20 

1.22 
.64 
.53 
.93 
.95 

4 
10 

3 
10 
10 

5.0 

4.3 
3.5 

3 

2 
1 

15+ 

16+ 

14  + 

6 
5 

5 

6 

4 
1 
3 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

44.8 
43.3 
44.  4M 
40.6 

44.0 

22. 8M 
23.5 
24.5 
22.8 
23. 8 

33. 8M 
33.4 
34. 5M 
31.7 
33.9 

1.1 

-  1.1 

-  .4 

58 
58 
56 

57 
60 

26 

25 
25  + 
23+ 
25 

7 
7 

7 
7 
3 

26  + 
5  + 

26 

26+ 
5 

868 
880 
841 
927 
861 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
1 
5 

1 

25 
23 
24 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2.54 
2.83 
2.26 
2.54 
2.61 

-  .47 

-  .23 

-  .27 

1.10 
.89 
.76 
.78 
.74 

3 

10 
3 
4 

10 

3.5 
1.0 

4.8 
3.0 

1 

3 

1 

14 

15 
15+ 

5 
6 
3 
6 
5 

1 
3 
3 
2 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY         R 

TUCKERTON 

43. OM 

44.2 

43.6 

41.0 

44.1 

24. 2M 

24.9 

22.8 

25.0 

23.6 

33. 6M 

34.6 

33.2 

33.0 

33.9 

-  .3 

-  .4 

59 

59 
59 
58 
61 

26 

25 

26+ 

22 

25 

9 

7 
8 
8 
1 

26 

26 

5 

4 

5 

872 
647 
865 
889 
865 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 
1 

7 
2 

24 
22 

2  5 
22 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 
1.90 
3.25 
2.61 
2.87 

-   .99 
.02 

.59 
.64 
.99 
.89 
.91 

16 
11 

4 
10 

3 

3.0 
4.4 
5.2 

3 

2 

15 

14  + 

5 

4 
6 

5 

6 

1 
3 
3 
3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

WOOOSTOWN 

44.3 

24.2 

34.3 

58 

25 

1 

26 

852 

0 

1 

24 

0 

2.06 

.64 

10 

2.0 

4 

2 

0 

DIVISION 

33.7 

.0 

2.70 

-   .29 

3.7 

*    *    4 
COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HODK 

43.3 
42.7 
42.4 
38. 5M 

30.0 
26.8 
25.4 
26. 8M 

36.7 
34.8 
33.9 

32. 7M 

1.0 
.9 

59 
58 
59 

25 

26 
25 

15 

12 

5 

12 

26 

26+ 
5 
5 

789 
842 
867 
896 

0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 

17 
19 
22 

0 
0 
0 
0 

3.39 
2.81 

3.70 

.01 
.16 

1.43 

.83 

1.24 

3 

3 
3 

5.3 

2 

15  + 

7 
6 
5 

2 
1 
3 

1 

0 
2 

DIVISION 

34.5 

.2 

3.30 

.18 

5.3 

II 


I. 


I'' 


l;i 


1    ' 


181 


I 

r 
. 

i 

!  I 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
TUCKERTON 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GREENWOOD  LAKE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CANTON 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MIDLAND  PARK 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
GREENWOOD  LAKE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LAYTON  2 


61 

DATE 

25 

-   5 

DATE 

03 

5.18 

1.62 

2.12 

DATE 

10 

8.0 

12 

DATE 

02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHERN  < 

BELVIOERE 
BERNARDSVILLE  2  E 

BLACKWELLS  MILLS 
B00NT0N  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CLINTON 

CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOl 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAY 
RINGWOOD 

SOMERVULE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 


2.17 
3.62 
2.39 


3.92 
5.15 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HOOK 


4.92 

2.26 
2.96 

3.76 
2.69 

4.66 


1.62 
2.92 
2.05 


2.26 
2.54 
2.61 
2.77 


.96 

.46 

.56 

.63 

1.40 

1.10 

.7? 

. 

.76 

.04 

.71 

.01 

.60 

1.00 

.26 

1.10 

1.41 

.90 

.65 

.76 

.77 

.09 

1.38 

.09 

.64 

.66 

1.06 

.79 

.71 
.65 
.64 


5 

.74 

o 

.56 

.54 

.10 

7 

.66 

'7 

.76 

.43 

6 

.63 

tl 

.71 

.43 

? 

.58 

.55 

> 

.73 

n 

.91 

95 

.52 

28 

1.43 

.63 

35 

1.24 

• 

10   11   12   13   14   15 


.60  1.56 
.98  1.04 
.54  1.94 


1.46  .86 
.45  .88 
.35  1.75 

.26  1.03 

1.80   T 
1.01   .02 
.43   .82 

1.05  1.59 

.73  1.07 

.61  1.48 

2.12  .02 

.65  1.16 

.52  1.70 

1.69 

1.94 
.28   .74 
.66  1.26 
.96  1.55 


.19 


.72 


1.30  T 

.42  1.16 
1.23 

1.18  1.19 


.92  1.42 
.86   .97 

.60  1.50 


.45 

.22 

.62 

.10 

.80 

.02 

.45 

.78 

.93 

T 

.95 

.02 

.40 

.31 

19   20   21 


25   26   27 


.26 

.36 

T 

.07 

.10 

.SO 

.43 

.32 

.02 

.01 

.67 

.06 

.20 

.10 

.09 

.05 

.02   .01 
.06 


.01 

.06 
.02 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


fte«u*»v    i»7o 


NORTHERN  01 

6ELVIDERE 
BO0NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFDRO 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEHINCTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  U 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 
SOMERVILLE 
SUSSEX  1  SE 

»     *     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBQRO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MDORESTOWN 


Day  of  Month 


MAX 
M1N 


35   48 
17   21 


3*   47 
15   27 


MAX 
MIN 


3*   50 
1«   30 


32   47 
12   31 


19   32 
7   14 


33   41 
10   25 


38   50 
24   30 


46   47 
16   27 


34   48   53 
10   29   31 


50   54 
30   36 


38   52 
19   32 


51   53 
25   29 


33   47   53   44   14 
2   14   28 


46   28 
5    5 


10 
-1-1 

17   34 
10   12 

31   34 
9   10 

41   13 
0 

47   33 

8  8 

45  23 

4  -  1 

46  16 
7    3 

20   35 
10   13 

45   13 
4    4 

47  25 

9  9 

48  19 


37   46 
16   20 


»8 
36 


56   52 
37   35 


47   56 
34   29 


42   53 
19   36 


40   55   54 

23   30   44 


21   36   41 


44   37 
19   23 


43   37 
20   25 


43   38 
19   26 


45 

36 


40   41 
32   32 


42 


35   36 
11   15 


49   36 

8    0 

45   19 


52   24 
10   12 


32   35 
9    7 


33   35   44 


24 
38 

27 

40 

30 

36 

3  8 

40 

22 

33 

42 

38 

15 

22 

44 

39 

23 

30 

43 

34 

18 

30 

43 

36 

17 

22 

38 

41 

28 

35 

40 

39 

16 

20 

44 

43 

27 

32 

47 

38 

22 

26 

37 

39 

22 

31 

33   36 

33 

28 


47   41 
22 


39   36 

30   15 


It 


36   32 

21    7 


7 


46   43   36 
35   34   29 


47   46 
36   36 


38   39 
32   20 


38   44 
30   32 


39   46 
32   35 


44   37 
35   29 


45   46 
38   26 


44   47   42 
33   35   22 


34   32 
23    7 


35   32 
23    8 


26   22 

17    3 


32   23 

17   15 


I J 


30   37   44 
20   H   17 


30   37 
19   17 


35   28 
26   11 


31   27 
19   0 


36   31 
25   11 


35   30 
23    6 


33   25 
19   16 


33   27   22 


36 

26 

3? 
13 

3d 
22 

32 
9 

33 
25 

25 

10 

31   39   37   39   39   40 
10   12   15   27   30   18 


42   43 
22   30 


42   43   40 


54 
38 

42 
35 

49 

-0 

46 
32 

50 
37 

48 
2° 

50   47   41 


46 
34 

47 
34 

51 

36 

51 

34 

48 
35 

50 

33 

48 
36 

45 
35 

50 

50 

39 

50 

43 

36 

32 

48 

50 

37 

34 

31   26 
18    1 


35   39 
19   19 


33   39 
15   17 


29   35 
13   16 


39   41 
24   32 


42   48 
20   19 


46   43   33 

19   15   12 


4? 

13 


47   48 
19   1» 


36   41 
22   22 


37 
23 

33 

16 

35 

2  4 

25 
16 

39 
22 

37 

16 

43 

27 

33 
15 

35 

18 

31 
11 

35 
25 

32 
14 

36 
26 

34 

17 

41 

26 

39 
15 

33 
25 

27 
13 

34 
23 

28 
10 

39 

17 

38 
14 

3B 
24 

30 
20 

36 
26 

34 
14 

34   41 
14   15 


35   39 
17   17 


40   43 
25   28 


33   38 
13   14 


33   40 

23   16 


37   43 
15   18 


41   47 
22   21 


41   47 
20   19 


35   36 
11   12 


47   46 
32   13 


48   46 
19   15 


43   39 
29   11 


47   33 
22   19 


47   38 
33   11 


45   42 
17    9 


47   48 
28   16 


45   44 
22   14 


46   47 
16   13 


48   34 
24   20 


46   43 
17   12 


46   48 
29   IB 


48   45 
18   17 


49   34 
32   16 


47   33 
29   14 


46   43   30 


35   35   46 
30   23   21 


50   50 
28   20 


55   35 

19   17 


55   42 
29   19 


57   38 
26   15 


52   48 

21    4 


47   53 
26   28 


50   52   37 
33   20   14 


54   36   35 
30   21   12 


50   31 
25   13 


54   38 
24   15 


55   35 
25   16 


45   54 
27   27 


52   32 
20   16 


57   38 
23   18 


49   54 
35   19 


57   53 
31   16 


50   32 
22   10 


50   53 
28   25 


50   55 
35   24 


52   54 
37   19 


55   54 

34   25 


55   38 
30   22 


54   38 
33   28 


57   44 
36   25 


51   53 
33   22 


56   45 
26   20 


49   55 

26   19 


54   50 
35   24 


53   53 
20    5 


36   34 
12   14 

25 


46   43   20 


55 
15 

26 

10 

3  8 
2« 

3' 
2' 

53 
26 

38 
8 

44 

14 

41 
27 

50 
23 

42 
0 

23 
2 

37 
15 

52 
32 

54 
6 

38 
10 

39 

26 

50 
24 

51 
3 

27 
8 

39 
22 

52 

52 

25 

40 

49   45 
29    3 


52   56 
32    7 


53   48 

18    6 


49   44 
23  -  1 


59   39 
22    9 


59   40 
22    8 


51   57   27 


55   58 
27    7 


43   46 
13   29 


39.0 
17.3 


38.3 
17.9 


39.6 

17.6 


36.8 

15.0 


43.2 
23.1 


39.6 

19.7 

39.3 

17.6 

33.1 

16.0 

39.5 

24.8 

42.7          ,  i 

22.9          |  , 

35.9 

14.4 

•  1 

1 

41.2 

22.4 

39.2 

1 

17.6 

38.6 
17.4 

41.2 

! 

36.9 

16.0 

•i   ii  '' 

41.3 

22.6 

:!:i       ii 

41.3 

22.7 

l'  t 

r 

36.1 

• 

11.6 

"  1 

Sir 

in 

!!i> 

42.5 

i 

25.1 

'i 

44.5 

25.4 

,;i. 

46.5 

25.0 

44.9 

24.6 

45.8 

21.1 

40.1 

22.4 

43.1 

23.6 

45.1 

23.6 

42.6 

23.9 

44.2 

22.4 

44.8 

22.6 

43.3 

23.5 

44.4 

24.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY 


Day 

of  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  ' 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW    BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

38 
30 

51 
32 

57 
32 

47 
8 

17 

7 

34 
11 

40 
24 

42 
23 

39 

31 

41 
34 

48 
36 

42 
24 

34 
24 

31 

13 

30 
19 

31 

26 

34 
22 

40 
24 

47 
26 

47 
18 

33 
17 

32 

26 

57 
34 

38 
21 

53 
33 

54 

7 

36 
8 

43 
27 

40.6 
22.8 

PEMBERTON   3    E 

MAX 
-MIN 

55 
28 

53 
34 

53 

48 

48 
9 

36 
3 

45 
28 

45 
20 

42 
22 

41 
32 

49 
38 

40 
35 

40 

25 

35 
25 

28 

13 

38 
21 

33 

30 

38 
24 

53 
22 

50 
32 

35 
16 

37 
16 

57 
25 

43 
35 

54 
19 

60 
26 

38 
8 

47 
9 

40 
24 

44.0 
23.8 

SEABRDOK    FARMS 

MAX 

MIN 

40 
22 

55 
32 

55 

46 

51 
12 

24 
12 

34 
24 

45 
23 

44 
24 

49 
37 

51 
32 

42 

26 

37 
27 

37 
16 

25 
20 

38 

33 
27 

39 
23 

47 
29 

53 
21 

35 

18 

36 
23 

56 
35 

43 
22 

55 
27 

59 
9 

32 
12 

45 
27 

43.0 
24.2 

SHILOH 

MAX 

MIN 

56 
28 

48 
33 

53 
35 

35 
11 

34 
11 

45 
33 

45 
25 

42 
23 

43 
33 

45 
32 

51 
31 

40 
28 

37 
25 

32 
17 

36 
23 

33 

30 

38 

27 

47 
25 

52 
33 

43 
21 

35 

16 

55 
25 

51 
35 

54 
25 

59 
23 

43 

7 

45 
16 

40 
25 

44.2 
24.9 

TOMS    RIVER 

MAX 
MIN 

3? 

IT 

57 
31 

53 
35 

54 
10 

38 
8 

35 
25 

43 
23 

43 
24 

42 
30 

45 
35 

48 
35 

41 

26 

37 
26 

35 

14 

36 

17 

41 

30 

34 
26 

38 
27 

49 
29 

52 

17 

35 
14 

35 
16 

59 
27 

42 
20 

56 
28 

59 
9 

29 

11 

45 
28 

43.6. 
22.8 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 

MIN 

54 
32 

56 
37 

56 

15 

16 
8 

35 
14 

41 
33 

43 
30 

38 
29 

41 
34 

49 

38 

40 
33 

34 
25 

32 

21 

23 

16 

34 

23 

32 

28 

39 
26 

49 
29 

49 

27 

32 
22 

32 
18 

58 
28 

46 
33 

54 
28 

55 

14 

26 
10 

45 

21 

38 
27 

41.0 
25.0 

TUCKERTDN 

MAX 

MIN 

53 

30 

57 
37 

52 
32 

32 

7 

37 

1 

43 
25 

43 
22 

41 
23 

42 

30 

46 
39 

42 
32 

42 
25 

38 
23 

29 

13 

41 
29 

36 
30 

37 
25 

45 
30 

55 

34 

39 
14 

37 
13 

58 
24 

52 
33 

55 
20 

61 
26 

38 
9 

42 
9 

42 
26 

44.1 
23.6 

WOODSTOWN 

*              *              * 

MAX 
MIN 

54 
27 

54 
33 

53 
37 

38 

9 

36 
13 

42 
25 

45 
24 

40 
25 

42 
31 

52 
39 

42 
32 

40 

28 

36 
25 

31 
16 

37 
22 

34 
30 

39 
25 

48 
23 

51 
32 

42 
18 

36 
13 

56 
24 

53 
35 

54 
23 

58 
25 

40 

1 

45 

16 

41 
27 

44.3 
24.2 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 
MIN 

55 
37 

50 
40 

53 
23 

23 
16 

38 

19 

43 
32 

43 
31 

44 
32 

44 
38 

46 
40 

44 
35 

38 
32 

39 
29 

36 
24 

42 
36 

38 
33 

38 

35 

44 
35 

54 
32 

37 
26 

38 
22 

52 
32 

52 
33 

46 
33 

59 
23 

32 

15 

41 
27 

42 
30 

43.3 
30.0 

CAPE    MAY    1    NW 

MAX 
MIN 

38 
23 

55 
35 

49 

40 

49 
13 

26 

12 

36 
26 

41 
27 

40 
24 

40 
27 

47 
38 

47 
33 

42 
32 

38 
26 

38 
21 

39 

21 

39 

34 

36 
31 

38 
33 

43 
}3 

54 
25 

37 
23 

37 
23 

55 
34 

43 
27 

54 
34 

58 

12 

34 

13 

42 
29 

42.7 
26.8 

LONG    BRANCH    2S 

MAX 

MIN 

55 
30 

50 
33 

53 
40 

40 

10 

34 
5 

38 
32 

41 
25 

38 
24 

39 

30 

45 

37 

43 
36 

38 
26 

35 
27 

27 

15 

37 
23 

35 

37 
25 

39 
27 

48 

'>2 

38 

18 

36 
16 

58 

50 
33 

54 
21 

5  = 
36 

36 

10 

43 

15 

41 
29 

42.4 
25.4 

SANDY    HOOK 

MAX 

MIN 

43 
33 

46 
35 

50 

40 

41 

14 

31 
12 

36 
31 

40 
29 

38 
28 

38 
32 

43 
36 

43 
37 

38 
29 

34 
27 

32 

18 

32 
22 

33 
30 

36 
28 

39 

30 

42 

34 

41 
23 

22 

45 
17 

26 

13 

38 

23 

38.5 
26.8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber  of  days  with 

0 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 

VI 

c 

—  • 

u  v> 

a>  o 

Q-Q. 

V) 

c 

3 

1.2 

1? 

ol  a 

c 

5-o 
2  4> 

O)   Q. 

01 
CO 

0 

4> 
> 

< 

o 

*-    © 

"o-2 

_2 

—  i 

VI 

os 

Standard  of  T 
EASTERN 

ime 

4) 
U 

O 

1— 

o 

q 

o 

o- 

o 
to 

°i 

o 
q 

4) 
> 

0 

0 
0 

v.    O 

4>     4)   *■ 

s>  ?;  • 

01      07       13 

19 

Averc 
sky  ci 
sunrii 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

27 

5.8 

12.8 

35++ 

17 

02 

75 

75 

58 

65 

3 

2 

5 

2 

0 

0 

12 

49 

6.0 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

37 

SSW 

02 

0 

3 

5 

1 

1 

c 

10 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

28 

5.2 

11.7 

35++ 

23 

22 

72 

74 

56 

64 

7 

2 

3 

1 

1 

G 

14 

6.1 

TRENTON    WB    CITY 

40 

S 

02 

6 

4 

2 

3 

0 

0 

15 

52 

5.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


»SEy 
february  1970 


Station 

Day  of  month 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18   19   20 

21   22   23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30   31 

•   •   • 
NORTHERN             01 

8ELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

* 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

3 

1 

T 
T 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

6 

1.0 
6 

5 

.5 

4 

2 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

2.; 

2 

.5 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

T 

.5 

1 

T 

T 

.3 

T 

2.0 

2 

3.5 

5 

5 

2 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

1.5 
2 

1 

1.0 
2 

1 

1 

T 

.3 

T 

3.0 
3 

.5 

4 

3 

3 

1 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

5.0 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.0 

1 

1 

.5 

1 

.  T 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

2.5 
3 

.5 
3 

3 

2 

T 

T 

T 

NEWARK  HB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.4 

.9 

1 

T 
1 

.1 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.3 

2.8 
3 
.3 

4 
.4 

2 
.3 

2 
.2 

1 

T 
T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

1 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

.5 
2 

2 

2 

T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

.3 

.3 

T 

2.9 

.8 

T 

T 

PHILLIPSBURC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

3 

T 
3 

3 

3 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2 

T 
1 

T 

.5 

1 

2.5 
3 

3 

2 

1 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.7 
2 

T 

T 
T 

2.1 
2 

.9 

3 

2 

1 

1 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

WANAOUE  RAYMONO  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
1 

T 
T 

3.0 
3 

3.0 
3 

2 

«    »    * 
SOUTHERN             02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.9 

1.8 
2 
.2 

2 
.2 

T 

T 

.2 

2.6 

.4 
1 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

2 

T 
1 

T 

T 

T 

2.5 
3 

1 

T 
T 

HIOHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

.3 

1.3 
1 

1.7 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

INOIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

T 

- 

T 

1.0 
1 

1.0 
T 

T 

T 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
2 

2 

1 

T 

3.0 
1 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

2.C 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 
2 

2 

T 
2 

.1 
T 

2.5 

3 

.4 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 
1 

T 

.5 

1 

1.5 
1 

T 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.3 

T 

2.0 

l.C 

1 

1 

T 

.1 

COASTAL             03 

LONG  BRANCH  2S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2.0 
2 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

.1 

.8 

1 

2.. 
2 

1 

1 

T 

.1 

I 

!" 
i 


I" 
In  ' 


IS!, 


i  i 

III 


I;:' 

1 1 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY 

1970 

"S. 

0) 

Q 

a 

Day  of  month 

<S> 
« 

H 

4 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 

MIN 

34 
32 

35 

34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

3  3 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

34 
33 

33 
31 

33 
31 

34 
31 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
31 

34 

31 

34 
32 

33.7 
32.5 

2 

MAX 
MIN 

34 
32 

35 
34 

34 

3  3 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

34 
32 

33.6 

32.7 

4 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 

33 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

34 

34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

33.7 
33.0 

e 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
34 

34 

34 

35 

34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34.0 
33.6 

20 

MAX 

MIN 

36 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 

35 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36.0 
35.6 

40 

MAX 
MIN 

39 
39 

39 

38 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 

38 

38 
38 

38 
38 

3B 
38 

39 

38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 

37 

38 

37 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 

37 

38 
37 

38 

37 

38 
37 

38.3 

37.9 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
28 

33 
28 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

36 

34 

36 

34 

34 
34 

34 
34 

33 
32 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

33 

31 

34 
33 

34 
24 

34 
24 

35 
29 

34 
34 

34 
33 

33 

33 

34 
26 

34 
28 

34 

33 

33.9 

31.6 

2 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
29 

33 
28 

34 
33 

34 
33 

3* 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

33 

32 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
31 

34 
33 

34 
25 

34 
25 

34 
29 

34 
34 

34 
33 

33 

33 

34 
28 

34 
28 

34 
33 

33.8 
31.8 

4 

MAX 

MIN 

34 

33 

34 
34 

34 
34 

34 

33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

34 
33 

34 
32 

33 

32 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
32 

34 
33 

34 
32 

34 
32 

34 
33 

34 

34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33.8 
32.9 

e 

MAX 
Mil 

34 

1  33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
1  3* 

34 

34 

34 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34.0 
33.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1  :  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPEi   LOAM.  GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION, 
COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SUB-STA  2  :  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN. 
RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION:   BROWN 


See  Reference  Notes  Following  Station  lnde 
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STATION  INDEX 


M 

M 

OBSERVATION 

o 

S 

w 

u 

§ 

TIME  AND 

STATION 

COUNTY 

< 

| 

| 

a 

TABLES 

OBSERVER 

0 

1 

a 

I 

3 

I 

1 

i 

i 

i 

6 

ll 

AUCNSaiI 

B,fl( 

u 

I1KSIN 

• 

*l    O? 

*»    j* 

270 

C 

•IRGEN    COUNTY    ENGINEERS 

tTLtNTK     tl»V     W*     IR 

Dill 

Ql 

4TLAST|C 

i 

»a     IT 

T4     34 

HIO 

HII 

C     HJ 

U.I.    HEA7HER    BUREAU 

IA.TL.auTH     SITU                       R, 

a  >  1 1 

91 

ATLANTIC 

i 

»*     J» 

T4     26 

11 

Nil 

Nil 

STATE    MARINA 

AUDUION 

0 1 .  | 

11 

CA"01K 

i 

J*     Jt 

T>    03 

40 

LI* 

il' 

IRWIN    J,    NYGREN 

•ass  river  st  forest 

0  9 1 1 

»1 

audUNCTON 

t 

19    JT 

74    26 

30 

9A, 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

■tll(RL*l*     JT     F"»[ST 

SMC 

V 

CiPE     "AY 

i 

39    I) 

T*  s: 

30 

9f 

<P 

8ELLEPLAIN   STATE    FOREST 

•Kvicem 

0Tt« 

■n 

fcARRCN 

i 

*0    39 

TS    03 

27J 

Tl 

TA 

CLEMENT    HAUPT 

I(*vt«,imuS     ;    t 

J'*'' 

-L 

s  mlMV 

B 

40    43 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

lUCRNILH    NIUS 

or.* 

-I 

SOMERSET 

15 

*0   J" 

7*    13 

40 
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23 
LB 

2  2 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 

4.10 
4.30 

.35 

.45 

1.36 

1.01 

.76 

1.03 

29 

23 
30 
29 

T 

5.8 

1.1 

0 

3 

T 

31 
18 

8 

5 
9 

11 

3 
2 
3 
3 

1 

0 

1 

SEABRDOK  FARMS 

SHILOH 

TDMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

TUCKERTON 

46.3 
47.1 
45.6 
44.3 
46.5 

30.0 
30.1 
28.4 
31.2 
29.4 

38.2 
38.6 
37.0 
37.8 
38.0 

-  3.6 

-  2.9 

68 
65 
62 
69 
60 

27 
26 
27 
26 
26 

18 
20 
19 
20 
18 

1 

1 
16  + 
30 

1 

623 
813 
858 
836 
832 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

18 
22 
14 

2  1 

0 
0 
0 

0 
0 

3.98 
2.87 

4.81 
3.60 
3.96 

-  .89 

-  .24 

1.03 
1.04 
1.12 
1.08 
.92 

30 
29 
30 
29 
29 

.5 

2.4 

.1 

T 
1 

T 

29+ 

30 

29 

9 
8 
8 
8 

10 

2 
1 
5 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
0 

WOODSTDWN 

47.8 

29.8 

38.8 

68 

26 

20 

1 

806 

0 

0 

IS 

0 

3.63 

1.08 

29 

T 

29 

9 

2 

1 

DIVISION 

38.0 

-  2.9 

3.93 

-   .16 

1.5 

*    *    * 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2S 
SANDY  HOOK 

47.0 
45.4 
44.8 
42. 1M 

35.0 
31.9 
30.2 
32.9 

41.0 
38.7 
37.5 
37. 5M 

-  .1 

-  2.3 

56 

55 

54 
53 

25 

27* 
27+ 
27 

26 
22 

19 
26 

10+ 

1 

9+ 
30  + 

736 
808 
844 
846 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

11 
15 
19 
13 

0 

0 
0 

0 

3.26 

4.07 

5.12 

D  4.62 

-   .75 
.75 

.51 
1.10 
1.42 
1.66 

29 
30 
29 
31 

2.5 
2.0 

1 
1 

29 
30+ 

8 
9 
13 

1 
2 
2 

0 

1 
» 
1 

DIVISION 

38.7 

-  1.8 

4.27 

.34 

2.3 

IF  I 


i  : 


'IS 

Hi]!!: 

•I" 
••I 


EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LONG  BRANCH  2S 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MAHWAH 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
SANDY  HOOK 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LAYTON  2 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LAYTON  2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


71 

DATE 

26 

2 

DATE 

30 

5.12 

2.26 

1.66 

DATE 

31 

19.5 

13 

DATE 

30 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9       10       11       12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25 


N0RTHEQN  01 

BELVIQEBE 
BERNARDSVlLLE  2  E 
BLACKWE'-LS  BILLS 
B00NT3N  1  SE 
BOUND  BROOK  A    W 

8RANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARlCTTEBURC 
CL1NT7N 

CRANFORD 

ELIZABETH 

ESSEX  FFLLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  lAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MIDLAND  PARK 

MILTDN 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  wp  AIRPORT 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

DAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPSBL'RG 

PLAINFIELO 

POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAY 

RINGWOOC 

SOMERVULE 

SPLIT  ROCK  PONO 

SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMUNO  DAM 

WERTSVILLE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  HB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCIIE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMQNTON  2  NNE 
HIGHTSTHWN  I  N 
INDIAN  MILL5  2  w 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROO<  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 


3.47 
3. BO 
3.97 
3.37 
3. SI 

2.85 
2.91 
4.25 
3.71 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  Ntt 
LONG  BRANCH  2 
SANDY  HOOK 


3.60 

)  4.37 
2.35 
3.6B 
3.25 
3.78 

3.78 


3.42 
3.40 
2.98 


3.97 
3.58 
3.47 

3.75 
3.66 
3.62 
2.99 


3.94 

3.40 
4.47 


3.26 

4.07 

5.12 

)    4.62 


.17       T 
.03 


.05 
.21 

.16 


.35 

.27 
•  40 


.39  ,03 
.64 

.15  .36 
.36 


.13       .34      T 


.10 
.70 
.46 


.37 
.43 


.17 

.53 

•  48 

.30 

.66 

.06 

.11 

.10 

.35 

.55 

.22 

.22 

.30 
.29 
.59 

.20 

T 

.25 

.06 

.35 

T 

.37 

.}t 

.26 

.26 

.60 
.12 
.38 


.24 
1.2 

T 

.09    1.04 

.29    1.17 
.39 

.90 


.15 


.23 

.95  .09 

1.00  .10 

1.15)  .10 


.12 

.07 


.32 

.51 

.42 

T 

.49 

.34 

.26 

.53 

.47 

.44 

.33 

1.35 

.73 


1.33 

.74 
1.23 


.44 
.85 

.13    1.00 
T         1.05 


.39 

.16 

.93 


■  37 

.76 

1.03 

.15 

1.29 

.10 

1.03 

1.04 

.02 

1.12 

l.oa 

T 

See   Reference  Notes  Following   Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERStY 

"ARCH      19J0 


NORTHERN 


01 


BELVIDERE 
600NTON  1  SE 

canue  asnuK 

CHARLOTTEBURG 

CRSMFOKO 

ELIZABETH 

ESSE*  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITV 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FILLS 

LONG  VALLEY 

MURRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PhlLLlPSBURG 

PLAINFIELD 

SUMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAHMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLV1LLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 


Day  of  Month 


40   43 
13   22 


37   <,2 
18   24 


39   43   45 
1*   17 


33   41 

13   14 


43   45   45 

IB   31 


37   42 
17   22 


38   43 
14   If. 


27   33   34 


47 
30 


38   4? 
20   22 


39   41 
17   24 


37   42 
19   25 


43   .,6 
25   33 


34   40 
15   20 


40   46 
23   25 


43   41 
20   30 


39   44 
17   19 


46   50 
22   31 


59 
26 


43   47 
16   26 


46   52 
15   27 


39   43 
19   23 


39   48 
23   27 


43   47 
19   28 


43   45 
IB   28 


41   45 
16   28 


43   55 
17   36 


40   47 
20   30 


33   33   33 


35 

32   33 


32   37 
26   29 


51 

36   36 


27   30   32 


42   51 
34   36 


38   45 
28   31 


38   48 
31   33 


54   43 
37   34 


42   3E   44 
26   30   32 


41   52 

34 


36   47 
32   33 


52   42 
34   35 


37   42 
27   29 


44   48 
35   41 


39   49 
34   38 


38   48 
34   37 


37   49 
33   35 


40   37 
32   33 


38   42 
33   34 


37   50 
33   34 


36   47 
33   36 


39   45 
33   33 


38   45 
33   33 


44   49 
19   23 


36   46   31 
26   26   14 


2B 
39 


37   47 
20   25 


42   51 
26   26 


39   48   32 


39   48 
20   25 


30   2b   22 


42   50 
19   23 


37   47 
18   20 


51 

28   21 


49   44 
30   24 


63 

33   23 


46   39 
31   19 


48   41 
27   22 


53   50 
33   22 


50   42 
29   25 


51 

34   23 


19   26   26 


38 

22   25 


47   43 
27   26 


35   41 
17   19 


37   40   45 


37   42 
18   21 


39   45 
21   27 


42   47 
18   27 


42   48   44 


39   41   46 
14   20   25 


35   41 
14   20 


17   32   34 


45   51 

23   34   34 


45   54   49 
25   26   27 


40   48   44 


39   39 
19   24 


40   46   41 
20   26   30 


42   48   43 


43 
21 


18   30   30 


39   39 
29   27 


42   38   40 
32   22   20 


3B   39 
34   31 


42   38 
30   20 


37   39 
27   15 


31  31   24 

40  37 

27  25 

40  39 

28  29   20 

41  43 
34  31 


36 


26   20 


41   42 
32 


40   40   43 
29   29 


40   42 
32   31 


42   39 
30   30 


37   36   37 


39   42 
34   31 


39   41   41 
33   31   25 


37   42 
31 


38   42   39 

32   30 

38   42 


48   40   43 
32   31   22 


41   45 

20   31   34   31   32   25   25 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 


39   37 
19   20 


37   36 
22   23 


32   29 
17   17 


39   47 
26   28 


37   45 
20   21 


38   38 
23   25 


37   36 
20   20 


39   47 
26   27 


40   38 
24   26 


40   37 
21   22 


37   47 
23   21 


33   33 
16   18 


24   26   32 


39   47   36 
25   26 


46   46   46 
18   30   34 


40   36   43 


37   51 
32   25 


32   26   34 


49   46 
25 


50   44 
23   25 


47 

27   34 


49   42 
21   30 


49   45 
23   29 


47 

33 


50   45 
23   28 


50   45 
30   35 


51 

26   28 


46   51 
27   33 


51   43 
24   27 


47 

19   27 


46   45 
31   30 


32   36   40 


46   51 
24   33 


35   47 
32   29 


39   42 
32   30 


38   47 
32   29 


50   46 
32   28 


45   43 
33   26 


47   45   50 
32   30   36 


30   34   34 


27   28 


47   46 
29   30 


41   40 
22   32 


46  46  52 

31  34  33 

46  46 

25  32 

50  47  46 

32  31  35 


46   39 
26   30 


47   47 
29   35 


28   30   31 


48   49 
36   36 


45   48 
32   31 


45   48 
31   35 


23   27   26 


46   48 
35   35 


45   53   55 


49   52 
35   34 


46   54   57 
35   27   26 


49   42   47 
31   35 


49   45   47 
37   34   35 


52   43   50 
35   34   33 


44   48   52 
31   35   35 


44   48 

31   34   31 


43  49   52 

36  32 

50  45 

36  35   34 


55   66 

34   34 


49   52   63 
34   36   37 


47   50   60 


53   65   63 
34   40   39 


50   55 
30   36 


33   35   34 


54   54   53 
36   44   43 


55   69 
31   40 


49   50   62 


55   66   56 
3?   40   38 


53   63   66 
30   33   37 


55   60 
33   43 


58   71   55 


59   59 
35   33 


52   53 

34   38 


56   59 
31   39 


54   69 
34   41 


56   70 
33   40 


55   64   54 
32   42   30 


28   29   30   31 


55   33  42 


52   52 
25   25 


52   49 
22   33 


43   50 
26   29 


48   43 
40   28 


58   54 
25   27 


49   56 
20   31 


53   54 
28   30 


52   57 
22   31 


56   48 
35   27 


49   55 
23   30 


53   56 
30   29 


54   57 
26   26 


57   53 
26   31 


53   57 

23   27 


35   40 
12   28 


35   38 
13   21 


32   35 
10   16 


35   37 
22   34 


40   42 
15   30 


32   39 
15   29 


28   39 
12   12 


32   40 
14   22 


36   39 
22   32 


33   39 
19   21 


36   42 
12   15 


40   40 
13   30 


38   41 
16   1 


31   35 
2   13 


50   43 
28   25 


52   40 
33   26 


57   35 
35   17 


57   45 
38   30 


59   37 
36   24 


49   35 
28   17 


48   43 
28   22 


44.8 
24.1 


43.9 

27.0 


40.5 
22.9 


47.0 
29.1 


44.1 
25.7 


43.6 
25.6 


38.9 
23.6 


43.7 
32.5 


46.6 
28.3 


41.7 
22.5 


44.6 
28.5 


43.7 
25.4 


46.2 
31.8 


42.2 
23.6 


45.3 
29.3 


45.1 
25.8 


46.1 
28.2 


45.8 
25.0 


45.8 
30.6 


47.6 
31.5 


49.5 
29.3 


47.4 
27.7 


43.9 
28.4 


45.9 
31.0 


47.7 
29.3 


45.7 
28. 9 


46.4 
27.9 


46.4 
29.5 


47.3 
30.5 


'I 

! 


r.i 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    JERSEY 
MARCH 

1970 

Station 

Day 

ot  Month 

0) 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

NEW    BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

39 
20 

42 

30 

45 
32 

40 
33 

38 
33 

51 
35 

51 
24 

49 
34 

38 

l9 

39 
19 

40 
22 

45 
31 

40 
31 

39 
31 

42 
23 

38 
22 

36 
23 

44 
28 

36 
32 

49 
28 

47 
34 

50 
32 

41 
31 

46 
34 

50 
34 

52 
40 

65 
37 

51 
27 

57 
30 

32 

17 

36 

24 

44.  1 
28.7 

PEMBERTON    3    E 

MAX 

MIN 

48 
17 

47 
2B 

43 
31 

38 
33 

49 
34 

43 
35 

54 
20 

4  7 
28 

43 
20 

42 
IB 

49 
26 

44 
27 

37 
32 

45 
30 

40 
20 

38 

18 

47 
22 

43 
28 

47 
33 

44 
25 

50 
32 

44 
29 

48 
34 

54 
31 

56 

30 

69 
40 

61 
36 

57 

26 

50 
28 

39 
21 

38 
32 

46.9 
27.9 

SfciBRDOK    FARMS 

MAX 

MIN 

40 
18 

44 
29 

54 
35 

38 

34 

43 
34 

49 
36 

43 
21 

53 

34 

50 
21 

42 
20 

43 
26 

49 
28 

44 
33 

38 
29 

42 
23 

41 
21 

36 
23 

46 
30 

40 
34 

47 
29 

44 
35 

50 
34 

42 
34 

50 
35 

54 
33 

56 

41 

68 
39 

54 
26 

56 
37 

37 
27 

41 
29 

46.3 
30.0 

SHILOH 

MAX 

MIN 

40 
20 

55 
29 

47 

34 

37 
33 

48 
35 

46 
35 

53 
25 

46 
28 

43 

21 

43 
21 

49 
34 

4B 

31 

38 
32 

42 

30 

42 
22 

37 
23 

46 
21 

43 
31 

47 
34 

46 

30 

50 
35 

48 
34 

49 
33 

55 
34 

56 
32 

65 

40 

57 
37 

J6 
32 

47 
29 

40 
26 

39 

33 

47.1 
30.1 

TOMS    RIVER 

MAX 
MIN 

40 
19 

40 
24 

49 
34 

39 
34 

41 
35 

52 
36 

43 
22 

54 
27 

50 
20 

41 
20 

41 
25 

48 
29 

32 

39 
32 

43 
19 

41 
19 

37 

20 

45 
28 

38 
33 

46 
25 

45 
30 

51 
31 

45 
36 

48 
31 

53 
31 

56 
39 

62 

39 

54 
25 

56 
38 

39 
23 

37 
25 

45.0 
28.4 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 

MIN 

42 
23 

46 
32 

38 
35 

38 
35 

47 
36 

42 
ii 

50 
30 

4; 

25 

38 
21 

40 
22 

45 
31 

38 
33 

37 
33 

40 
29 

37 
24 

35 
24 

45 
25 

37 
3  3 

49 
33 

46 
34 

49 
36 

43 

37 

47 
36 

51 
36 

54 
36 

69 
43 

52 

39 

57 
35 

4b 
25 

35 

20 

39 
32 

44.3 
31.2 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

36 
IB 

53 

30 

42 
34 

3B 
30 

52 
37 

44 
16 

54 
22 

52 
33 

43 
22 

45 
20 

51 

30 

45 
29 

40 
32 

44 
29 

43 
21 

39 

20 

46 
24 

38 
29 

45 
35 

42 
26 

51 
37 

45 
32 

5C 
33 

55 
29 

57 
32 

60 
40 

55 
35 

54 
26 

46 
29 

36 

25 

39 
35 

46.5 
29.4 

W0ODST0WN 

#              *              * 

MAX 

MIN 

44 
20 

51 
29 

47 
34 

37 
33 

49 
35 

34 

52 
22 

53 
30 

43 
24 

43 
21 

50 
33 

47 
28 

36 
32 

43 
30 

to 

23 

38 
25 

41 
24 

44 
30 

48 
34 

45 
29 

50 
36 

49 
34 

45 
33 

53 
33 

51 
33 

66 
35 

62 
38 

51 
22 

52 
25 

41 
25 

41 
31 

47.6 
29.  8 

CDAST1L                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 
MIN 

38 
26 

52 
38 

39 

38 

46 

37 

49 
41 

44 
33 

51 
3C 

52 

31 

44 

28 

46 
26 

52 

35 

45 
36 

4C 
36 

4*. 
32 

43 
2E 

35 
26 

46 
26 

42 
39 

41 

36 

46 
36 

52 

40 

4" 

41 

5 
3! 

55 
38 

56 
3- 

5' 
4' 

55 

41 

51 
4t 

4  = 
3; 

3! 
3( 

41 
35 

47.0 
35.0 

CAPE    MAY    1    NW 

MAX 

MIN 

39 
22 

40 
23 

52 
35 

37 
35 

3c 

36 

42 
28 

5C 
3C 

50 
24 

38 
23 

42 
25 

48 
33 

44 
33 

42 

34 

43 

2e 

42 
26 

3E 
2C 

45 
31 

41 
36 

41 
32 

45 
36 

45 

4C 

4! 
3! 

52 
36 

5! 
3- 

5! 
3! 

55 

40 

5; 
it 

5; 
3! 

4< 
2' 

39 
29 

45.4 
31.9 

LONG    BRANCH    2S 

MAX 
MIN 

31 
19 

47 
29 

39 
34 

31 
34 

51 
35 

42 
37 

5< 
26 

45 
32 

41 

19 

4! 

2C 

46 
26 

41 
31 

3; 

4< 
31 

42 
23 

3f 
2: 

4< 

2' 

40 
31 

45 

3< 

45 
3C 

51 
36 

4' 

33 

49      53 
36      33 

5< 
3! 

53      54 
40      38 

5, 
2! 

47       35       37 
30       23       32 

44.6 
30.2 

SANDY    HOOK 

MAX 

MIN 

35 
21 

36 

21 

40 
32 

3E 
33 

46 
35 

42 
40 

4: 

3; 

43 
3c 

37 
26 

3i 
26 

4; 

3t 

42 
36 

3! 

it 

3' 

3S 
3C 

3( 

2i 

39      39 
29      33 

4! 

3! 

3' 

45 
36 

4! 
3: 

42      46 
36      36 

50       5 
38       4 

53 

40 

49       46        32 

36      31      26      31 

42.1 
32.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber  of  days  with 

0 

c 

a> 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 

in 

c 

U    (A 

i_  <n 
4)  O 
a- a. 

in 

c 

3 

1.2 

1? 

0  .  _ 

c 
oei/) 

0 
o> 
0 

• 
> 
< 

• 

,2'i 

*o  J! 
o'1 

O" 

Standard  of  T 
EASTERN 

ime 

e 
u 

0 

0- 
q 

q 

0 
0 

0- 
0 

0 

0- 

6 

q 

0 
> 
0 

cs  0 

0 

0 

i— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01      07       13 

19 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

29 

4.3 

11.5 

32++ 

7 

22 

74 

75 

54 

65 

6 

1 

6 

2 

0 

0 

15 

44 

6.8 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

41 

SE 

04 

- 

0 

3 

7 

1 

0 

0 

11 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

30 

5.0 

11.6 

30  +  + 

27 

21 

62 

65 

48 

56 

7 

3 

8 

1 

0 

0 

19 

- 

6.7 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

38 

S 

26 

6 

2 

7 

0 

1 

0 

16 

47 

6.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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»*- 

>iNV 

JV 

/ti 

f\L 

L  l 

A.1N 

u 

oi> 

*U 

vv 

WJ 

1  * 

all 

*^V 

;i*j 

\J 

NEW  JE'SFY 
MARCH       1970 

Day  ol  month 

BUBon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•   •   • 

NORTHERN             01 

BEIVIOERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.6 

1 

T 

.5 

T 

T 

12.0 
12 

.3 

e 

CHARLOTTEBURC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

•  3 

T 

2.0 
2 

10.0 
10 

1.0 

7 

FLEM1NGTUN  1  NE 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1 

1 

1 

T 
T 

9.0 
3 

1.0 
3 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

2.0 
3 

T 
2 

T 
1 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

.8 

1 

1.0 

1 

B.O 
9 

1.8 
B 

LDNC  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

1.0 

3.011.0 

1.0 

MORRIS  PLAINS  1  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

B.O 

1.0 

7 

NEWARK  MS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 
T 

T 

T 

4.0 
T 

T 

4 
.6 

.1 
2 
.3 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

13. 0 

10 

3.0 
B 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.1 

T 

.2 

T 

.1 

0.6 

1.8 

PHILLIPSBURC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 
T 

7.0 

7 

1 

PLAINFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.5 
2 

T 

T 

4.0 

4 

4 

.5 
2 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

T 

2.4 
2 

1 

T 
T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.3 
1 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

WANAOUE  RAYMOND  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

•  3 

T 

.3 
1 

12.0 
12 

2.0 
12 

«    *    * 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  KB  A" 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

.5 

T 

2.5 

1 

.2 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

T 

T 

.3 

T 

T 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  DN  GNO 

T 

T 

T 

" 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.4 
2 

.3 
T 

2.C 

2 

.6 
3 

PEMBERTDN  3  E 

SNOWFALL 
SN  DN  GNC 

.: 

T 

.3 

.: 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

t" 

T 

T 

l.i 

T 
1 

.2 
T 

*    «    • 
COASTAL             03 

LONG  BRANCH  2S 

SNOWFALL 
SN  ON  GN( 

1 

T 

|   T 

1 

T 

T 

l.C 
] 

T 

T 

; 


I!:; 


I 

111!*' 

111 
||  * 

111* 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH       1970 


J3 
ft 

0) 

a 

Day  of  month 

Station 

18 

Q 

UNI 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

34 
32 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

37 
34 

36 

34 

39 
33 

39 

34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

37 
34 

39 

35 

35 

34 

34 
33 

35 

33 

35 
33 

42 
35 

40 
35 

44 
37 

41 

38 

44 
36 

45 
37 

47 
37 

53 

41 

48 
40 

48 
38 

42 
38 

39 
37 

38 
35 

39.0 
35.0 

2 

MAX 
MIN 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

35 

34 

38 
34 

38 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

37 
34 

38 
35 

35 

34 

35 

34 

35 
33 

35 
34 

♦  1 

35 

39 

36 

43 
37 

40 
39 

43 
39 

44 
38 

46 
38 

50 
41 

47 
41 

47 
39 

42 
39 

39 
38 

36 
36 

38.4 
35.5 

4 

MAX 

MIN 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

37 
34 

36 
35 

35 

34 

34 
33 

34 
33 

35 

34 

35 
34 

37 
34 

38 
34 

34 
34 

35 

34 

36 
35 

38 
35 

38 
36 

42 
38 

40 
39 

42 
39 

43 
38 

45 
39 

49 
42 

43 
40 

45 
41 

41 
34 

40 
38 

37.8 
35.5 

a 

MAX 

MIN 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

35 

34 

35 
34 

37 
35 

37 
35 

35 

35 

35 

34 

35 

34 

35 

35 

35 
35 

36 

35 

37 
35 

35 
35 

35 
34 

36 
35 

38 
35 

38 
36 

40 
36 

40 
39 

40 
39 

42 
38 

42 
39 

45 

41 

44 
43 

43 

42 

42 
40 

41 
39 

37.5 
36.3 

20 

MAX 
MIN 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

36 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 

36 

38 
36 

37 
36 

39 
37 

40 
39 

40 
39 

41 
39 

41 
39 

41 
40 

42 
41 

42 
42 

42 

42 

42 
41 

41 
40 

38.1 
37.3 

40 

MAX 
MIN 

38 
37 

38 

37 

38 
37 

38 

37 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 

37 

38 

37 

38 

38 

38 
37 

38 

38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

36 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39 

38 

39 
39 

40 
39 

41 
39 

41 
39 

41 
40 

41 
40 

41 
41 

42 
41 

41 
41 

41 
40 

38.9 
38.4 

SUB-STA  2 

1 

MAX 

MIN 

34 
30 

38 
34 

41 
34 

38 
33 

46 
35 

38 
34 

41 
34 

43 
35 

35 
32 

33 

31 

36 

33 

35 
33 

37 
35 

43 
34 

34 
34 

34 
33 

40 
33 

34 
34 

39 

34 

41 
35 

48 
38 

41 
37 

47 
38 

45 
36 

52 
36 

57 
41 

53 

39 

52 
36 

42 
36 

37 
35 

40 
35 

41.1 
34.7 

2 

MAX 
MIN 

34 
30 

36 

33 

39 

34 

35 
33 

43 
34 

38 

34 

41 
34 

43 

35 

35 
32 

33 
32 

36 
33 

35 

33 

37 
35 

43 
34 

34 
34 

34 
33 

40 
33 

34 
34 

40 
34 

41 
35 

48 
38 

41 
37 

47 
38 

45 
36 

51 
36 

56 

41 

52 

39 

51 
36 

42 
36 

37 
35 

39 
35 

40.6 
34.7 

4 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
34 

35 

34 

39 
34 

40 
36 

36 
34 

34 
33 

36 

33 

35 
33 

37 
35 

39 

35 

35 

34 

34 
33 

36 
33 

34 

34 

40 
34 

38 
35 

45 
38 

39 
39 

43 
39 

45 
38 

47 
38 

51 
42 

49 
42 

47 

39 

43 
37 

38 
37 

38 

36 

36.8 
35.5 

8 

MAX 

MIN 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 

33 

34 
34 

34 
34 

37 
34 

38 
36 

36 
35 

35 

34 

36 
34 

35 
34 

37 
35 

39 

35 

36 
35 

35 

34 

35 

34 

35 
35 

39 
35 

37 
36 

41 
37 

40 
39 

40 
39 

42 
39 

42 
40 

46 
42 

46 
43 

44 
41 

43 
39 

39 

38 

38 
37 

37.9 

36.1 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUB-STA  2 


SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS.   IN- 
STRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 
POTENTIOMETER. 

SLOPE  OF  GROUNO,   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   BARREN.   INSTRUMENTATION: 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   22    - 
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STATION  INDEX 


_  ( 

b 

OBSERVATION 

6 

1 

Ul 

w 

§ 

TIME  AND 

STATION 

K 

COUNTY 

J 

1 

£ 

I 

TABUS 

OBSERVER 

g 

3 

f 

3 

1 

i 

1 

I 

I 

5! 

ALLfNBAlt 

OlOf 

H 

■EAGtK 

* 

4  1     01 

*. 

08 

270 

BfcA&EN    COUNTY    (N&INtEBS 

ATLANTIC    tfy    w»    AP 

Dill 

»1 

ATLANTIC 

I 

>*     11 

74 

). 

*4 

»K 

HI  J 

:  hj 

UH ANTIC    CITY                       1 

on* 

'1 

ATLANTIC 

1 

1"     .-' 

T4 

2* 

u 

HI  [ 

-ID 

ST»TE     «A«1NA 

AUOUAON 

."-^ 

51 

C*HOIN 

t 

»«    >1 

•J 

01 

IIP 

UP 

IA«IN    J.     NYOAiN 

•  ASS   RIVE*    ST    >-!••>" 

Bll< 

JI 

•  l'*U*CTON 

»9    JT 

i» 

30 

->*. 

N.J,    ftlRfSTAY    SERVICE 

iille'lai*  st   > 

HfC 

91 

C*Pf    "AT 

1 

>«    15 

74 

11 

10 

5P 

*P 

BElLfPLAIN    STATE    FOBEST 

I'^pm 

D  T  IS 

NARREN 

I 

AO  it 

73 

.■■ 

275 

TA 

'4 

riE*"FMT     MAUPT 

fM'H'.'Mi.!     :    t 

0T«1 

SOMERSET 

8 

*0    A3 

'* 

240 

TA 

BERNARDS    WATER    CONPANt 

Hl,>.[..  - 

Qlal 

S"if AS£T 

1> 

40    i* 

H 

40 

N    BRUNSKIC*    WATER    Pl.T 

B-0MT1S     I     %' 

B«ol 

11 

MPRB.JS 

8 

*0    3* 

7* 

24 

200 

8A 

8A 

JERSET    CITY    WATER    MORRS 

•puno  a»o  M   1   • 

0«21 

jj 

SOUcftStl 

13 

•  0    33 

T4 

34 

90 

8A 

AMERICAN    CYAN4NI0    CO. 

»«?■ 

i    su» 

5 

41     39 

T4 

45 

3»0 

7A 

ALBERT     H.     HAVENPPflT 

lURlIHOTQN 

i:u 

i 

tt.'RIIN&TOI 

I 

*0    01 

74 

3! 

12 

6P 

-p 

PURLIC    SVC,    E,    l    C,    CO. 

C4NlSTt»*     BfS'RVJIH 

till 

"I 

SUSSEM 

1 

•I     OT 

74 

30 

1040 

8A 

N£WARH     WATER     DEPARTMENT 

CANOE    S»CP«. 

i»)^ 

OL 

ESSEX 

a 

*0   *5 

21 

180 

8A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

LW 

91 

SALE" 

z 

39    2* 

75 

25 

20 

«i 

CERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    *4V    1    NM 

DM 

13 

CiPE     -*v 

l 

38    ST 

56 

IT 

BA 

c 

JONATHAN    SAYRE 

CINT|*TON 

l»U 

'£ 

SALEM 

A 

39    31 

79 

ao 

c 

C    W    THORNTNHAITE    ASSOC 

C»**LlTT(»y«c 

Lsai 

91 

»ASSA1C 

• 

41    02 

2* 

760 

7A 

NEWARK    WATER    OEPT, 

C-ATS-OBTH 

1«9« 

12 

9URLINGTQN 

1 

39    »9 

74 

32 

100 

3P 

5P 

EARL    M.    KERC"NER 

CL INTOn 

IT*« 

HUNTERDON 

IP 

40    3" 

74 

53 

200 

8A 

ANOREw    F    ORQPPE 

CPANRORO 

:::^ 

': 

UNION 

1 

*0    39 

IA 

73 

5P 

5P 

UNION  COLLEGE 

ELIIA»ET» 

164* 

u 

UK  ION 

I 

40    O 

14 

40 

*p 

3P 

UNION    CO.    PARK    COMN. 

ESSE*,    ff  LL  ^    SF*v    »LrG 

llftR 

*i 

ESSEX 

* 

40    53 

74 

IT 

340 

BA 

c 

B0AQU5H   ESSEX    FELLS 

PlE"INGTQx    1    \g 

3'^ 

n 

MUNTEAOON 

10 

40    31 

51 

140 

7A 

DONALO    YOU^'C 

"R'ESii'S 

i'  :: 

•J 

CUMBERLAND 

I 

39     L- 

5 

JOHN    LOPER 

plEEHOtC 

3181 

:i 

•I"N«OuTh 

40    16 

15 

BA 

BA 

:  h 

MRS    JANE    E"DAML 

..JvS'je. 

3291 

■>2 

GlOUCESTEB 

* 

39    *2 

75 

07 

135 

IA 

BA 

: 

CLASSBORO    STATE    COLLEGE 

G«EEN*01D    Lixc 

isie 

PASSAU 

■ 

41    Oi 

T* 

20 

470 

7A 

GEORGE    T.     WIGGINS 

MAM-QNTrtN    I    HHt 

3»b2 

a; 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74 

48 

«5 

BJ 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

MICH    POINT     PA** 

3  =  3^ 

SUSSEX 

2 

41    18 

74 

40 

1410 

*a 

.* 

N   J    OEPT   OF   CORRECTION 

KICTSTH-N    I     » 

3  =  5 

\ 

MERCER 

10 

40     IT 

74 

31 

100 

*p 

61 

:  m 

JAKES   R.    PICKERING 

1^0 1  AN    «1LL5    T    ■ 

» 1 2 1 

OJ 

8URLINCT0N 

1 

74 

100 

EOWARO    ENTwISTLE 

JERSEY  r  I  t> 

■ 

HUOSON 

40    44 

03 

135 

HID 

Mil 

JERSEY    CITY    WATER    OEPT. 

14M8E*TV1UE 

•  635 

u: 

ML'NTE«DON 

40    22 

57 

*0 

6F 

6F 

E.    E.    CASE 

LirTQN  ; 

•  736 

m 

SUSSEX 

z 

52 

400 

BJ 

8i 

008ERT    WELSH 

LtTTij  pails 

♦  881 

- 

PASSAIC 

I 

40    53 

130 

9| 

91 

:  h 

PASSAIC    VLV.    WTR.    COHM. 

L^NG    98»sCH    ZS 

•98 

03 

HONMOUTW 

1 

40    19 

01 

15 

at 

6F 

WILBUR    P.    LAFAYE 

L^NG    VALLEt 

100 

- 

MORRIS 

1C 

40    47 

53C 

7i 

7i 

MRS.     ALICE    A,     HOl: 

LUHBEtTON 

505) 

11 

BURLINGTON 

39    5" 

23 

: 

JAME5    LAWTON 

u 

OBSERVATION 

6 

5 

u 

ft 

TIME  AND 

m 

g 

p 

p 

TABLES 

STATION 

H 

B 

COUNTY 

E 

0 

< 

OBSERVER 

1 

S 

8 

3 

s 

h 

8 

I 

ill 

Si 

M4NHAU 

BtRGtN 

• 

41    04 

74    10 

25) 

'4 

ROBERT   0.    GLASGOW 

■ifi 

BURLINGTON 

>*     J4 

74    96 

9C 

: 

0AVIO   0.    G'HCOM 
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!i 


i, 


!" 


F 
ill 


w 

!H 

»! 

|M    • 

I 
'1 

i 

;: 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MAYS  LANOING  1  W 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
JERSEY  CITY 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MAYS  LANDING  1  W 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
WANAOUE  RAYMOND  DAM 


86 

DATE 

30  + 

10 

DATE 

01 

8.69 

1.49 

5.12 

DATE 

15 

3.0 

10 

DATE 

01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


fHE   LIBRARY  OF  THE; 

JUN  3  0  1970 

UNIVcKollY    Or-    ILLINOIS 
\J  URBANA-CHAMPAIGN 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"3 

Day  of  Month 

«|.| 

H 

1  J 

2 

3 

6 

7    8 

1  9 

10  |  11  |  12 

13  1  14  |  IS 

16   17  | 

18 

19   20  1 

21 

22 

23 

24 

25   26   27   28   29   30 

31 

*   •   * 

NORTHERN           01 

BELVIDERE 

4.21 

.22 

1.50 

.09 

T 

T 

.27 

T 

T     .53 

.09 

T 

.10 

.41 

BERNARDSVILLE  2  E 

4.42 

.12 

1.35 

.2b 

.01 

.02 

.41 

.36 

.57 

.04 

.26 

BLACKWELLS  HILLS 

4.64 

.08 

.97 

■  65 

.02 

.70 

.12 

.41 

.43 

.06 

1.30 

BODNTON  1  SE 

3.82 

.09 

1.42 

1.06 

T 

T 

.12 

T 

.33 

.40 

.02 

.09 

.29   T 

BOUND  BROOK  2  W 

4.00 

.02 

1.13 

1.05 

T 

.54 

.41 

.41 

T 

.44 

BRANCHVILLE 

4.77 

.27 

1.60 

1.77 

T 

T 

.08 

.35 

.26 

.23 

.21   T 

CANISTEAR  RESERVOIR 

4.52 

.16 

1.68 

.36 

.06 

.07 

.46 

.33 

T 

.08 

.30       T 

CANOE  BROOK 

3.71 

.02 

1.35 

.90 

T     T 

•  43 

T 

.28 

.41 

T 

■  04 

.26 

CHARlOTTEBURG 

4.13 

.14 

1.38 

1.50 

.03 

.06 

.39 

.37 

T 

.06 

.20       T 

CLINTON 

CRANFORD 

4.BS 

2.60 

T 

T 

.20   .51 

T 

1.05 

T 

.07 

.45 

T 

ESSEX  FELLS  SERV  BlOG 

3.31 

T 

1.46 

.71 

.22 

.63 

.03 

.15 

.  11 

FLEHINGTQN  1  NE 

4.70 

.05 

1.15 

.17 

.80 

.02 

.39 

.52 

.03 

.12 

.45 

GREENWOOD  LAKE 

4.68 

.30 

1.56 

1.3S 

.01 

.03 

.06 

.40 

.38 

.02 

•  12 

.25 

HIGH  POINT  PARK 

4.01 

1.00 

1.62 

T 

.40 

.25 

.  16 

.  36 

JERSEY  CITY 

1.49 

T 

.56 

T 

T 

T 

.03   .14 

T 

.48 

T 

.03 

.25 

LAMBERTVILLE 

5.29 

1.87 

T 

.53   .93 

T 

.91 

.10 

.94 

.01 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

3.38 

.03 

1.42 

.76 

T 

.15 

.36 

.33 

.06 

.27 
.42 

LONG  VALLEY 

5.26 

1.70 

2.00 

.32 

.43 

.31 

T 

.  08 

HAHWAH 

4.47 

.15 

1.45 

1.60 

.12 

,05 

.40 

.33 

.05 
.01 

.08 
.15 

.18 

.24 

HIDLAND  PARK 
HILTDN 

2.63 
4.52 

.09 

.15 

1.B1 
1.41 

T 

l.'O 

.02 

.04 

.04 

.10 

.02 

.43 

.40 

.16 

.24 
.29   T 

T 

MORRIS  PLAINS  1  W 

4.31 

.12 

1.43 

1.-5 

T 

T 

T     T 

.14 

.37 

.44 

.02 

.07 
.42 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

3.52 

.02 

1.93 

T 

T 

T 

T 

.06   .21 

T 

T     .86 

T 

NEH  MlLFORD 
NEWTON 

2.84 
4.70 

.12 

1.84 
1.73 

1.52 

.02 

T 

.05 

T 

.48 

.47 

.23 

.45 
.24 

.39   T 
.22 

.34 
.42 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.47 

.13 

1.63 

1.56 

.04 

.09 

.38 

•  29 

.  1  1 
.04 

.10 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 

3.74 
3.59 

.10 
.12 

1.65 
1.42 

1.05 
.2' 

T 

T 
T 

.10 
.65 

.43 
.42 

.17 

•  03 
.02 

PLAINFIELD 

3.97 

1.88 

T 

.05 

T 

.26   .32 

.85 

.01 

.05 

.55 

.11 
.30 

.32 

POTTERSVILLE  2  NNW 

5.57 

.10 

1.80 

1.97 

T 

.32 

,44 

•  SI 

.75 

RAHWAY 

1.51 

T 

.04 

.02 

.20   .20 

RINGWOOD 

3.64 

.03 

1.54 

1.15 

.03 

.03 

.63 

T 

T 

.20 

.03 

SOMERVILLE 

4.09 

.13 

1.00 

1.13 

T 

.01 

.56 

.01 

.32 

.47 

.  07 

.39   T 

T 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

4.72 
4.80 
4.17 

.13 
.13 

.OB 

1.56 
1.49 
1.54 

1.90 
1.73 
1.56 

T 

.09 
.01 
.04 

.02 
.09 
.05 

.20 
.46 
.37 

.35 

.36 
.28 

.02 
.12 

.01 

.11 
.14 
.03 
.12 

.12 

.33   .01 

.23   .01 
.20 
.53 
.31 

T 

WERTSVILIE 

4.30 

.08 

1.20 

.63 

T 

1.01 

.36 

.  38 
.37 

T 

WEST  WHARTON 

4.18 

.11 

* 

2.74 

T 

.10 

.43 

WOODCLI'F  LAKE 

3.12 

.10 

1.B9 

.05 

.72 

.03 

.05 

.28 

*    *    • 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

4.66 
6.84 
8.26 
5.48 

.10 

T 

1.07 
1.92 
.70 
.86 

.60 

.04 

.03 
.11 

.OB 

T 

.05 

.15 
.32 

■  02 
T 

.01 

1.15   .79 

2.50   .92 

4.40 

2.26   .73 

.97 

.01   .90 
T    1.03 

.52 
T     .68 

.76 

.30 

.10 
.13 

.15 
.07 

.35 
.34 
.11 
.13 

.  49 

T 

.47 

.07        .17 

BURLINGTON 

5.56 

1.95 

.05 

1.24  1.00 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

4.95 
7.44 
4.70 
5.10 
5.67 

.04 
.15 

.67 
1.55 

.65 
1.13 

1.47 

.40 

.47 
.87 

T 

.12 
.33 

.04 
.03 

.02 

.07 
.03 

.12  1.26 
1.38  3.19 

.17 

1.47 
1.96 

.10 

2.10   .16 
.19 
.96 

.02 

.98 
.7B 
.52 
.37 
.50 

.54 

.37 

T 

T 

.24 

.71 
.42 

.06 
.07 

.04        .41 

.30 
.30 
.13 

T 

HAMMONTON  2  NNE 

6.99 

.11 

.86 

.31 

.02 

.10 

.01 

4.52 

.37 

.25 

T     .96 
T    1.06 

.16 

T 

T 

.11 

.07 

.10 

.32 
.38 
•  1C 

.32 

.14 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.80 

1.79 

T 

T 

.03 

.45  1.00 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

7.01 

1.42 

.01 

.03 

.02 

2.10  1.92 

.68 

.69 

.17 

MAYS  LANDING  1  W 

8.69 

.77 

.65 

.05 

.20 

.10 

5.12 

MILLVlLLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

7.36 

.17 

1.78 

.10 

.17 

.09 

.06 

T    2.80   .90 

.02   .74 
.90 
.43 

T 
.40 

.19 

.09 

.07 

.24 

.04 

T     .27 

MOORESTOWN 

5.42 

1.06 

.24 

T 

T 

.41  2.4B 
1.00 

.08 

•  01 

.01 

1.67 

NEW  BRUNSWICK 

5.23 

T 

1.00 

.  5a 

T 

T     .01 

1.16 
.10   .96 

.06 
.09 

.24 
.51 

PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 

6.06 
4.73 

.OB 

1.86 
1.70 

.03 

T 

.04 
.02 

.98  1.69 
.99   .28 

T 

SEABROOK  FARMS 

6.?4 

.02 

.66 

.66 

.04 

T 

.09 

.04 

.04  2.58 

.19 

.45 

.71 

.01 

.02 

.10 

.46        .17 

T 

SHILOH 
TOMS  RIVER 

7.44 

.10 

1.40 

.55 

.15 

.03 

3.03 

.67 

.33 

.01   .84 
T    1.01 

.55 

T 
T 

.10 

.10 

.  1C 

.43 

.29 

T 

TRENTON  WB  CITY          R 
TUCKERTON 

4.35 
8.64 

.06 

1.56 
1.60 

T     .01 

T 
.06 

T 
.07 

.02 

T 

1.12   .21 
2.12  3.16 

.01 

T 

T 

.0 

WOODSTOWN 

5.00 

1.22 

.01 

.01 

.02 

.05 

1.6B   .72 

.01 

.01   .83 

.01 

.01 

.11 

.2! 

.03 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 

4.77 
4.06 
5. OB 

.10 

.17 

.90 

.40 

2.16 

.30 

.04 

.10 

.18 

T 

.01 
.49 
.13 

.02 

.04 

.03 

1.60   .75 
.12  1.50 
.57   .94 

.24 

.02 

.01   .55 

.07 
.83 
.82 

.40 

T 

T 

.07 
T 

.02 
.01 

.31 

.OS 
.3, 
.3] 

.10       T 
.05        T 

.04 

SANDY  HOOK 

3.63 

1.60 

.14 

.02 

.03 

.90 

See  Releienco  Nolee  Following  Sutlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


II  -  jfRSEY 
APRIL 


NORTHERN  0 

BELVIDERE 
BOONTON  1  $E 
CANOE  BROOK 
CHARLDTTEBURC 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  y 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SQNERVILLE 
SUSSEX  I  SE 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 
.M1LLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 


MAX 
MIM 


Day  ol  Month 


49 
31 


34   42 
25   30 


3»   48 
21   32 


39  49  56 
15  33  25 

40  47  5 
IS  32  3 


46   55 
29   36 


43   50   53 
21   26   31 


53   51 

26   21 


50   47 
32   23 


54   49 
30   23 


48   43 
30   20 


53   48 
26   24 


42   43   40 


48   45 
36   38 


50   53 
29   25 


53   53   48 
36   32   26 


51   51 
29   22 


52   53 
29   31 


50 
24 

60 
36 

53 
38 

42 
22 

50 

27 

60 
38 

36 

10 

45 
U 

50 
31 

49 
28 

56 

41 

54 
41 

56 
29 

64 
39 

55 

40 

55 

26 

60 
39 

60 
40 

65 

58 

56 
23 

62 

5B 

39 
26 

53 

37 

61 
37 

43 
28 

40 
32 

61 

40 

43 
28 

5B 

36 

65 
39 

52 
25 

61 
37 

55 

38 

54 

23 

64 

38 

54 
39 

53 

28 

61 
40 

57 
41 

53 

26 

62 

37 

63 
39 

39 
27 

50 
36 

61 

39 

49   63 
28   28 


48   56 
33   32 


47   57 
27   29 


48   53 
29   32 


57   67 
37   31 


49   60 
33   30 


51   56 
27   30 


42   50 
2B   29 


56   66 
37   41 


50   67 
27   30 


46   57 
35   34 


48   55 
32   29 


48   57 
33   28 


53   49 
29   22 


54 
3V 

50 
31 

46 
29 

54 
35 

61 
34 

54 
34 

52 
36 

54 

29 

60 
38 

66 

39 

56 
33 

53 

29 

50 
26 

58 

38 

63 

30 

55 
28 

52 
26 

51 
24 

59 
37 

52 

34 

57 
31 

49 

26 

48 
36 

54 

39 

53 

34 

52 

30 

50 

33 

56 
35 

58 
31 

51 

28 

51 
37 

53 
37 

49 
31 

51 
27 

58 
37 

54 
29 

50 
27 

50 
24 

57 
37 

52   52 
39   32 


49   56 
30   27 


52   59 

30   32 


59   68 

37   30 


53   58 
27   30 


47   54 
26   23 


5B   67   76 
43   35   44 


37   36   44 


54   54 
27   24 


53   48 

2B   22 


56   56 
28   25 


48   44 
24   25 


50   60 
30   30 


54   48 
27   25 


56   51 
29   26 


44   40 
22   22 


49   60 
32   33 


52   61 
32   28 


55 

28 


62   54   62 


69   58   60 


78   57 
37   28 


61 

27 


7B   65   51 


61   50 
37   29 


60   64 
25   33 


57   64 
29   33 


60   62 
26   33 


55   61 
27   30 


41   34   32 


52   56   48 

31   34   41 

58   49   60 


61   50   64 


57   63 
24   33 


61   63 
35   39 


50 
43 


64   54 
33   40 


55   47 
42 


64   49 

44   41 


65   49 
44   42 


50   52 
42   42 


51   50 
43   42 


66   66   66 


66   64   65 


64   63   62 
34   39   40 


62   64   65 


60   57   60 

44   44   46 


67   67   61 
31   43   39 


63   64 
43   41 


49   57   65   76   56   54   59   61   46   55   62   65   61   57   45   53   67 

36   35   46   41   30   30   34   41   42   40   40   42   37   39   38   41   47 

So*  Reference  Notes  Following  Station  Index 


65   65 
41   37 


64   66 
39   38 


60   63 
48   46 


70   69 
43   43 


67   64 
46   45 


69   69 
39   42 


65   63 
40   39 


65   67 
39   39 


69   68 
34   39 


36   36   38 


63   66 
36   38 


64   62 
44   36 


65   64 
33   37 


59   65 

37   37 


66   65 
42   39 


63   61 
40   39 


67   61 
40   38 


65   62 
36   35 


66   64   63 


59   60 
41   39 


37   39   42 


60   58   44 


57   48   46 
44   40   42 


57   49   46 
33   39   42 


60   60 
36   35 


57   57   43 


59   59   43 


50   49 
42   44 


58   59   43 
30   38   37 


58   47 
39   39 


60   44   47 
33   40   41 


60   58   44 
32   39   39 


57   56 
26   36 


53  54  60 

36  42  43 

53  47  52 

41  40  43 

64  60  70 

35  42  42 

58  55  48 

40  39  45 

62  56  50 

33  38  41 

61  57  44 

34  39  37 


55   46   52 


65   35 

45   43 


67 

47 


43   59   49 
36   42   40 


66   56   55 

42   46   46 


66   54 
40   48 


71   60   63 

41   49   46 


70   67 
43   48 


68   68 
48   48 


69   69 
35   45 


54   66 
38   47 


53   69 
39   49 


67   57 
40   47 


69   64 
36   47 


59   71   76 
43   44   46 


60   70   76 


71   74   64 
47   57   59 


75   74 
48   53 


56   74   75 
39   42   47 


55   67 
39   42 


44   42   43 


69   77 
39   40 


70   66 
53   52 


73   75 
53   56 


70   71 
62   58 


72   72   70 


70   75 
52   52 


71   70 
51   51 


73   70 
51   53 


75   71 
49   56 


72   73 
46   54 


67   71 
55   53 


71   72   72 
50   55   56 


75 
49 

78 
52 

a; 
46 

74 
52 

77 
51 

79 
46 

70 

54 

77 
49 

76 

48 

71 
*9 

78 
50 

79 

47 

54   51   48 


71   78 
51   53 


73   84 
48   47 


71   75   79 
32   56   47 


75   54 
54   49 


54   50   47 


78   79 
53   50 


75   62 
48   47 


77   60 
51   46 


73   56 
50   50 


79   64 
48   46 


79   80 
56   50 


77   86 

51   48 


77   61 
52   47 


75   62 

51   47 


78   84 
45   44 


70   78   54 
53   51   48 


76   86   73 


53   47   46 

66   74   76 
53   54   44 


53 

52 

47 

72 
52 

74 
52 

86 

46 

73 
54 

83 
53 

69 

46 

74 
54 

85 
48 

65 

,6 

69 

55   52 


75   74 
53   45 


60.3 
34.8 


39.1 
37.1 


59.7 
35.1 


56.6 
34.9 


62.1 
39.6 


59.4 
36.5 


59.5 
35.8 


54.2 
36.7 


56.0 
43.0 


62.5 

38.0 


59.8 
39.9 


56.3 
33.8 


59.2 

36.1 


60.8 
43.0 


58.9 
35.4 


60.5 
39.9 


61.2 
36.6 


60.8 
36.5 


57.6 
31.2 


58.8 
40.4 


63.0 
41.7 


63.9 
39.5 


56.8 
38.6 


59.4 
39.9 


61.2 
39.9 


60.7 
39.2 


61.4 
37.9 


60.9 
41.1 


63.2 
40.8 


59.0 
40.2 


1 

i 

!iil 

III?' 


.1 

I". 


Ijjj 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

APRIL      1970 


Station 

Day 

of  Month 

o 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

Mm 

57 
24 

62 
37 

55 
39 

54 
32 

54 
28 

49 
25 

59 
36 

66 
29 

76 

40 

60 
35 

52 
29 

62 

26 

64 
26 

48 
44 

51 
43 

62 
36 

68 
35 

65 
36 

58 
32 

47 
39 

49 
41 

66 
39 

64 
47 

61 
45 

73 
44 

73 
48 

70 
54 

74 
54 

65 
46 

75 

44 

62.1 
37.8 

SEABPODK  FARMS 

MAX 
MIN 

40 
27 

57 
37 

64 
39 

57 
39 

54 
31 

50 
27 

52 

37 

58 
32 

63 
45 

77 
40 

63 
29 

52 

29 

60 
31 

59 

45 

50 

43 

51 
39 

66 

40 

62 
39 

63 
37 

46 
41 

49 
42 

60 
36 

69 
48 

57 
48 

65 
46 

71 
50 

67 
53 

73 
53 

69 
49 

81 
50 

60.2 
40.1 

SHILOH 

MAX 
MIN 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

39 
25 

54 
32 

60 
35 

55 
33 

55 
28 

50 
27 

49 
38 

53 
32 

66 

42 

61 
35 

60 
30 

51 
29 

59 
29 

57 
44 

48 
41 

51 
32 

57 

35 

61 
40 

63 
35 

55 

40 

47 
40 

54 
38 

69 
48 

53 

45 

64 
46 

71 
52 

75 
52 

60 
53 

73 
49 

75 
45 

58.8 
38.3 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

53 
32 

63 
38 

53 

40 

51 
38 

48 
33 

49 
31 

58 
38 

66 
38 

76 

47 

57 
37 

51 
31 

59 
34 

62 
39 

49 
42 

53 

43 

62 

42 

67 

44 

61 

44 

55 

40 

44 
39 

47 
42 

69 

45 

56 
45 

62 

45 

71 
48 

71 
56 

72 

54 

73 
54 

84 
49 

70 
46 

60.4 

41.8 

TUCKERTDN 

MAX 
MIN 

50 
25 

59 
41 

57 
33 

57 
35 

51 
29 

47 
26 

52 

37 

65 
34 

79 

43 

63 
40 

52 
29 

51 
27 

54 
29 

47 
44 

47 
42 

57 
39 

55 

33 

64 

38 

55 
34 

53 
40 

53 
41 

69 
38 

63 

47 

59 

47 

72 
47 

71 
53 

62 
52 

65 
53 

76 
48 

65 
46 

59.0 
39.0 

W00DST0WN 

*     *     * 

MAX 

MIN 

53 
27 

65 

34 

60 
38 

55 

36 

52 
32 

51 
27 

58 
37 

64 
34 

77 
40 

68 
35 

55 

30 

63 
28 

63 
33 

55 
42 

53 
34 

68 
36 

64 
40 

64 
36 

59 
37 

60 
35 

55 

42 

72 
37 

66 

47 

65 
46 

73 
46 

70 
47 

73 
54 

74 
48 

64 
50 

83 
46 

64.1 
36.6 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

50 
35 

58 

43 

56 
42 

56 
43 

53 
36 

47 
41 

50 
40 

60 
38 

68 
47 

63 
42 

53 
34 

52 
36 

53 
40 

50 
47 

50 
46 

55 
44 

52 

44 

64 
46 

50 

42 

59 

45 

58 
44 

70 
44 

54 
49 

62 
49 

72 
51 

68 
55 

61 
52 

59 
53 

76 
51 

54 
50 

57.6 
44.3 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 

MIN 

42 
31 

48 
32 

62 

41 

55 
40 

54 
37 

49 
34 

46 
39 

54 
39 

57 
45 

76 
45 

61 
36 

50 
34 

50 

34 

55 

44 

52 

45 

50 

41 

57 
39 

54 
42 

61 
42 

51 

43 

65 
42 

62 
42 

67 
46 

55 

47 

63 

49 

70 
51 

64 
51 

61 
51 

59 

45 

74 
46 

57.5 
41.8 

LONG  BRANCH  2  S 

MAX 

MIN 

45 
27 

58 
38 

54 
39 

55 
37 

50 
30 

46 
28 

51 
37 

67 
35 

79 
47 

60 
40 

51 
29 

58 
29 

55 

32 

47 
42 

48 
42 

56 
42 

53 
38 

62 
39 

57 
34 

48 
40 

46 
42 

67 

41 

65 
46 

62 

44 

70 
47 

80 
56 

72 
52 

62 
52 

67 
49 

54 
45 

58.2 

40.0 

SANDY  HOOK 

MAX 

MIN 

56 
38 

56 
39 

49 
40 

48 
36 

49 
32 

54 
37 

58 
39 

67 
47 

53 

43 

52 
32 

54 
35 

56 
38 

49 
41 

46 
43 

56 
43 

51 
42 

60 
42 

58 

41 

52 
39 

44 
41 

61 
44 

59 

44 

54 
43 

60 
46 

71 
52 

64 
51 

63 

30 

61 
50 

50 
45 

55.6 
41.8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —   m.p.h.) 
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Relative  humidity  Number  of  days  with 
averages-  .    . 

percent  precipitation 

Standard  of  Time 


EASTERN 


j_0J    t   07       1J_     19 


ATLANTIC  CITY  w'9  AIRPORT 
ATLANTIC  CITY  bT,  MARINA 
NEWARK  WB  AIRPORT 
TRENTON  W»  CITY 


28  1.7  12.5!  **♦♦  19  02 
J     -I     -  53   SSW  02 

29  2.511.3  38++  28  03 

-  41     S  02 


70   791   561   73 
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o. 
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O   —  o  °  o 
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fet 


bu      4.8'   55! 


3!  i 
I 


u|  13 
0|  12 


3   2   1;   li   0  lb 

3   3   1   2;   01  13) 


o  ™ 
—  .* 
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4,5 


55 
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V  c 


6.2 
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Sm  Reference  Notst  Following  Station  tnde; 
-    28    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 


NEW  BRUNSWICK 
SUB-STA  1 


fa 

(IN) 


Day  of  month 


43 

".0   40 


50   50 
50   49 


52   50 
47   47 


48   4 
48   47 


5J   57   60 
53   55   57 


71   71 
50   56 


54   55 
53   54 


57   60   61 
54   57   5 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1  ,  SLOPE  OF  GROUND,  FLAT.  SOIL  TYPE,  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONST  ANT AN 
THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIO- 

SUB-STA  2  ,  SLOPE* OF  GROUND,  FLAT.  SOIL  TYPE,  LOAM.  GROUNO  COVER, 
BARREN.  INSTRUMENTATION,  BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER 
WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


55.7 
45.4 


52.0 
47.0 


49.5 
46.4 


47.2 

45.7 


46.2 
45.0 


59.9 
44.1 


EVAPORATION  AND  WIND 

Day    Of  Month 

Total 

or 
Avg. 

Station 

1        2 

3 

4 

5        6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»        •        * 
NORTHERN                            01 

CANOE    BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

35 

47 

123 

70 

*5 

33 

65 

53 

92 

57 

63 

53 

41 

36 

105 

.33 
79 
65 
48 

.31 
46 
69 
44 

.19 
47 

68 
46 

.27 

46 
70 
48 

.15 

58 
68 
46 

.06 
56 
46 
42 

* 
39 
47 
43 

.18 
67 
68 
45 

.02 
58 
62 
46 

.03 
35 
67 
4t 

.25 
36 

85 
4C 

.20 
66 
76 
52 

.09 
53 
80 

57 

.13 
18 
78 

57 

.20 
59 

8C 

52 

1701 

•        *        • 
SOUTHERN                            02 

SEABROOK    FARMS 

EVAF 
MAX 
MIN 

.30 
60 
37 

.1* 

6C 
31 

.0« 

1    *' 

.24 

1    r 

.07 
36 

.It 

6! 
3( 

.21 

66 
4C 

.1  = 
71 
4! 

... 

*< 

1      3' 

.21 
6< 
3< 

1    3i 

.1' 

6i 

1      * 

- 

47 

1      *2 

.0' 
5 
31 

.21 

75 
41 

* 
67 
44 

* 

.5C 
7< 
4C 

.03 
5! 
3! 

.0" 
62 

4« 

.25 

74 
47 

.03 
59 

49 

.1, 
6. 

5 

.1! 

7" 

■      5 

.22 

6i 
52 

■  1C 

7] 
5' 

.12 
77 
55 

.21 
8. 
5 

4.71B 

64.8 

43.6 

53.7 

!: 

45.1 

m\ 

50.2 

: 

46.1 

'pi 

<  K! 

3l 

in*' 

M 


1  1 1 


Ull 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   29    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NORTHERN 
BELVIDERE 

CHARLOTTEBURG 

FLEMINGTON  1  NE 

LAMBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

SOMERVILLE 

WANAOUE  RAYMOND  DAK 

*    *    * 
SOUTHERN 

FREEHOLD 
H1GHTST0WN  1  N 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
TRENTON  WB  CITY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


NEW  JERSEY 
APRIL      1970 


Day  of  month 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27     28     29     30     31 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-   30   - 


STATION  INDEX 


STATION 


Al.l(NPAll 

AUANTK     CITY     ■•     i* 

ATLANTIC    C ITV 

AUQUt-ON 

S    HIVl"    ST    POREST 
li*l*lM    ST    FOREST 

vioere 

IMNHOSVIUE  i  t 
ILACRWELL*  UUI 
I00NTON    I    SS 

ROUND    lAQO*    I    ■ 

iuml1nct0n 
canistear  reservoir 
canoe  baoor 

CANTON 


OlOC    01    ItftttN 

OIL        OJ     »Tt*NTH 


Oil'.    01 

0)21   01 
Oe«q  01 

OTi*  01 
OTvfl   01) 


cape  i 


l  i 


CENTER 

CN*m,0TT6BU«C 

CNATSWORT* 

CLINTON 
CRANfDRO 
ELI««TH 
ESSEX    FK-i    if 
FLENIN6T0N    1    Nl 
FOftTfiSCUE 

freehold 
classbqaq 

greenwood  lake 

MAMMONTt 

MICH  POINT  PARR 
MlGHTSTOwN  1  N 
I  NO  UN  "ILLS  I  - 
JERSEY  CITY 
LAHRERTVILlE 
LAYTQN  2 
LITTLE  fAUS 
L.ONC  Branch  i  S 
LONG  VALLEY 
LUN8EAT0N 


ATI,' 

CAMDEN 
■ISLINGTON 
CARE  "AT 
DARREN 
SOMERSET 
SOMERSET 
MORRIS 
SOMERSET 
SUSSEX 
■URLINCTON 
|  SUSSEX 
ESSEX 
SALEH 


UNION 
I  ESSEX 

i  HUNTERDON 
CUMBERLAND 
MONNQUTH 

|  GLOUCESTER 

J  PASSAIC 


m 


TIC 


BURLINGTON 

HUDSON 
HUNTEROON 
SUSSEX 
PASSAIC 

MONMOUTH 
J  MORRIS 
!  BURLINGTON 


I  1»  JT 

I  19  21 

19  SI 

>v  IT 


If  ag 

*1  IB 

*o  L7 


T*  J» 
73  OS 


7)  2) 
7S  10 


i  OBSERVATION 
g  TIME  AND 

I :  TABLES 


1U   BA   SA 
•TO 
BJ   BA 


SERVICE  _, 
ATE  FOREST 

R  COMPAN 
'AT(R  PLT 

iAT£R  WQAKS 

MID  CO. 


ALBERT  M.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC-  E.  I    G.  CO 


ANOREN  F  DROPPE 
UNION  COLLEGE 
CLOSEO  2/IJ/70 
hQRUUGM  ESSEX  FELL 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 

SLASSBORO  STATE  COLLEGE 
GEORCE  T.  WIGGINS 

H.  MUBBARO  PARKHURST 

N  J  DEPT  OF  CORRECTION 
JAMES  R.  PICKERING 
EDU*RO  ENTWISTLE 
JERSEY  CITY  WATER  DEPT 
E.  t.  CASE 
ROBERT  WELSH 
PASSAIC  VIV.  .'«.  COMM 
MILBUR  P.  LAFAYE 
MRS.  ALICE  A.  HOL: 
JAMES  LAUTON 


STATION 


HAHWfH 
MARL  TON  1  . 
HAYS  LANDING  I 


MIL TON 
MOORfSTOHN 

MORRIS  PL«INJ  1  M 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK 


IDGE  RESERVOIR 


paterson 
•emberton  j  e 
phill'psburc 
plainfield 


ringhood 
sandy  hook 
seabroqk  farms 

SHILOH 

SDMERVULE 
SPLIT  ROC*  POND 
SPRINGFIELD 


PENTON  | 


CIT 


WANAQUE  RAYMOND  DM 
1  WATCHUNG 
WERTSVJILE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN 

CLOSED  STATION 

ELIZABETH 


COUNTY 


RiNttN 
CUMBtRL 
CUMBiRL 
MORRIS 


MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 

MORRIS 
PASSAIC 

BURLINGTON 
WARREN 


PASSAIC 

J  MONMOUTH 
CUMBERLAND 
BOSll  02|  CUMBERLAND 
SOMERSET 
02J  Oil  MORRIS 


UNION 
HUNTERDON 
MORRIS 
BERGEN 


01 

ill 

till 

Dl 

6883    02 

taw   oi 

9161     01 

9?T 

>1 

936 

11 1 

960(    01 

9SJZ     )] 

991C    02 

2644     01 

7*  16 
7*  t» 
7*  00 


OBSKHVATION 

TIME  AND 
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OBSEHVEH 


'."■ 


ROBERT 

0.    GLAIOQW 

DAVID    0.    GRI1C0N 

COUNTY 

trtfHSIOH    SVC. 

RIOGtwOOO    WAT|R    CO. 

Mill     H| 

HY    F.    »ATlfH(| 

IATION    AGENCT 

JERSEY 

CITY   MT|R    »KS. 

JOSEPH 

H.    0APRI1.     Hi 

U.S.    w 

ATHCR    BUREAU 

RUTGIR 

UNIVERSITY 

HACK1N 

ACK    WATER    CD. 

NEWTON 

HTR.     t    1HR.CUMM 

NEWARK 

HATCH    DfPT. 

>El    VICCMIO 

PHILIP 

E.    MARUCCI 

TOWN    Q 

1    PHILLIPIBURG 

MRS     VI 

'IAN    SCHERER 

MRS    MA 

;  |H   BOOOfNfl  l(W 

PRINCE 

TON   WATER    CO. 

I E  AM 

EVERF 

OOK     FAR 

TT    DICK 

MS    CO. 

INSON 

UN  1 01 

MRS. 

TQHI 

Y    CITY 
COUNT! 

wiloa  y 

RIVER 

ENGINEER 
1LLARD 
ATER  CO. 

M*TEI 
JHIOI 
ROBfiR 

met 

■EATHER    BUREAU 
£NCt     PASANQ,     J". 

SUPPLY    COMM. 

COUNTY    ENGINEER 
T    M.    MANNERS 
ROWER    &    LIGHT    CO. 
NSACK    MATER    CO. 

VALLEY    DAIRY 

CLOSED    2/13 
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Temperature 

Precipitation 

'J 

>  J 
<2 

> 
< 

el 

if 

2 

a 

U 

a 

I 

a 
» 

| 

No.  ol  Daya 

3 

.1 
II 

0 

Q 

Snow.  Sloat 

No.  of  Daya 

Station 

Ma*. 

Mln. 

•S-o 

II 

a  g 

i° 
s  § 

s 

1 

7. 

5 

Z 
5 

U 

s3 

•A 

*    •    * 
NORTHERN            01 

BElVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

71.8 
71.0 
71.7 
69.2 
75.3 

46.2 
49.1 
47.8 
47.5 
50.9 

60.0 
60.1 
59.8 
58.4 
63.1 

-  2.2 

1.0 
.9 
.0 

89 
87 
91 
86 
92 

11 
11 

11 
11 
10 

32 

34 
32 
32 
34 

7 
8 
7 
7 
7 

186 
185 
204 
225 
128 

0 
0 

1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
2.91 
2.56 
3.19 
4.29 

-  .79 

-  1.25 

-  1.59 

-  .96 

1.40 
.61 
.60 
.79 

1.60 

20 
18 
17 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

9 

7 
8 

7 

2 
2 
2 

1 

3 

1 
0 
0 
0 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTDN  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

71.* 
72.3 
69.2 
70.1 
76.2 

48.4 
47.8 
47.6 
55.3 

51.0 

59.9 
60.1 
38.4 
62.7 
63.6 

-  1.7 

1.5 
2.0 

91 
90 
85 
89 
91 

11 

11 

10 
10 
10 

28 
29 
33 
38 
35 

7 
7 
B+ 

7 
7 

201 
186 
228 
127 
109 

1 
1 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.48 
3.05 
3.85 
2.40 
3.95 

-  .96 

-  1.35 

-  .13 

.66 
.71 
.83 
.65 
.96 

13 
18 
13 
26 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 

s 

5 

8 

2 
2 
4 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

LAYTDN  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  n 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

M 
72.2 
70.1 
71.3 

73.7 

45. 9M 

50.7 

46.6 

48.9 

55.5 

M 
61.5 
58.4 
60.1 
64.6 

.3 
2.6 

92 
86 
90 
92 

11 
11 
11 

10 

26 

35 
29 
33 
38 

8  + 

7 
7 
7 
7 

168 

229 

193 

97 

0 

1 

0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.27 
3.08 
3.09 
3.54 
2.64 

-  1.25 

-  1.08 

-  1.01 

.63 
1.43 
.76 
.59 
.93 

3 

17 
20 
17 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 
8 
9 

4 

3 

1 
2 
1 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

NEwTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 
SOMERVILLE  3  NH 

71.6 
72.1 
73.8 
75.0 
72.2 

47.4 
53.0 
49.3 
51.3 
48.9 

39.5 

62.6 
61.6 
63.2 
60.6 

.5 

.7 

.2 

2.0 

-   .5 

89 
94 
90 
92 
90 

11 
11 
11 

10 

11 

29 
37 
33 
32 
31 

8  + 

7 
7 
7 
7 

197 
141 
148 
127 

180 

0 
2 

1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.68 
2.41 
4.44 
4.94 
4.37 

-  1.27 

-  1.89 

.29 
.80 
.56 

.71 

.51 

.96 

2.40 

1.39 

20 
18 
20 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
7 
6 
5 

1 

1 
4 
3 
4 

0 
0 
0 

1 
1 

SUSSEX  1  SE 

70. 6M 

45. OM 

37. 6M 

-  2.1 

88 

11 

26 

7 

239 

0 

0 

1 

0 

2.73 

-  1.04 

.53 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

60.8 

.3 

3.29 

-   .78 

.0 

•   *   • 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

71.9 
76.6 
76.8 
79. 7M 
76.8 

51.0 
53.3 
49.9 
52. 8M 
50.1 

61.5 
65.0 
63.4 
66. 3M 
63.5 

.2 

2.1 

89 
93 
92 
94 
93 

10 
10 
9 
11 
11  + 

36 
39 
28 
37 
33 

7 
7 
7 
7 
7 

166 

82 
125 

114 

0 
2 
3 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.81 
3.90 
2.09 

1.69 

-  1.70 

-  1.74 

.52 
2.39 

.51 
.87 
.72 

19 
26 
17 
27 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
8 
6 

4 

1 

2 
1 
4 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTDWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 

71.7 
73.9 
74.  8 
7*.  2 
75.5 

49.5 
51.4 

50.9 
50.7 
49.8 

60.6 
62.7 
62.9 
62.5 
62.7 

-  1.0 

.2 

1.1 
.7 

93 
93 
95 
92 
94 

11 
11 
11 
10 
10 

31 
39 
35 
32 
32 

7 
7 
7 
7 
7 

185 
136 
138 
138 
135 

1 
1 
5 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.87 
3.35 
2.06 
1.98 

1.51 

-  2.16 

-  1.86 

-  1.74 

-  2.37 

.57 
1.77 
.56 
.73 
.50 

18 
26 

20 

17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

8 
4 
4 

"  1 
2 
1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEHBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

7*. 2 
75.9 
71.4 
76.0 
74.1 

51.9 
53.6 
51.0 
50.1 
51.8 

63.1 
64.8 
61.2 
63.1 
63.0 

3.1 
.4 
.4 

89 
91 
91 
91 
89 

23+ 

10 

11 

10 
24  + 

35 
35 
34 
32 
33 

7 
6 
7 
7 

7 

124 
104 
168 
121 
129 

0 
1 
1 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 
4.65 
2.12 
2.54 

1.58 

.58 

-  1.63 

-  1.22 

.49 

1.85 

.54 

.61 

17 
26 
18 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
6 
5 

0 
4 
1 

2 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

75.5 
71.0 
72.7 
72.4 
77. 1M 

52.8 
50.2 
54.4 
51.0 
51. 5M 

64.2 

60.6 
63.6 
61.7 
64. 3M 

1.2 
1.3 

88 
92 

90 
90 
91 

23+ 

11 

10 

13+ 

10 

34 
33 
38 
33 
33 

7 
7 

7 
7 
7 

94 
184 
119 
149 

95 

0 
1 
1 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.18 
2.56 
3.02 
2.15 

1.89 

-  1.78 

-  .60 

.95 

.69 

1.18 

.55 

.73 

24 
24 
23 
17 
17 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
6 
6 
5 

1 
2 

2 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

DIVISION 

63.0 

.9 

2.36 

-  1.42 

.0 

♦    «    « 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

67.9 
68.9 
68.6 
66.6 

54.8 
52.7 
52.0 
53. 1M 

61.4 
60.8 
60.3 
59. 9M 

1.9 
.5 

87 
86 
88 
82 

9 
10 

9 
10  + 

38 
37 
35 
39 

7 
7 
7 
7 

142 
163 
179 
178 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.46 
2.54 
1.80 
1.33 

-  .70 

-  1.69 

.71 
.60 
.77 
.70 

26 

18 
17 
18 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
5 
5 
4 

2 
3 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

60.6 

.6 

2.03 

-  1.23 

.0 

II 

I.,, 

! 


1i  i" 


'!  ill 


31 

III!*' 

iii 
I,  ^ 

ii 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HAMMONTON  2  NNE 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PLAINFIELD 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SANDY  HOOK 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WEST  WHARTON 


95 

DATE 

11 

26 

DATE 

08  + 

4.94 

1.33 

2.67 

DATE 

27 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW    JERSEY 


HAY 

1970 

Station 

0 
E- 

Day 

of  Month 

1   |  2  |  3 

4  | 

5 

6 

7    8 

9 

10   |   11   |   12 

13 

14  J 

15 

16  | 

17  | 

18 

19 

20      21 

22   23 

24 

25  | 

26   1 

27 

28      29      30 

31 

•   *   * 
NORTHERN           01 

BELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  HILLS 
8TJ0NT0N  1  SE 
BOUNO  BROOK  2  H 

3.24 
2.41 
3.18 
2.91 
3.85 

.48 
.07 
.01 
.10 
.01 

.06 
.05 
.03 
.04 
.02 

T 

.09 

.02 
.0  1 
.04 

T 

.01 

,0<- 
.07 

T 

.07 
.13 

.39 
.20 

.12 
.14 
.03 
.10 
.16 

.02 
.04 
.03 
.05 

T 

.04 
.38 
.23 
.55 
.28 

.70 
.58 
.62 
.61 
.65 

T 

.03 
.05 
.04 

.40 
.36 
.63 

.22   T 
.68 

T 
T     .39 

.10 
.25 
.27 
.04 
.13 

.06 
.05 
.09 

.10 
.06 

.02 
.02 
.02 
.04 

T 

.08 
.28 
.10 
.13 
.66 

T 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARlOTTEBURG 

2.93 

2.79 
2.56 
3.19 

.46 
.29 
.08 
.15 

T 

.03 
.05 
.OB 

.09 
.05 
T 
.03 

.09 
.10 

.04 
.07 

T 

.06 
.06 
.01 
.02 

.01 
.19 

.10 
T 

.17 
.19 

.02 
.09 

T 

.14 
.42 
.60 
.79 

.48 
.36 
.55 
.45 

T 
.15 

T 

.55 

.25 

.21 
.19 

.26 

.12 

.29 

.44 

.50 
.25 
.48 

.08 
.13 
.05 
.12 

.05 
.03 
.04 

.07 

.05 
.07 
.41 
.36 

CLINTON 

CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEHINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 

4.29 

2.48 
3.05 
2.63 
3.85 

.10 

.11 
.20 
.57 

.06 

.08 

.02 
.06 

.02 

T 
.06 

.13 
T 

.65 
.66 
.05 
.03 
.83 

.09 
.14 
.03 
.01 

.02 
.02 
.08 
.18 
.18 

T 
T 

1.60 
.14 
.25 
.46 
.35 

.09 

.56 
.71 
.«5 
.45 

.06 
.03 

.04 
.05 

.20 
.15 
.58 
.08 
.37 

T 
.14 

.18 

T 

.05 
.23 
.49 
.30 
.60 

.13 
.12 
.16 
.33 

.85 
.02 
.04 
.05 

.50 

.43 
.13 
.45 

.08 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
IAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

2.40 
3.95 
3.27 
3. OB 
3.09 

.03 
.09 
.63 
.12 
.21 

.02 

T 

T 

.07 

.03 

T 
.20 

.OS 
.05 

.08 

.06 

.52 
.11 
.23 
.25 
.45 

.11 

T 

.03 

.08 

.10 

.02 

.10 

.04 

.02 

.60 
.96 
.20 
1.43 
.65 

.06 
.21 

.61 
.31 
.29 

.06 

T 
.03 

.58 

.54 
.OS 
.76 

.07   .12 
.42 
.11 
.22 

.07 

.86 
.42 
.05 
.24 

.03 
.01 
.05 

.11 
.08 

.65 
.46 
.21 
.03 
.03 

.03 

T 

.23 

.20 

MAHWAH 

MIDLAND  PARK 

HILTON 

HORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  MB  AIRPORT       R 

3.87 
3.34 
2.58 
3.54 
2.64 

.15 
.04 
.28 
.11 
.07 

.01 

.06 

T 

.02 

.02 
■  01 
.12 
.06 

T 

.10 
.05 

.10 

.07 
.06 

.01 
T 

.03 

.14 
.30 
.48 

.29 
.19 

.13 

.08 

.18 

.12 
.07 

.48 

T 
.02 

1.56 
.80 
.18 
.59 
.66 

.45 
.  10 
.54 
.54 
.02 

.08 
.04 
.11 
.05 
.03 

.05 
.09 
.30 

.02 

.03 
.12   .04 

.21 
T     .30 
.08   .03 

.41 
.58 
.31 
.57 
.05 

.14 
.07 
.06 
.11 
.12 

.04 
.65 
.02 
.07 
.93 

.33 

.  12 
.08 

NEW  MlLFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

1.60 
2.6B 
3.15 
2.41 
4.44 

.11 
.45 
.24 
.12 
.39 

.03 
.04 
.02 
.05 

.07 
.11 
.12 

.05 

.07 
.06 
.04 
.04 

.05 

.06 
.13 
.04 
.15 

.07 
.01 
.04 
.02 
.70 

.06 
.12 
.06 

.03 

.57 
.11 
.38 
.49 
.06 

.11 

.47 

.52 
■  51 

.76 

.06 

.09 
.08 
.03 

.71 
.32 
.04 
.96 

.17   .01 
.34 
.39 
.30 

.13 

.20 
.44 
.10 

.49 

.04 
.07 
.11 
.12 

.20 
.02 
.04 
.05 
.02 

.01 
.12 

.30 
.79 

PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 
RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE  3  Nw 

4.94 
2.97 
3.93 
2.23 
4.37 

.09 

T          .IB 

.05 

.18 

.08 

.03 

.04 

.05 
.02 

.01 

T 

T 

.03 

.01 

.54 
.38 
.13 

T 

.39 
.16 

.16 

.74 

.05 
.03 

.15 

.90 
.15 
.80 
.82 
.08 

T 

.59 

.13 

.39 

.65 

.03 

.14 
.04 

.03 

.27 

.83 
.03 
.05 
.85 

.22 

.04 

T 

.26 

.22 

.34 
.38 

.09 
.06 
.03 
.09 
.06 

2.40 
.02 
2.25 

T 
.01 

.21 

.09 

1.3' 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 
WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 

4.30 
2.73 
3.33 
3.04 
4.62 

.18 
.44 
.12 
.08 
.15 

.01 
.05 
.05 
■  01 
.05 

.02 
.07 
.01 

.07 

.04 
.06 
.04 
.02 
.04 

.06 

.22 
.15 

T 

.15 

.15 

.04 
.07 
.01 

.06 

.05 
.13 
.12 
.08 

.05 

.02 
.01 

.66 
.07 
.80 
.42 

.14 

.67 

.53 
.55 
.68 
.51 

.22 
.03 
.03 
.03 
.02 

.24 

.48   .01 

.08 

.79 

.41 

.25 

.07 
.27 

.17 

.14 
.42 
.60 
.47 
.03 

.12 
.07 
.08 
.10 
.06 

.06 

.01 

.02 

T 

.04 

1.36 

.55 

.20 

2.67 

.01 

WD0DCL1FF  LAKE 

2.53 

.15 

.05 

.OB 

.02 

.03 

.09 

.65 

.08 

.09 

.17   .03 

.57 

.03 

.45 

•   •   * 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

6ELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

1.B1 
3.90 
1.93 
2.09 

T 
T 

.03 

.25 

T 
.12 

.17 

.01 

.10 
T 

■  03 
.28 

.06 

.07 
.27 

.03 

.22 

.06 
.13 

.13 

.13 

.11 

.34 
.78 
.08 
.51 
.7B 

T 

.31 
.01 
.10 

.52 
.09 

T 
.15 
.71 
.11 
.54 

T     .01 
.34 

.05 

.24 

T 

.06 

T 

.74 

.25 
2.39 

.45 

.37 

T 

.67 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

1.51 
1.69 
1.77 
1.87 
3.35 

.20 
.07 

.07 
.15 
.11 
.11 

.25 

.45 
.02 

.10 
T 

.02 

.06 

T 

.08 
.32 

.25 
.05 

T 

.03 

.21 
.40 
.17 
.04 
.68 

.07 

.57 

.05 
.19 

.33 

.72 
.40 
.35 

T 

.02 

.55 
.11 

.35 

.20 

.05 

.05 
.01 

.01 
.02 
.25 

.03 

1.77 

.04 

.21 
T 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTDWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVlLLE  FAA  AlRPURT 

2.06 
1.98 
1.51 
2.65 
1.94 

.01 
.07 

T 

■  12 

T 

.09 

.07 

.29 

.20 

.28 
.06 

T 
T 
.08 

T 

.02 

T 

T 
T 

.35 

.02 

T 
.36 

T 

.03 
T 

.04 
.17 

T 

.02 
.02 
.36 

T 
T 

T 

.16 
.73 
.50 

.49 

.17 
.06 

T 

.36 

T 

T 
.12 

T 

.13 

.56 
.34 
.40 
.55 

T 

.44 
T 

T     .46 

.36 
.03 
.01 
.18 
.14 

.02 

.05 

.03 
.02 

.07 
.13 
.03 
.18 

.12 

.02 
.29 
.31 

MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 

4.65 
2.12 
2.54 
3.82 
1.58 

.02 
.03 
.06 

.02 

.03 
•  03 
.03 

.14 

.01 
.20 

.02 
.04 
T 
.02 

T 
.06 

T 

.01 

T 

.06 
.04 

.07 
.03 

T 
.23 

T 

T 

T 

1.30 
.34 
.61 
.61 

.54 

.05 
.09 
.46 

.68 
.03 

.81 

T 

.36 
.49 

.09 

.06 
1.51 

.63 

.40 

.42 

T 

.26 

.07 
.19 

.10 
.04 

1.85 
.01 
.19 
.61 
.02 

.12 
.53 

.07 

SHILOH 

TOHS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY         R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

2.18 

2.56 
3.02 
2.15 
1.89 

.01 
.03 

.19 

.14 

T 

.24 

.07 

.03 
■  12 

T 

.10 

.01 

.07 
.02 

.20 

.21 

T 
T 

.14 

.01 

.05 
T     T 

.50 

.08 

.02 

T 
T 

.10 
.15 

T 
T 
T 

.48 
.02 
.57 
.55 

.73 

.37 
.01 
.03 
.01 

.03 
.49 
.12 

T 

.13 
.40 

.07 

T    1.18 

T     .04 

.10 

.95 
.69 
.14 
.22 
.01 

.07 
.09 
.01 
.01 
.03 

.07 
.02 
.33 

.20 
.26 

.02 

T 
.42 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  HAY  1  Nw 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

2.46 
2.54 
1.80 
1.33 

.11 

.04 

.32 
.06 
.02 

.58 

T 

.15 
.07 
.05 

T 
.01 

T     T 

.07 
.07 

.03 
.02 
.01 

.01 

.38 
.77 

.01 
.6C 
.Si 

.7C 

.60 
.09 

.23 
.12 

.14 

.10 

.02 

.27 

.05 

.10 
.52 
.09 

.71 
.02 
.15 

.26 

.OS 
.27 

.11 

i  Notes   Following   Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN  01 

8ELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC- 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONS  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  H 
NEWARK  WB  AIRPDRT 
NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPS8URG 

PLAINFIELO 

SOMERVULE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

•     *     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINCTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

CLASSBORD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIOHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


NEW  JERSEY 

MAY        197Q 


Day  ol  Month 


67   80 
49   52 


63   80 
49   52 


60   82 
43   48 


64   78 
•.6   50 


83   81 
50   57 


62   79 

47   57 


67   81 
47   54 


75   73 
56   58 


67   71 
50   59 


62   81 
53   59 


61   78 
49   55 


63   78 
49   45 


62   82 
48   53 


75   80 
51   61 


71   82 
50   53 


59   76 
50   53 


71   82 
48   53 


84   83 
51   55 


65   82 
48   53 


46  46   40 

62   68   73 

47  41   44 


48   34   42 


61   60   72 
44   43   40 


77 
41 


60   65   75 
48   42   40 


42   41   40 


60   76 
44   43 


59   74 
43   39 


59   76 
42   41 


60   75 
45   40 


50   46   45 


63 

46   42 


61   77   75 


72 
47 

80 
49 

79 
44 

70 
47 

70 
52 

57 
50 

82 
53 

81 
57 

65 
52 

BO 
4B 

77 

51 

74 
52 

84 

51 

62 

56 

58 

82 

45 

79 
52 

73 

51 

64 
45 

83 
52 

82 
53 

72 
48 

81 
49 

79 

51 

65 
46 

81 
55 

76 
50 

82 
50 

80 

54 

65 
51 

83 
48 

80 
54 

65 

50 

79 
52 

74 
56 

61 
52 

82 
59 

SO 
52 

59 
51 

60 
45 

81 
52 

79 
52 

63 
46 

80 
52 

74 
53 

61   76 
44   43 


60   72 
42   38 


53   72 

45   40 


52   45 
55   74 


56   57 
49   39 


59   76 
50   41 


55   75   66 


49 

38 

56 

74 

46 

40 

70 

76 

43 

45 

56   77 
49   39 


54   62   73 
32   35   44 


59   71 
34   46 


54   61 
32   35 


47   56 
32   33 


60   71 
34   37 


59   70 
37   40 


52   61 
29   32 


54   53   70 
33   33   45 


60   70   68 
38   50   57 


26   26   41 


52   60 
35   40 


50   59 
29   36 


50   59 
33   42 


63   74 
36   47 


48   59 
29   29 


55   60 
37   43 


54   64 
33   34 


63   75 
32   38 


53   60 
31   35 


10   11   12   13   14   15   16   17   IB   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


96   69   83 
49   58   54 


83   87   82 
55   60   56 


88   91   86 
57   59   56 


84   86   81 

52   58   54 


92   90 
62   62 


88   91   87 
58   60   55 


90   85 
53   55 


85   84   81 
64   62   58 


89   85   60 

69   70   68 


91   87 
58   61 


52   56   50 


87   89 
54   55 


90   94   89 


58 
33 

71 
40 

73 

87 

43 

62 

76 

88 

43 

53 

76 

92 

37 

54 

90 

78 

90 

37 

56 

60 

76 

38 

50 

60 

77 

40 

48 

6? 

78 

44 

49 

75 

88 

39 

55 

79 

89 

36 

59 

75 

87 

38 

61 

87 

89 

60 

62 

60 

76 

40 

48 

75 

68 

36 

55 

89   86 
64   65 


93  88  90 

61  65  63 

90  67  88 

60  65  58 

93  94  93 


93  93  90 

57  65  57 

89  93  87 

60  62  58 

89  93  87 

61  66  65 

91  95  90 

62  64  61 

92 


66   89 
62   59 


94   88   90 
57   63   57 


89   85 
60   66 


65  61  63 

67  91  85 

63  63  62 

91  88  90 

57  61  57 


84   84 
57   61 


64   82 
58   59 


86   86 
58   60 


63   83 
58   57 


87   87 
59   57 


84   85 
58   58 


87   86 
56   63 


77   82 
62   45 


75   71 
64   57 


87   85   66 
62   56   53 


56   58   52 

66   87   63 
60   61   49 


55   55   49 

82   85   63 
66   60   48 


87   86   64 
56   62   53 


59   53   48 


90   87 
59   58 


65   56   52 


90  89 
58  56 

87  87 

57  56 

89  88 

61  66 

91  90 
61  65 

67  61 

60  54 


60   60 
47   47 


60   62 

46   49 


61   61 
47   49 


57   61 
48   48 


63   67 
55   50 


60   61 
45   47 


61   61 

48   48 


64   57 
43   44 


63   65 
54   53 


62   66 
55   49 


43   51   47 


59   56 

51 


59   61 
48   48 


65   68 
54   53 


60   60 
49   48 


60   63 
56   52 


64   63   62 
49   50   48 


56 

47   46 


63   66 
54   50 


59   61 

48   50 


60   61 
42   46 


63   68 
47   54 


70   66 
48   55 


70   67 
46   56 


65   65 

50   57 


63   67 
44   55 


65   60 
43   53 


65   72 
46   50 


67 
48 

66   68   67 
45   50   48 


60   65 
44   55 


89 

79 

67 

66 

65 

67 

58 

53 

51 

43 

54 

46 

86 

80 

67 

70 

66 

66 

63 

52 

50 

49 

53 

48 

88 

67 

70 

67 

65 

75 

66 

53 

47 

60 

54 

50 

8  6 

84 

59 

63 

63 

63 

56 

58 

52 

47 

53 

5  0 

69 

83 

64 

62 

64 

68 

58 
•■Ft. 

63 

50 

Slat 

44 

55 

47 

77   84 
54   47 


69   82 
51   46 


48   52   49 


83   82 
56   52 


67   62 
53   47 


75   83 
54   48 


68   79 
48   44 


78   84   83 


66   67 

51   54   50 


73   82 
51 


66   69 
49   52 


70   86   76 
54   59   59 


66   75   82 
47   50   45 


68   67   84 
52   55   52 


66   77   62 
49   52   47 


71   84   79 
51   56   51 


66   75   83 
49   49   52 


65   68   81 
45   48   40 


79   66 
53   55 


85   80 
57   55 


85   61 
53   53 


84   84 
56   56 


82   79 
47   52 


69   81 

52   51 


77   74 
56   54 


77   81 
54   52 


63   75 
55   51 


81 
61 

83 


52   61   52 


83  85  66 

55  48  57 

45  54  57 

77  84  80 
44  58  58 

75  81  79 

47  60  55 

78  83  79 


86   80 
59   59 


58   74 
54   45 


57   75 
52   47 


58   76 
53   50 


54   71 
51   47 


76   73 
54   50 


59   76 
54   47 


57   70 
50   48 


70   70 
56   55 


78   68 
55   52 


53   53   45 


65   59 
55   53 


60   59 
52   48 


77   82 
52   55 


80  84 

54  59 

84  87 

55  64 

60  87 

53  60 

85  65 
52  67 

83  85 

54  62 

73  61 

52  56 


73   79 
55   55 


74   82 
52   54 


82 
54 

75 
50 

82 
54 

88 
63 

63 
57 

75 

56 

79 
56 

89 
61 

63 

54 

75 
56 

85 
65 

86 
59 

68 
54 

82 

54 

76 
54 

6  2 
56 

84 

54 

80 
50 

82 
53 

62 

29   30   31 


63   57 
54   52 


59   76 
56   56 


64   58 
53   53 


65   60 
54   53 


64   62 
54   54 


56   75 
55   54 


61   57 
54   55 


52   52   36 


72   73 
63   48 


77   70 
60   55 


76   74 
56   54 


75   69 
52 


72   74 
57   52 


65   75 
52   53 


74   73 
50   54 


77   75 
51   55 


75   70 
54   51 


73   69 

58   51 


72   69 
60   49 


73   69 
50   42 


60   75 
53   52 


75   73 
55   52 


66   70 
42   45 


65   73 

40   42 


64   71 

40   45 


63   72 
40   41 


72   71 
42   48 


66   70 
39   43 


66   71 
38   40 


58   68 
41   43 


71   70 
49   57 


70   75 
41   45 


71   69 
48   50 


71   67 
43   41 


70   68 
41   43 


66   79 
41   47 


72   68 
40   48 


72   73 

38   45 


61   77 
56   56 


75   79 
41   61 


40   40   40 


67   72 
43   46 


65   71 
37   43 


66   72 
39   43 


73   70 
50   57 


64   72 
40   43 


69   72 
47   51 


68   73 
43   46 


74   71 
41   48 


67   72 
39   42 


63   70 
39   36 


67   67 
44   45 


72   77 
47   49 


70   69 
39   41 


68   73 
45   46 


72   72 
39   42 


67   69 
42   45 


69   67 
45   47 


73   70 
46   46 


71   71 
41   45 


70   74 
39   41 


72   73 
46   43 


66   71 
44   49 


71   71 
39   43 


65   61 
54   55 


74   73 
42   48 


67  76 

41  48 

75  81 

45  50 

70  61 


72   80 
37   53 


67   68 
39   49 


71   70 

43   45 


72   80 
39   48 


74   77 
47   50 


69   69 
44   51 


71.0 
49.1 


71.7 
47.8 


69.2 

47.5 


75.3 
50.9 


72.3 
47.8 


69.2 
47.6 


70.1 
55.3 


72.2 
50.7 


70.1 
46.6 


71.3 
48.9 


73.7 
55.5 


71.6 
47.4 


72.1 
53.0 


73.8 
49.3 


75.0 
51.3 


72.2 
48.9 


70.6 
45.0 


71.9 
51.0 


76.6 
53.3 


76.8 
49.9 


79.7 
52.8 


76.8 
50.1 


71.7 
49.5 


73.9 
51.4 


74.8 
50.9 


74.2 

50.7 


75.5 
49.8 


74.2 
51.9 


75.9 
53.6 


71.4 
51.0 


76.0 
50.1 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    JERSEY 
HAY 

1970 

Station 

Day 

of  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

SEABROOK    FARMS 

MAX 
MIN 

70 
50 

79 
55 

76 

51 

57 
51 

56 
41 

74 
46 

56 

33 

60 
39 

76 
50 

87 
59 

89 
63 

85 
60 

87 
61 

86 
64 

81 
52 

67 
46 

70 
53 

65 
48 

68 

48 

79 
55 

83 
55 

78 
55 

80 
58 

89 
60 

66 
56 

74 
57 

75 
55 

70 
43 

69 
46 

73 
44 

72 

52 

74.1 
51.8 

SHILOH 

MAX 
MIN 

76 
54 

75 
54 

67 
51 

57 
50 

72 
43 

69 
41 

59 
34 

75 
43 

87 
57 

88 
58 

85 
59 

87 
60 

86 

61 

85 
63 

68 

51 

71 
46 

66 
56 

67 

46 

79 
52 

82 

55 

82 

54 

79 
54 

68 
60 

80 
60 

74 
56 

73 
59 

74 
57 

70 
60 

71 
48 

72 

44 

77 

51 

75.5 
52.6 

TDhS    RIVER 

MAX 

MIN 

60 
45 

78 
44 

78 
57 

59 
50 

54 
39 

77 
43 

57 
33 

61 
37 

74 
49 

79 
59 

92 
65 

88 
58 

86 
58 

85 

61 

62 
52 

61 

47 

62 
53 

67 
48 

66 
50 

72 
53 

78 
51 

67 
54 

85 
55 

63 

56 

61 
55 

68 
55 

73 
55 

70 
42 

65 
45 

68 

40 

66 
46 

71.0 
50.2 

TRENTON    wB    CITY 

MAX 
MIN 

82 
53 

79 
60 

62 

50 

58 
52 

76 
49 

56 
42 

60 
38 

75 
49 

86 
60 

90 
65 

85 
68 

87 
66 

86 
67 

72 
55 

64 

51 

61 

48 

63 
54 

66 
50 

75 
55 

84 
57 

73 
56 

82 
55 

63 

5« 

61 
56 

59 
55 

74 
56 

67 
55 

69 
49 

70 
53 

72 
48 

78 
55 

72.7 
54.4 

TUCKERTDN 

MAX 
MIN 

60 

48 

70 
54 

69 
52 

54 
49 

71 
38 

68 
46 

60 
33 

70 
37 

89 
58 

90 
60 

87 
59 

84 
60 

90 
56 

85 
53 

59 
51 

60 
45 

67 
55 

67 
47 

70 
52 

76 
53 

69 

54 

76 
54 

81 
61 

63 
56 

70 
56 

68 
56 

73 
56 

65 
42 

70 
44 

66 
50 

76 
46 

72.4 
51.0 

WOODSTOWN 

*               #               * 

MAX 

MIN 

82 

52 

79 
54 

74 
55 

60 
50 

75 
42 

69 

42 

61 
33 

76 
39 

89 
54 

91 

57 

87 
63 

89 
59 

88 
57 

85 
58 

68 

51 

69 
46 

69 
53 

69 

47 

85 
55 

81 
53 

83 

54 

90 
62 

73 
58 

74 
56 

76 
60 

72 
53 

71 
44 

75 
46 

73 

44 

81 
48 

77.1 
51.5 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 
MIN 

62 
53 

65 

57 

60 
53 

56 
51 

64 
48 

58 
44 

61 
38 

65 

51 

87 
61 

80 
62 

79 
61 

79 

61 

82 

61 

75 
54 

58 
53 

62 
53 

63 
56 

68 
51 

72 
53 

68 

57 

64 
55 

66 
54 

80 
60 

63 
57 

69 

58 

66 
62 

73 
54 

65 
51 

64 
53 

61 
56 

70 
60 

67.9 

54.8 

CAPE    MAY    1    NW 

MAX 

Mm 

55 
48 

65 
52 

67 
52 

59 
50 

54 

40 

66 
48 

56 
37 

59 

46 

68 
49 

86 
59 

83 
62 

81 
59 

79 
58 

84 
62 

78 
51 

59 

50 

65 
52 

67 
53 

63 
53 

76 
55 

80 
58 

65 
52 

69 
53 

81 
59 

69 
56 

68 
58 

67 
60 

70 

50 

67 
47 

65 
52 

64 
53 

68.9 
52.7 

LONG    BRANCH    2    S 

MAX 
MIN 

68 

47 

70 
55 

60 

54 

55 
50 

66 

42 

60 

46 

60 
35 

68 
42 

68 
58 

85 
66 

84 
65 

82 
59 

74 
57 

69 
53 

59 
52 

55 

49 

65 
54 

65 
50 

65 
50 

71 

54 

71 

57 

81 
54 

60 
58 

60 
55 

57 
54 

70 
54 

69 
53 

6  5 

63 
47 

63 

46 

77 
52 

68.6 
52.0 

SANDY    HOOK 

MAX 

MIN 

66 
47 

69 

57 

66 
51 

55 
50 

64 
48 

63 
46 

57 
39 

63 
57 

82 

56 

82 
62 

79 
63 

81 
62 

75 
55 

76 
55 

58 
51 

54 
49 

62 
52 

62 
52 

62 
52 

64 
54 

65 

72 
54 

73 
58 

59 
54 

57 
52 

71 
52 

67 
58 

51 

62 
54 

60 
49 

72 

54 

66.6 
53.1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber  of  days  with 

0 

(Sp 

eed  —   m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 
c 

^_    D 
—    • 

t_j    10 
l_    (A 

01    0 

a.  a. 

■a 

c 

3 

11 
11 

0)   • - 

a.  Q 

c 

5-d 

o> 

0 
<D 

> 
< 

Q) 

'o.S 

5.2 

m-  i 

w 

(1)   0> 

Standard  of  T 

EASTERN 

ime 

U 

O 

t— 

© 

q 

a 
o 

o- 

o 

o 

Ov 

o 
q 

0) 

> 

0 

§1? 

0 
0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01      07      13 

19 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

24 

1.6 

10.4 

29++ 

32 

06 

86 

81 

59 

73 

3 

5 

5 

1 

0 

0 

14 

54 

5.9 

ATLANTIC    CITY    ST,    MARINA 

32 

NNW 

06 

0 

3 

5 

2 

0 

0 

10 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

24 

1.9 

9.9 

29++ 

32 

06 

69 

67 

51 

56 

3 

10 

2 

2 

o 

0 

17 

6.4 

TRfcMTON    WP    CITY 

■ 

m 

32 

NW 

06 

4 

5 

4 

1 

1 

0 

15 

55 

6.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

MAY 

1970 

1 

0) 

i 

Day  of  month 

• 
0> 

Station 

SI 

Q 

1  IN) 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

NEW  ORUNSkICK 

SUB-STA  1 

a 

MAX 
MIN 

71 
59 

72 

61 

63 
60 

60 
58 

70 
54 

59 

51 

60 
49 

6; 

50 

76 
57 

80 

62 

82 
64 

82 
64 

81 

65 

68 
62 

72 
56 

63 
58 

64 

57 

65 

56 

66 

57 

78 

60 

81 
60 

79 
62 

77 
66 

66 
65 

65 
62 

70 
61 

73 
62 

76 
59 

78 
64 

78 
58 

77 
63 

71.3 
59.5 

2 

MAX 

MIN 

67 
59 

66 
61 

63 
60 

60 
58 

65 
55 

60 
52 

59 

50 

62 

51 

70 
57 

74 
62 

75 

64 

77 
64 

76 
65 

66 
63 

69 
59 

62 
59 

63 
56 

63 
56 

64 

58 

73 
60 

76 
60 

75 
62 

75 
66 

66 
65 

65 
62 

68 
62 

71 
64 

65 
60 

75 

65 

76 
60 

74 
65 

66.5 
60.1 

4 

M4X 
MIN 

61 
58 

65 
58 

67 

60 

61 

60 

60 
55 

63 
55 

58 
53 

54 

51 

60 

51 

68 
56 

70 
62 

73 

64 

74 
63 

74 
66 

66 
62 

67 
58 

63 
58 

63 
57 

62 
56 

64 
59 

70 
61 

73 
62 

74 
65 

73 
66 

66 
64 

64 
62 

67 

62 

69 

60 

70 
61 

72 
62 

73 
60 

66.6 
59.6 

e 

MAX 

MIN 

59 

58 

60 
57 

62 
59 

60 
58 

58 
56 

60 
56 

58 
55 

55 
53 

57 
53 

61 
56 

65 
60 

67 
63 

67 
65 

68 
64 

65 
62 

63 
59 

60 
59 

60 
57 

60 
56 

60 
58 

64 
60 

67 
62 

67 
64 

68 
66 

66 
65 

65 
62 

64 
62 

66 
62 

66 
66 

66 
62 

66 
62 

62.9 

59.8 

20 

MAX 

:in 

55 
55 

56 
55 

57 
56 

56 
56 

56 
55 

56 
56 

56 
55 

55 

54 

55 

54 

56 
55 

58 
56 

60 
56 

60 
59 

60 
60 

60 
59 

59 
56 

59 

56 

59 

58 

58 
57 

58 
57 

59 
58 

61 
59 

63 
61 

62 
62 

62 
61 

62 

61 

62 

61 

62 

61 

61 
61 

62 
61 

62 

62 

58.9 

58,0 

40 

MAX 

MIN 

52 

51 

52 

51 

52 
52 

53 

52 

53 

53 

53 

53 

53 
53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 
53 

55 

54 

55 
54 

55 

55 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

56 
56 

56 
55 

56 

54 

56 
55 

57 
55 

57 
57 

58 
57 

58 

58 

58 
58 

58 
58 

59 
58 

59 
58 

59 
58 

59 
59 

55.5 

54.9 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

78 

57 

80 
60 

64 
59 

62 

57 

76 
50 

59 
43 

66 
40 

68 

47 

85 
56 

89 
61 

90 
64 

89 
64 

89 
64 

69 
60 

66 
58 

66 
55 

64 
56 

65 
54 

68 
59 

82 
59 

84 
60 

81 
61 

76 
64 

65 
62 

62 
60 

74 
60 

75 
58 

81 
53 

82 

57 

81 
54 

79 
60 

74.7 
57.2 

2 

MAX 
MIN 

75 
57 

78 
61 

64 
59 

61 
57 

74 
50 

60 

44 

64 
41 

66 
48 

82 
56 

87 
62 

87 
64 

87 
65 

86 
65 

70 
60 

65 
59 

66 

55 

64 
59 

65 

54 

67 
59 

80 
60 

81 
61 

80 
61 

74 
65 

65 
62 

62 

60 

73 
60 

75 
59 

76 
54 

79 
58 

79 
55 

77 
61 

73.3 
57,6 

4 

MAX 

MIN 

66 
58 

70 
61 

63 
58 

58 
57 

67 
53 

61 
50 

58 

48 

62 
52 

71 
57 

74 
62 

76 
65 

79 
66 

79 

67 

70 
62 

69 

60 

62 

56 

63 
59 

62 
56 

64 
59 

73 
60 

72 
61 

74 
63 

70 
65 

65 
62 

62 
61 

69 
60 

70 
63 

68 
58 

72 
61 

74 
60 

73 
65 

68,3 
59,6 

e 

MAX 
MIN 

62 
58 

64 
60 

60 
58 

58 

57 

61 
55 

61 
54 

56 

53 

57 
54 

65 
56 

65 
62 

65 

60 

70 
65 

70 
67 

70 
63 

64 

61 

62 

60 

61 
59 

60 
57 

60 
59 

66 
60 

66 
62 

68 
63 

69 
65 

65 
62 

62 

61 

65 

61 

67 
62 

62 
61 

66 
62 

67 
62 

68 
65 

63,9 

60,1 

,!l 


1. 1"  I 
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MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1   .   SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2   ,   SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION, 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES. 


.,'1 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

"5  u   0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°Z 

NORTHERN           01 

CANDE  brodk 

EVAP 
WINJ 
MAX 

MIN 

.10 
50 
74 
54 

.07 
73 
81 
54 

.22 
26 

60 
56 

.22 

88 
62 
53 

.10 
39 
62 

47 

.07 
61 
80 
48 

.17 
60 
68 
39 

.22 

46 
72 
39 

.12 
36 
66 

44 

.14 
53 
B6 
62 

.38 

51 
90 
66 

.27 
37 
89 
64 

.05 

22 
87 
64 

.29 

41 

87 
66 

.02 
23 
69 
54 

.18 
54 
70 
50 

.07 
42 
72 
52 

.03 
31 
62 
52 

.08 
12 
68 
53 

.08 
16 

71 
55 

.15 
26 
85 
58 

.16 
54 
86 
59 

.18 
71 
86 
59 

.12 
17 
82 
61 

.05 
28 
70 
58 

.02 
35 
59 

56 

.04 

8 

73 

57 

.17 
40 
81 

54 

.20 
18 
82 
51 

.06 
34 
82 
54 

.29 
44 
82 
53 

4.32 
1238 
76.9 
54.6 

SOUTHERN           02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.09 
65 
66 
52 

.22 

96 
83 
54 

.29 
115 
84 
56 

.04 
36 

63 

51 

.02 
43 

60 
46 

.23 

127 
80 
47 

.23 
18 
74 
36 

.24 
107 
66 
36 

.16 

84 
73 
44 

.30 

106 
88 
61 

.24 
69 
92 
62 

.27 
73 
89 
63 

.20 
33 
89 
65 

.21 
60 
87 
65 

.06 
50 
66 
53 

.16 
71 
72 
50 

.08 
58 
62 

51 

.05 
45 

61 
52 

.17 
49 
66 
52 

.10 
33 
70 
54 

.27 
54 
86 
57 

.24 
61 
86 
59 

.19 
87 
84 
59 

.24 
37 
84 
59 

.05 
56 
62 

56 

.02 
48 
61 
56 

.06 

44 
73 
57 

.26 

57 
76 
50 

.23 
45 
83 

51 

.28 
55 

82 
51 

.24 
74 
82 
55 

5.46 
1956 
75.9 
53.5 

PEMBERTDN  3  E 

EVAP 
WIND 

42 

.17 
69 

.08 
22 

.05 
17 

.12 
12 

.13 
44 

.15 
33 

.11 
21 

.19 

17 

.21 
11 

.19 
16 

.17 
8 

.17 
15 

.18 
25 

.12 

51 

.10 
29 

.04 

10 

.07 
8 

.07 

4 

.12 
16 

.17 
24 

.16 
16 

.16 

10 

.05 
23 

.05 
20 

.05 
16 

.09 
11 

.14 
9 

.19 
22 

.20 
43 

.21 

20 

4.04B 
684 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.13 
75 
53 

.26 

84 

55 

.28 

89 
63 

.01 
63 

51 

.01 
56 
46 

.24 
81 
47 

.27 
66 
38 

.19 
68 
38 

.21 

75 
45 

.29 

88 
59 

.31 
91 
63 

.27 
88 
64 

.25 

92 
65 

.28 
92 
66 

.22 
83 
53 

.21 

75 
50 

* 

.10 
72 
49 

.15 
75 
48 

.22 

81 
53 

.25 

88 
57 

.27 

86 
56 

.25 
80 
58 

.21 

89 
60 

.09 
66 
56 

.09 
76 
57 

.09 
79 
60 

.28 

82 
51 

.20 
80 
52 

.26 
82 

50 

.29 

88 
50 

6.18 
79.7 
53.8 

Si!!!!: 

lift 


SSI 


m 

iui> 
him 


See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


,_ 

U 

| 

E- 
O 

S5 
O 

OBSERVATION 

0 

Z 

[il 

U 
Q 

e 

< 

6 

i 

TIME  AND 

STATION 

a 

O 

5 

COUNTY 

O 
< 

P 

TABLES 

OBSERVER 

i 

1 

h 

ALLENDALE 

ATLANTIC  CITY  WR  AP 

0100 
0311 

01 
02 

BERGEN 
ATLANTIC 

; 

41  02 
39  J7 

74  OG 

74  34 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

•ATLANTIC  CITY          R 
AUDUBON 

0325 
0346 

03 

ATLANTIC 
CAMDEN 

39  23 
39  53 

74  26 

75  05 

11 
40 

MID 
IIP 

MID 

j 

STATE  MARINA 

BASS  RJV£R  ST  FOREST 

:;. 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

30 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELt-EPLAIN  ST  FOREST 

069( 

CAPE  MAY 

1  39  15 

74  52 

3C 

If 

BELVIDERE 

n'07 

01 

WARREN 

2  40  50 

75  05 

240 

40 

7A 

7A 

» 

CLEMENT  HAUPT 

BLACKWELLS  MILLS 

0847 

01 

SOMERSET 

10 

40  28 

74  35 

7A 

N  BRUNSWICK  WATER  PLT 

B00NT0N  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

B 

40  54 

74  24 

260 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

SO 

ft* 

BRANCHVILLE 

SUSSEX 

41  09 

74  45 

59C 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

? 

40  05 

74  52 

CANISTEAR  HESFRVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  «AY  1  NM 

13Z7 
1335 

0] 
02 

SUSSEX 
ESSEX 
SALEM 

CAPE  MAV 

I 
2 

1 

41  07 
40  45 
39  28 
36  57 

74  30 

74  21 

75  25 
74  56 

1040 
180 

17 

8A 

9A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 
COMMONWEALTH  WATER  CO, 

GERTRUDE  S.  WILLIS 
JONATHAN  SAYRE 

CENTERTON 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

C  W  THORNTHWAJTE  ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

41  02 

74  26 

76C 

7( 

NEWARK  WATER  OEPT, 

CHATSWOBTH 

1598 

02 

BURLINGTON 

1 

39  49 

74  32 

100 

5P 

5P 

EARl  M,  KERCHNER 

CLINTON 

17«.9 
2023 

0] 

HUNTEROON 
UNION 

ll 

40  39 

74  5r> 
74  16 

200 
75 

5P 

ANDREW  F  DROPPE 
UNION  COLLEGE 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 

2768 

3029 

01 
01 

ESSEX 
HUNTERDON 

10 

40  50 
40  31 

74  17 
74  51 

340 

3A 

7A 

-  H 

BGRDUGH  ESSEX  FELLS 

FORTESCUE 

3102 

0? 

CUMBERLAND 

FREEHOLD 

3161 

0? 

MONMOUTH 

1C 

GLASSBOOO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

39  42 

75  07 

135 

8A 

GLASSSORn  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

0] 

PASSAIC 

I 

41  08 

74  20 

470 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HAMMQNTON  2  v  i 

ib(jZ 

02 

ATLANTIC 

39  39 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41  18 

74  40 

UIO 

8A 

BA 

N  J  OEPT  OF  CORRECTION 

HIGHTSTOWN  I  n 

3951 
4229 

02 
02 

MERCER 
BURLINGTON 

10 

39  4B 

74  31 

100 
100 

7P 

7P 

=  H 

JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  ENTWISTLE 

•  339 

HUDSON 

1 

74  03 

135 

mtij 

MIC 

JERSEY  CITY  WATER  OEPT. 

LAMBERTVILlE 

HUNTERDON 

2 

40  22 

74  57 

E.  E.  CASE 

LAYTON  Z 

4736 

01 

SUSSEX 
PASSAIC 

8 

41  15 
40  53 

74  52 

400 

Si 

9A 

■  H 

ROBERT  WELSH 

lonc  branch  2  s 

03 

MONMOUTH 

1 

40  19 

74  01 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40  47 

550 

MRS.  ALICE  A.  HOLI 

LUHBERTON 

5055 

01 

BURLINGTON 
BERGEN 

2 

39  58 
41  06 

74  48 
74  10 

25 

253 

7A 

JAMES  LAWTON 
ROBERT  G.  GLASGOW 

NEW  JERSEY 

I 

*-t 

Z 

OBSERVATION 

o 

z 

3 

TIME  AND 

u 

o 

P 

TABLES 

STATION 

§ 

D 

COUNTY 

z 

\ 

0 

< 

OBSERVER 

ej 

ej 

i 

s  = 

a 

8 

£ 

£ 

S  | 

MARLTON  1  M 

5252 

02 

BURLINGTON 

2 

39  54 

74  56 

90 

DAVID  0.  GRISCOM 

HlLLVlLLE 

MlLLVlLLE  FAA  AIRPORT 
MILTON 

S961 
5597 

Oi 
02 

BERGEN 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
MORRIS 

40  59 
39  24 
39  22 

20 
210 
72 
6B 

MIC 

MtC 

» 

CDUNTY  EXTENSION  SVC. 
RIDGEWOOD  WATER  CO. 
CLOSED  3/16/70 
FED.  AVIATION  AGENCY 

572( 

02 

BURLINGTON 

39  58 

74  58 

55 

urn 

NEWARK  WB  AIRPORT      R 

6026 

01 

MORRIS 
ESSEX 

1 

40  50 
40  42 

74  30 
74  10 

r  hi 

JOSEPH  H.  GARRIS.  Ill 

NEW  MlLFORO 

6055 

02 
01 

MIDDLESEX 
BERGEN 

4 

40  29 
40  57 

74  26 
74  02 

125 
12 

MTU 

8A 

CGH 

RUTGERS  UNIVERSITY 
HACKENSACK  WATER  CO. 

41  03 

74  45 

56' 

fii 

Ri 

41  02 

74  30 

ft/ 

677! 

0] 

PASSAIC 

40  54 

74  09 

6843 

Oi 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74  38 

8C 

ft 

6=>7<- 

PLAINFIELD 

7075 

UNION 

POTTERSVHLE  2  NNW 

7301 

01 

MORRIS 

U 

40  44 

PRINCETON  WATER  WORKS 

71Z& 

7393 

02 

01 

MERCER 
UNION 

" 

40  20 

40  36 

74  16 

2C 

M!D 
MID 

C  H 

PRINCETON  WATER  CO. 
RAHWAY  VALLEY  SEW  AUTH 

RINGWOOO 
SANOY  HOOK 

7887 
7865 

01 
03 

PASSAIC 

MONMOUTH 

I 

40  27 

74  00 

305 

«• 

10A 

NO.  JERSEY  WTR,  SUPPLY 

7936 

02 

CUMBERLAND 

39  30 

75  14 

90 

8A 

SEA8R00K  FARMS  CO. 

02 

2 

39  28 

75  18 

5P 

8194 

01 

SOMERSET 

1C 

40  36 

74  38 

SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  S£ 
TOMS  RJVER 

a<-£3 
B6A4 

01 

01 

MORRIS 
UNION 
SUSSEX 
OCEAN 

5 

40  43 

41  12 
39  57 

74  28 

74  18 

eoo 

39C 

10A 

JERSEY  CITY  0.  P.  W. 
UNION  CUUNTY  ENGINEER 
MRS,  WILDA  HILLARO 

"TRENTON  MB  CITY        R 

6Btn 

02 

MERCER 

2 

40  13 

74  46 

56 

MIO 

HIE 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON 

B899 

02 

OCEAN 

• 

39  36 

7P 

7P 

WANAflUE  RAYMOND  OAM 

9271 

01 

PASSAIC 
UNION 

10 

41  03 
40  40 

7*  18 
74  25 

320 
260 

BA 

:  H 

WATER  SUPPLY  COMM. 

9363 

01 

HUNTEROON 

WEST  WHARTON 

9'09 

01 

MORRIS 

40  54 

WOQDCLIFF  LAKE 

9832 

01 

BERGEN 

41  01 

74  03 

WOOOSTOWN 

9910 

02 

39  39 

75  19 

CLOSED  STATIONS 
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NKW  -J  HUSKY 

JUNK    1970 
Volume  75   No.  (i 
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*    *    * 
NORTHERN            01 

BElVIDERE 
BDDNTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHaRlOTTEBURG 
CRANFORD 

76.2 
76.9 
78.7 
75.0 
81.2 

54.1 
56.6 
55.2 
53.1 
58.5 

65.2 

66.8 
67.0 
64.1 
69.9 

-  5.4 

-  1.1 

-  1.0 

-  2.4 

89 
90 
90 
88 
92 

12 
12 
12 
12 

11 

44 

46 
40 
42 
47 

29  + 
29  + 
14 
29 
29 

55 
35 

44 

78 

8 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.25 
2.39 
2.41 
3.72 
2.66 

-  1.19 

-  1.50 

-  1.62 

-  .52 

.87 
.78 
.88 
.65 
.70 

19 
19 
19 
4 
19 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

e 
5 

10 
8 

? 
1 
2 

? 
? 

0 
0 
0 
0 
0 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  P4RK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

77.9 
78.1 
73.8 
77.* 
81.6 

56.4 
54.3 
55.2 
62.5 
58.2 

67.2 
66.2 
64.5 
70.0 
69.9 

-  4.4 

-  .1 

-  .2 

91 
91 
85 
93 
92 

12 

12 
12 
11 
11 

45 
45 
45 
55 

47 

29 

29  + 
14 
28 
29 

37 
46 
77 
11 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

D 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.05 
3.22 

1.94 
2.26 

4.77 

-  .58 

-  1.19 

.93 

.94 
.95 
.89 
.80 
1.77 

19 
4 
19 
16 
21 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
8 
5 

7 

1 
2 

1 
2 
4 

0 
0 
0 
0 

1 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  MB  AIRPORT        R 

79.5 
75.6 
77.7 
79.6 

58.7 
52.1 
55.4 
62.1 

69.1 
63.9 
66.6 
70.9 

-  .6 

-  .4 

93 
88 
91 
92 

12 
12 
12 
11 

49 
41 
45 
53 

29+ 
21 
29 
28 

22 

78 

43 

5 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.84 
3.35 
3.27 

2.41 

-  2.41 

-  .78 

-  1.03 

.37 
1.32 
1.52 

.66 

13 
19 
19 
18 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 
7 
8 
6 

0 
3 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

NEWTON 
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PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  Nw 

77.2 
80. 7M 

80.7 
78.5 

53.4 
59. 7M 

58.5 
55.0 

65.3 

70. 2M 

69.6 
66.8 

-  2.1 

-  .5 

-  .3 

-  3.0 

69 
91 

92 

90 

12 

4 

11 
12 

41 

48 
46 

29 

29 
29+ 

71 
12 

10 
34 

0 

2 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.91 
1.25 

3.10 
1.89 

-  1.39 

-  2.96 

-  1.23 

-  1.99 

.64 

.42 

.66 
.53 

19 
7 

4 
22 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

8 

4 

7 
6 

1 
0 

3 

1 

0 
0 

0 
0 

SUSSEX  1  SE 

76.6 

49.9 

63.3 

-  5.2 

89 

12 

37 

29 

99 

0 

0 

0 

0 

3.27 

-   .82 

.97 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 
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-  2.0 
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CHATSWORTH 

78.2 
82.1 
82.3 
82. 4M 
82.7 

59.5 
60.6 
58.2 
59. 7M 
58.0 

68.9 
71.4 
70.3 
71. 1M 
70.4 

-  1.1 

-  1.7 

89 
92 

91 

95 

12 

12* 

12 

11 

49 
52 
45 
51 
46 

29+ 
29 

14 
29 
29 

13 
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15 
1 
9 

0 

4 
1 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.36 
4.30 
4.59 
1.72 
4.16 

3.53 

1.20 
-  1.93 

1.55 

1.22 

.96 

.47 

1.02 

17 

21 

21  + 

5 

21 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

8 
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7 
6 
9 

5 

2 
4 
0 
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2 
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0 

1 

FREEHOLD 
GLASSBDRO 
HAMMDNTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

79.5 
81.6 
80.3 
81.3 

60.3 
59.0 
56.5 
57.5 

69.9 
70.3 
69.4 
69.4 

-  1.3 

-  .5 

-  .8 

90 
93 
91 
91 

13 
13 
11 
12  + 

51 
46 
48 

44 

28  + 
14 
26 
29 

8 
5 
12 
19 

1 
3 
1 

I 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.23 
3.15 
4.03 
3.59 

-  .80 
.20 

-  .31 

1.91 
1.20 
1.35 
1.26 

21 
22 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

7 
8 
8 

3 
2 
3 
2 

2 
1 
1 

1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MODRESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

80.1 
81.4 
78.0 
82.1 
80. 3 

60.0 
58.7 
58.9 
57.5 
61.3 

70.1 
70.1 
68.5 
69.8 
70.6 

-  .1 

-  1.6 

-  1.2 

91 
91 
89 
92 
91 

12 
12 
12 
12  + 
13 

50 
41 
50 
46 
51 

29+ 

1 

7 
29 
28 

9 

15 

22 

15 

3 

1 
1 
0 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5.45 
3.74 
4.26 
5.60 
4.88 

.18 

.65 

1.90 

1.12 
1.39 

1.60 
1.65 
1.03 

21 

21 

5 

12 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

6 
5 

10 
6 

5 

3 
3 
4 
4 

1 
1 
2 
2 
1 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

TUCKERTON 

WOODSTDWN 

82.2 
79.6 
79.0 
7B.3 
83.3 

60.9 
58.1 
61.5 
59.2 
56.4 

71.6 
68.9 
70.3 
66.8 
70.9 

-  .1 

-  .7 

90 
95 
91 
91 
92 

12 
12 

11 
12 
12 

51 
48 
54 
49 
44 

14 
29+ 

7 
29  + 
28 

3 

22 

8 

17 
12 

1 
2 
1 
1 

3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.01 
4.44 
3.87 
5.54 
4.60 

1.60 
.27 

1.61 
1.80 
1.14 
2.17 
1.38 

6 
22 
21 

6 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
9 

10 
9 

3 
3 

4 
3 

3 

2 
1 
1 
1 
2 

DIVISION 

70.0 

-   .7 

4.45 

.63 

.0 
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COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

75.* 
76.1 
77.3 
75.2 

63.1 
61.3 
60.3 
61.3 

69.3 
66.7 
66.8 
68.3 

.3 
-   .3 

90 
86 
87 
85 

12 
26 
11 
11 

56 
52 
51 
55 

28 
14 
28 
14 

3 

5 
11 
16 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.60 
4.13 
3.73 
5.84 

1.56 
.32 

.94 
1.60 
1.02 
1.69 

17 

22 

21 

5 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

a 

6 

e 

8 

3 
3 
3 
4 

0 

1 
1 
2 

DIVISION 

68.8 

-   .6 

4.58 

1.51 

.c 
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EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEW  MILFORO 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
TUCKERTON 


95 

DATE 

12  + 

37 

DATE 

29 

6.36 

.95 

2.17 

DATE 

06 
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SEP    41970 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 

JUNE       1970 

- 

Day 

of  Month 

Station 

O 

1     1 

H 

1    |    2    |    3 

4 

5 

6 

7  |  8  |  9 

10  |  11 

1  12 

13  | 

14  |  IS 

16 

17 

18 

19      20   ] 

21 

22      23      24 

25      26 

27 

28   1  29      30 

31 

•   ♦   * 

NORTHERN            01 

BELVIOERE 

3.25 

T 

.42 

.24 

.12 

.18 

.05 

.03 

.06 

.20 

.87 

.49 

T     .02 

.52 

.02        .03 

8ERNARDSVILLE  2  E 

3.06 

.62 

.28 

.03 

.11 

.04 

.03 

.12 

1.16 

.50 

.17 

BLACKWELLS  KRIS 

5.10 

.80 

1.55 

.08 

.22 

.15 

.05 

.04 

.08 

.75 

1.20 

.16 

B00NT0N  1  SE 

2.39 

T 

.11 

.11 

.05 

.37 

T 

.26 

.03 

.13 

T 

.78 

.42 

.  13 

BOUND  BROOK  2  W 

I. 81 

.31 

.43 

.02 

.03 

.02 

T 

.34 

.57 

.09 

BRANCHVILLE 

2.00 

T 

.21 

.19 

.06 

.21 

T 

.01 

.01 

.03 

.15 

.74 

.24 

.02 

.13 

T 

CANISTEAR  RESERVOIR 

4.42 

T 

.42 

.46 

.16 

.26 

1.94 

.01 

.11 

.04 

.07 

.06 

.15 

.40   T 

.30 

.02 

CANOE  BROOK 

2.41 

.30 

.28 

.02 

.04   T 

T 

.02 

.03 

.09 

.88 

.52 

-22 

.01 

CHARLOTTEBURG 

3.72 

T 

.65 

.26 

.28 

.47 

.53 

.05 

.02 

.10 

T 

.36 

.42   T 

.22 

.36 

CLINTON 

CRANFORO 

2.66 

.28 

.24 

.11 

T 

.04   T 

.01 

.04 

.05 

.03 

.10 

.70 

.55 

.11 

.40 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2.05 

T 

.22 

.18 

.01 

.13 

.03 

.02 

.05 

.94 

.39 

.06 

FLEBINGTON  1  NE 

3.22 

.95 

.45 

.08 

.09 

T 

.11 

.10 

.04 

.35 

.78 

T 

.27 

T 

GREENWOOD  LAKE 

3.22 

.52 

.40 

.35 

.30 

.06 

.08 

.05 

.15 

.20 

.38 

.22 

.05 

HIGH  POINT  PARK 

1.94 

.05 

.15 

.12 

.13 

T 

.14 

.23 

.89 

.13 

.10 

JERSEY  CITY 

2.26 

.03 

.21 

.18 

T 

T 

T 

.08 

T 

.BO 

.61 

.35 

T 

T 

LAM8ERTVIILE 

4.77 

.01 

.74 

.64 

.32 

.17 

T 

.02 

.04 

.02 

.05 

.69 

1.77 

.23 

.07 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

1.84 

.02 

•  11 

.14 

.02 

.19 

.37 

.03 

.06 

.17 

.29 

.33 

.11 

LONG  VALLEY 

3.35 

.55 

.17 

.27 

.08 

.07 

.10 

.09 

1.32 

.51 

.19 

MAHWAH 

2.61 

•  15 

.36 

.83 

.20 

.01 

.01 

.02 

.10 

.01 

.16 

.34   .01 

.31 

.10 

MIDLAND  PARK 

2.99 

.83 

.03 

.37 

.68 

.01 

.03 

.06 

.02 

.33 

.39 

■  01 

.10 

.11 

HILTON 

3.81 

.61 

.33 

.24 

.27 

.70 

.04 

.15 

.50 

.36 

.61 

HORRIS  PLAINS  1  W 

3.27 

.02 

.33 

.15 

.19 

.26 

T 

.02 

.02 

.14 

T 

1.52 

.47   T 

.14 

.01        T 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

2.41 

.15 

.19 

.25 

.05 

.01 

T 

T 

.02 

T 

.86 

T 

.49 

T 

.40 

T 

T 

NEW  MILFORD 

.95 

.08 

.10 

.23 

.01 

.01 

.13 

.23 

.10 

.04 

NEWTON 

2.91 

.03 

.34 

.23 

.07 

.21 

.48 

.01 

.01 

.02 

.03 

.16 

.64 

.39 

T 

.29 

T          T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.37 

.67 

.31 

.36 

.26 

.19 

,06 

.06 

.04 

.04 

.39 

.48 

.51 

PATERSON 

1.25 

.17 

.07 

.20 

.04 

.42 

.01 

.04 

.30 

PHULIPSBURG 

PLAINFIELD 

3.10 

T 

.88 

.33 

.20 

T 

.08 

T 

.10 

.05 

.63 

.06 

.55 

.15 

.07 

T 

POTTERSVILLE  2  NNW 

2.68 

.66 

.18 

.19 

.16 

T 

.28 

.01 

.67 

.42 

.10 

.01 

RAHWAY 

3.03 

.22 

.17 

.36 

.05 

.04 

.02 

.02 

1,20 

.50 

.05 

.40 

RINGwOOD 

1.96 

.15 

.34 

.31 

.40 

.06 

.01 

.04 

T 

.14 

.28 

.23 

SOMERVILLE  3  nw 

1.89 

.45 

.29 

.04 

.11 

.02 

.03 

.06 

.20 

.53 

T 

.14 

T 

SPLIT  ROCK  PDND 

2.71 

.39 

.05 

.55 

.14 

.02 

.10 

.67 

.40 

.26 

.13 

SUSSEX  1  SE 

3.27 

T 

.37 

.15 

.06 

.18 

.13 

.06 

.23 

T 

.04 

.59 

.97 

.41   .01 

.07 

WANAQUE  RAYHOND  OAH 

2.78 

T 

.47 

.29 

.27 

.33 

.05 

.04 

.09 

.13 

.35 

.  76 

WERTSVILLE 

4.59 

.42 

1.40 

.11 

.11 

.05 

.04 

.02 

.72 

1.35 

.37 

WEST  WHARTON 

2.54 

.34 

.17 

.05 

.46 

T 

.02 

.03 

.16 

T 

.53 

.42 

.21 

.15 

WOODCLIFF  LAKE 

2.61 

.48 

.38 

.80 

.05 

.04 

.30 

.32 

.10 

.14 

*    *    + 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

6.36 

.03 

.72 

1.06 

.46 

.05 

.02 

.49 

1.55 

.34 

1  .00 

.06 

.50 

.01   .07 

AUDUBON 

4.30 

.10 

T 

1.10 

.29 

T 

.26 

T 

.10 

.23 

.40 

1.22 

.13 

T     T 

.47 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

5.37 

.29 

.02 

.53 

1.02   .19 

.18 

.03 

.35 

.16 

.43 

1.51 

.66 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

4.59 

.14 

.03 

.96 

.06 

.06 

.40 

.34 

.03 

.66 

.96 

.06 

.65 

BURLINGTON 

1.72 

.47 

.25 

.22 

.20 

.01 

.02 

.35 

.06 

.10 

.02 

CANTON 

5.39 

1.24 

.39 

.08 

.28 

1.10 

.28 

.56 

1.24 

.20 

CHATSWORTH 

4.16 

T 

.<.6 

.32 

.19 

.03 

.29 

.74 

1.02 

.40 

.60 

.11 

FORTESCUE 

4.19 

.25 

.38 

.33 

.85 

.35 

.15 

1.45 

.43 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

5.23 

.04 

1.06 

.14 

T     T 

.13 

.22 

.23 

.14 

.91 

1.91 

T 

.45 

T 

HAMHONTON  2  NNE 

3.15 

.03 

.03 

.71 

.15   T 

.16 

.04 

.16 

.34   .01 

T 

1.20   T 

T 

.30 

.02 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.03 

T 

.60 

.24 

.17 

.25 

.02 

T 

.05 

.01 

.13 

.89 

1.35 

.30 

.02 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.59 

T 

.01 

.40 

.14 

.06 

T 

.12 

.28 

,48 

.01 

1.26 

.56 

.14 

.09 

.02 

MAYS  LANDING  1  W 

6.03 

.04 

T 

.65 

.95   .32 

.05 

.21 

1.07 

T 

.56 

1.41 

.57 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPURT 

5.45 

.32 

.04 

.13 

.73 

T 

.21 

.10 

.65 

.28 

.97 

T 

1.12 

.03 

.56 

.31 

MOORESTOWN 

3.74 

.01 

.05 

.91 

.05 

.62 

.02 

.OB 

.12 

.27 

1.39 

.14 

.06 

NEW  BRUNSWICK 

4.28 

.42 

1.60 

.05 

.08   T 

.02 

.06 

.03 

.01 

.04 

.66 

1.07 

.22 

T 

PEMBERTON  3  E 

5.60 

.32 

.15 

.75 

1,65 

T 

.14 

.11 

1.41 

.14 

.18 

.75 

PRINCETON  WATER  WORKS 

5.37 

.95 

.20 

.97 

.06 

T 

.49 

.11 

.02 

T 

.10 

.83 

1.30 

.32 

.02 

SEABROOK  FARMS 

4.88 

.02 

.83 

.48 

T 

.06 

.14 

.92 

.29 

.77 

1.03 

.34 

SHILOH 

5.01 

1.61 

.05 

.40 

1.20 

.27 

.55 

.36 

.29 

.23 

.03 

TOMS  RIVER 

.17 

.02 

.10 

.50   .03 

.92 

.03 

.04 

.42 

1.80 

.41 

TRENTON  WB  CITY          R 

3.87 

.54 

.13 

.43 

.09 

.11 

.62 

.01 

.03 

.64 

1.14 

.11 

.02 

T 

TUCKERTON 

5.54 

.03 

T 

2.17 

.13 

T 

T 

.12 

.03 

.30 

.31 

.15 

.45 

.87 

.28 

.66 

.01 

.01 

WOODSTOWN 

4.60 

.04 

.03 

.41 

T 

.12 

T 

.23 

.06 

.22 

1.38   T 

1.09 

.66 

.10 

.26 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

4.60 

.08 

.01 

.40 

.28 

.25 

.04 

.06 

.48 

.94 

.28 

.85 

.08 

.09   .75 

.01 

CAPE  MAY  1  NW 

4.13 

.30 

T 

.20 

.06 

.01 

.02 

.41 

T 

.77 

1.60 

T 

.74 

LONG  BRANCH  2  5 

3.73 

.69 

.39 

.28 

.03 

T 

.09 

.11 

T 

T 

.19 

1.02 

.03 

.33 

.57 

SANDY  HOOK 

5.84 

.04 

.41 

1.69 

.60 

.50 

.04 

.  3£ 

.47 

1 .50 

T     T 

.21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
-   42    - 
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NEW  JFRStY 
JUNE 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

I 

1 

'I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •     » 

NORTHERN              01 

BELVIOFRfc 

MAX 

MIN 

77 
53 

84 
57 

19 

05 

84 
57 

62 

57 

73 
59 

65 

44 

73 

48 

62 
51 

84 
58 

83 
56 

89 
61 

62 
50 

80 
47 

75 
55 

66 

5  6 

66 
60 

76 

64 

80 
60 

82 
50 

72 
48 

61 

5  6 

71 
50 

74 
52 

61 
59 

78 
57 

74 
58 

70 

45 

77 

44 

80 
47 

76.2 

54.1 

oODNTO-l  1  SE 

MAX 

MIN 

76 
55 

83 
62 

8* 
64 

85 
59 

64 
5H 

73 
60 

67 
50 

75 
57 

81 
58 

84 
56 

84 
60 

90 
64 

b4 
61 

79 

48 

75 
52 

70 
59 

67 
58 

76 
65 

82 

58 

81 
57 

73 
55 

61 
54 

72 

51 

84 
51 

81 

52 

81 
59 

65 
59 

74 
49 

77 
46 

79 
56 

76.9 
56.6 

CANOF  BROOK 

MAX 

MIN 

77 
53 

84 
66 

98 
66 

87 
57 

64 
58 

74 
58 

68 
46 

72 

50 

83 
55 

99 
59 

84 
60 

90 
62 

17 
51 

77 
40 

76 
47 

73 

57 

72 

58 

81 
64 

84 
02 

65 
54 

74 
50 

65 
51 

73 
49 

81 
53 

63 

59 

84 
62 

69 
59 

79 
46 

78 
46 

82 
56 

78.7 
35.2 

CHARLOTTEBURC. 

MAX 

MIN 

75 
49 

82 
58 

84 

6* 

83 

56 

61 
56 

68 

57 

63 

48 

73 
47 

82 
51 

83 

56 

81 
57 

98 
60 

82 

55 

75 
48 

73 
50 

68 
54 

65 
58 

75 
62 

82 
59 

60 
50 

70 
45 

61 
49 

70 

50 

SO 
51 

79 
53 

78 
56 

63 
58 

72 

47 

75 
42 

78 
46 

75.0 
53.1 

CRANFORD 

MAX 

MIN 

85 
56 

88 

67 

98 

65 

65 
59 

75 
59 

75 
61 

73 
52 

63 
52 

84 
59 

85 

60 

92 
63 

90 
65 

79 
59 

77 
50 

73 
54 

69 
60 

80 
64 

85 
65 

85 
64 

84 
57 

73 
51 

73 

60 

82 

54 

84 
55 

83 
60 

80 
63 

76 
61 

79 
49 

83 

47 

86 
65 

81.2 
58.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

MAX 

MIN 

78 
54 

86 
64 

8" 
65 

87 
58 

62 

58 

72 
60 

65 
50 

74 
52 

83 
60 

85 

58 

85 
60 

91 
63 

77 
50 

85 
50 

77 
53 

73 
57 

68 

62 

79 
66 

84 
61 

83 
50 

73 

50 

63 

57 

72 
52 

82 
55 

83 
61 

83 
62 

66 
59 

74 
46 

77 
45 

63 

54 

77.9 
56.4 

FLFHINCTON  1  NE 

MAX 
MIN 

73 
".8 

78 
58 

98 

62 

88 
62 

62 
58 

75 
58 

6f 
48 

75 
50 

83 
51 

84 
58 

64 
58 

91 
62 

97 
53 

78 

45 

77 

51 

72 
54 

68 
61 

81 
65 

81 
61 

83 
54 

74 
47 

66 
52 

73 
50 

63 

51 

83 
53 

82 
58 

74 
62 

74 
45 

78 

45 

63 
48 

78.1 
54.3 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

75 
55 

81 
65 

8  2 

67 

62 
65 

68 
56 

65 
54 

67 
55 

70 
49 

80 

49 

93 
63 

81 
65 

85 
62 

79 
52 

71 
45 

72 
52 

72 

5? 

62 
55 

72 

60 

80 
66 

79 
50 

65 

50 

59 
53 

65 
54 

77 
50 

76 
62 

73 
51 

68 
50 

76 
46 

71 
46 

75 
56 

73.8 
55.2 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

83 

64 

85 
67 

92 

68 

70 
60 

71 
60 

66 

60 

67 
56 

83 
59 

79 
66 

77 
66 

93 
66 

88 
72 

79 
60 

68 
60 

68 
60 

67 

64 

77 
60 

84 
67 

84 
66 

76 
61 

65 
56 

71 
61 

64 
60 

80 
66 

95 
65 

71 
63 

73 
60 

79 
55 

82 
59 

87 
69 

77.4 
62.5 

LAMBERTVIILE 

MAX 

MIN 

86 

57 

89 
67 

88 
67 

78 
59 

79 
59 

77 
60 

76 
49 

84 
51 

85 
60 

95 
63 

92 
62 

89 
64 

79 
53 

79 

49 

75 
49 

68 
60 

82 
65 

85 
68 

84 
60 

84 
57 

75 
51 

74 
61 

84 
53 

84 
56 

94 
61 

78 
64 

75 
62 

8  0 
48 

82 

47 

68 
64 

81.6 
58.2 

LAYTCN  2 

MAX 

MIN 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

79 
60 

86 
66 

8B 
66 

89 
60 

65 
59 

73 
60 

66 
52 

74 
53 

84 
62 

86 

61 

86 
63 

93 
62 

87 
56 

88 
53 

75 
57 

74 
60 

70 
64 

60 
67 

87 
63 

85 
56 

74 
51 

64 
56 

74 
53 

84 
56 

84 
61 

83 
65 

67 
60 

77 
49 

79 
49 

84 
61 

79.5 
58.7 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

7  A 
50 

82 
58 

84 
63 

63 
57 

60 
55 

71 
54 

66 
47 

74 
46 

80 

55 

91 
52 

82 
55 

88 

57 

60 

54 

77 

45 

74 
49 

72 

47 

65 

58 

75 
64 

79 
53 

80 
46 

73 

41 

61 
51 

70 
44 

81 
47 

79 
54 

77 
59 

69 
58 

76 
46 

76 
42 

78 
55 

75.6 
52.1 

MORRIS  PLAINS  1  H 

MAX 
MIN 

78 
53 

85 
59 

88 
64 

87 
58 

61 

57 

73 
59 

65 

51 

83 
59 

75 
50 

85 

57 

64 
56 

91 
63 

85 
58 

77 
47 

77 
51 

71 
57 

66 
60 

78 
64 

84 
58 

83 

49 

75 
46 

61 

55 

72 
50 

83 
52 

82 
55 

81 
61 

66 
59 

76 
52 

78 
45 

61 
55 

77.7 
55.4 

NEWARK  W6  AIRPORT 

MAX 

MIN 

b6 
63 

89 
69 

90 

66 

66 
61 

74 
60 

68 
60 

70 
57 

84 
57 

65 
63 

83 
64 

92 

65 

86 

70 

78 
62 

73 
59 

72 
58 

70 
64 

80 
66 

87 
67 

86 
66 

75 
59 

66 
57 

74 
61 

83 
60 

64 
62 

84 
65 

75 
63 

76 
59 

78 
53 

84 
58 

88 
69 

79.6 
62.1 

HEWTON 

MAX 

MIN 

79 
52 

86 
58 

87 

65 

67 
56 

65 
53 

72 

58 

65 

45 

75 
47 

85 
59 

8n 
57 

67 
57 

89 
60 

82 
46 

78 
48 

77 
46 

67 
56 

66 
59 

77 
64 

84 
67 

82 

51 

72 

44 

61 
51 

72 
45 

62 
46 

83 
58 

79 
56 

62 

57 

70 
43 

77 

41 

81 
54 

77.2 

53.4 

PATEPSDN 

MAX 

MIN 

62 
62 

89 
68 

90 
63 

91 
61 

69 
60 

73 
61 

67 
54 

75 
55 

67 
57 

69 
62 

87 
64 

87 
67 

8  5 
59 

79 
56 

78 
56 

76 

55 

70 
61 

80 
64 

64 

51 

65 

58 

75 
51 

85 
61 

88 
63 

80.7 
59.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 

MIN 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

87 
56 

89 
66 

90 
65 

62 
59 

73 
59 

67 
62 

72 
52 

85 
52 

85 
57 

65 
61 

92 

64 

86 
64 

80 
57 

76 
50 

76 
54 

69 

60 

80 
64 

65 

67 

86 

6  3 

78 
56 

66 
51 

74 

60 

85 
52 

84 
55 

85 
59 

70 
65 

76 

61 

60 

19 

84 

48 

89 
65 

80.7 
58.5 

SDMERVILLE  3  NW 

MAX 
MIN 

78 
53 

85 

57 

87 
62 

87 
59 

62 

58 

74 
59 

66 

51 

75 
49 

83 
51 

85 
59 

83 
60 

90 
62 

87 
55 

78 
48 

77 
52 

73 
57 

68 
60 

80 
64 

84 
58 

83 
53 

74 
46 

64 
56 

74 
51 

63 
53 

83 
53 

63 
60 

72 
61 

77 
46 

78 
46 

82 
48 

78.5 
55.0 

SUSSEX  1  SE 

»      »      * 

MAX 

Mm 

76 
48 

84 
54 

95 

59 

85 
54 

65 

54 

70 
56 

63 

40 

73 
46 

83 
49 

88 
56 

85 
56 

89 
56 

63 
53 

74 

41 

75 
46 

68 
52 

66 

54 

76 
60 

82 

5? 

82 

45 

70 
41 

70 
44 

70 

44 

62 
51 

81 

6; 

60 
52 

60 
52 

72 
40 

76 

37 

82 

51 

76.6 
49.9 

SOUTHERN             02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

82 

62 

84 
65 

95 

64 

71 
61 

66 
61 

75 
56 

68 
53 

80 
55 

76 
55 

75 
57 

85 
63 

89 
67 

75 
55 

70 
49 

71 
52 

71 
6? 

79 
67 

84 
67 

8  3 
65 

76 
58 

73 

57 

76 
60 

78 
56 

79 
59 

86 

6  6 

71 
68 

78 
58 

77 
53 

78 
49 

85 
66 

78.2 
59.5 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

87 
60 

89 
65 

90 

68 

72 
63 

64 
60 

72 
56 

76 
53 

85 
55 

84 
58 

86 
62 

92 
65 

92 

67 

Bl 
60 

79 
53 

73 
55 

71 

63 

87 
66 

66 
68 

87 
65 

78 
59 

72 
58 

77 
62 

84 
56 

8? 
59 

80 
6? 

75 
68 

77 
60 

80 
53 

84 
52 

90 
66 

62.1 
60.6 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

86 
60 

67 
62 

98 

65 

87 
65 

88 
60 

86 
60 

73 
51 

81 
49 

81 
48 

80 
50 

85 
63 

91 
64 

89 

60 

72 

45 

71 
48 

71 
61 

63 
65 

85 
67 

86 
6? 

82 
63 

78 
56 

79 
60 

82 
52 

62 
54 

89 

63 

80 
63 

77 
67 

80 
49 

82 
46 

88 
67 

82.3 
58.2 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

89 
65 

89 
66 

72 
64 

60 
59 

80 
64 

77 
53 

83 
52 

88 
52 

84 

91 
60 

80 

76 
55 

73 
56 

74 
62 

85 
63 

67 

90 
66 

87 
67 

72 
56 

74 
59 

84 
59 

83 
56 

86 

58 

86 
69 

80 
63 

80 
55 

84 
51 

92 
62 

82.4 
59.7 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

87 
55 

89 

60 

90 

63 

67 
62 

86 
59 

80 
60 

b9 

50 

65 
50 

82 
52 

80 

57 

95 
62 

92 
65 

14 

56 

81 

47 

74 

51 

6  J 
61 

83 
65 

87 
66 

86 

6? 

82 
60 

76 
51 

77 

61 

82 
52 

88 
62 

86 

63 

77 
63 

76 
67 

R0 
49 

83 

46 

68 
64 

82.7 
58.0 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

GLASSBORO 

MAX 

MIN 

78 
52 

84 
65 

86 
66 

88 
62 

65 
59 

83 
62 

71 
52 

73 
56 

63 
58 

61 
64 

83 

61 

88 
65 

90 

59 

79 

51 

75 
54 

73 
61 

71 
65 

85 
69 

36 
65 

86 
64 

74 
59 

60 
62 

76 
55 

81 
59 

83 

63 

87 
70 

73 
68 

75 
51 

77 
52 

82 
60 

79.5 
60.3 

HAMMCNTUN  2  NNE 

MAX 
MIN 

81 
60 

87 
65 

96 
65 

90 
63 

68 
58 

87 
57 

77 
51 

75 
56 

83 
56 

83 
5° 

63 

61 

91 
64 

93 
=  9 

78 

48 

74 
55 

74 
59 

73 
61 

86 
68 

87 

62 

88 
59 

79 
56 

74 

59 

78 
56 

83 
55 

84 

62 

89 
67 

72 
66 

78 
51 

60 
51 

84 
61 

81.6 
59.0 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

86 
59 

88 
65 

89 
64 

77 
60 

79 
59 

70 

60 

73 

51 

83 
51 

84 
58 

83 

61 

91 
64 

67 
65 

78 
56 

78 
49 

75 
53 

69 

6  0 

81 
64 

86 
66 

84 
63 

75 
58 

68 
51 

7  2 
60 

63 
52 

85 
55 

84 
60 

77 
66 

76 
63 

78 
4» 

63 
49 

88 
64 

80.3 
58.5 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIM 

86 
56 

88 
65 

85 
65 

79 
62 

64 
59 

74 
59 

72 
47 

84 
52 

83 
53 

84 
56 

91 
62 

91 

65 

79 

55 

75 
46 

74 
50 

6  9 

60 

85 
65 

85 
67 

85 
61 

80 
60 

72 
52 

75 

61 

82 
52 

83 
55 

8? 
56 

79 
66 

75 
64 

70 

47 

82 

44 

88 
62 

81.3 
57.5 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
61 

86 
66 

88 
67 

70 
62 

84 
62 

77 
55 

73 
53 

81 
54 

79 

57 

81 
59 

86 
64 

91 
65 

60 

5  5 

72 

50 

71 
53 

7' 
6? 

84 
66 

86 
67 

8' 
65 

75 
61 

73 
62 

76 
61 

81 
57 

62 

57 

89 
66 

72 
69 

76 
56 

80 

51 

61 
50 

86 

67 

80.1 
60.0 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

81 
41 

85 

67 

8? 
66 

B7 
61 

75 
58 

83 
62 

72 
50 

76 
56 

82 
58 

83 
61 

89 
64 

91 
67 

at 
5s 

78 
50 

75 
54 

69 
60 

85 
64 

86 
67 

94 

6  3 

84 
60 

74 
53 

86 
60 

81 
53 

82 

57 

82 
60 

87 
65 

74 
65 

75 

49 

76 

47 

86 
65 

81.4 
58.7 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

77 
57 

85 
66 

87 
65 

87 
60 

61 
58 

75 
59 

64 
50 

71 

54 

83 
60 

83 

61 

82 
64 

89 
06 

86 

60 

78 
51 

75 
55 

73 
58 

69 
61 

80 
66 

35 

64 

83 
58 

73 
53 

66 
59 

72 
56 

82 
57 

82 
61 

64 
66 

72 
62 

75 

51 

78 
51 

81 
58 

79.0 
59.9 

PEHBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

87 
55 

88 
62 

90 
64 

84 
62 

82 

58 

74 
56 

71 

49 

85 
49 

84 
54 

84 

57 

92 
62 

92 
64 

78 
54 

77 
48 

75 
53 

69 

60 

85 
65 

85 
67 

86 

62 

B4 
60 

70 
51 

76 

61 

64 
52 

84 
53 

88 
59 

83 

67 

77 
66 

78 

48 

83 
46 

90 
56 

62.1 
57.5 

See  Reier 

ante  N 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEH    JERSEY 
JUNE 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

0 
id 

1 

2 

3 

4 

5    I 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 

< 

SEABROOK    FARMS 

MAX 
MIK 

BO 
62 

85 
67 

88 
68 

88 
64 

70 
62 

87 
63 

75 
52 

74 
54 

81 
59 

80 
60 

61 
63 

68 
65 

91 
61 

79 
52 

75 
56 

72 
61 

73 
64 

85 
68 

85 

65 

85 
63 

76 
60 

76 
61 

76 
57 

82 
58 

62 
66 

88 
69 

72 

68 

76 

51 

78 
52 

81 
67 

80.3 
61.3 

SHILOH 

MAX 
M1N 

B2 
61 

85 
65 

87 
67 

87 
64 

85 
61 

65 
59 

74 
52 

80 
56 

78 
58 

78 
59 

87 
63 

90 
65 

89 
60 

80 
51 

72 
56 

71 
60 

85 

65 

85 
67 

B6 

65 

86 
63 

77 
60 

76 
61 

61 

60 

61 
59 

88 
65 

87 
68 

75 
67 

70 

53 

81 
52 

88 
65 

82.2 
60.9 

TDHS    RIVER 

MAX 

MIN 

81 
58 

84 
59 

88 
65 

89 
62 

65 
60 

79 
62 

74 
54 

68 

51 

86 
53 

82 
58 

78 
61 

95 

61 

91 
55 

74 
48 

71 
52 

74 
55 

72 
63 

62 
67 

88 
63 

86 
61 

76 
52 

72 
58 

75 
53 

82 
55 

83 
63 

86 
69 

73 
67 

72 

50 

80 
48 

83 

60 

79.6 
56.1 

TRENTON    UB    CITY 

MAX 
MIN 

84 
62 

86 
68 

87 
65 

65 
60 

79 
60 

67 
57 

74 
54 

83 

59 

82 

64 

82 
64 

91 
65 

88 
67 

77 
60 

74 
55 

71 
56 

66 
61 

83 
66 

84 
65 

85 
66 

74 
61 

68 
58 

73 
62 

81 
60 

82 
63 

85 
65 

74 
64 

74 
59 

78 
55 

81 
57 

89 
66 

79.0 
61.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

79 
61 

80 
64 

81 
64 

70 
61 

83 
59 

74 
59 

66 
52 

60 
55 

77 
53 

77 
55 

83 
63 

91 
66 

74 
58 

70 
49 

71 
52 

68 

61 

81 
65 

85 

67 

86 
63 

78 
61 

73 
53 

78 
61 

77 
56 

78 
56 

89 
66 

78 
67 

78 
64 

77 

50 

80 
49 

87 
65 

78.3 
59.2 

WQODSTOWN 

*              *              » 

MAX 
MIN 

86 
56 

88 
64 

90 
66 

84 
63 

85 

60 

84 
59 

78 
46 

84 
53 

83 
56 

84 
61 

91 
63 

92 
64 

80 
60 

80 
50 

73 
53 

72 

60 

85 
65 

86 
66 

88 
61 

B6 
63 

72 
50 

77 
56 

84 
54 

83 
56 

89 
59 

64 
64 

78 
66 

80 
44 

83 
50 

89 
65 

63.3 

56.4 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

MIN 

71 
64 

70 
64 

70 
64 

71 
61 

79 
62 

72 
59 

68 

57 

75 
60 

74 
62 

76 
62 

77 
64 

90 
68 

71 
63 

68 
59 

70 
63 

69 
63 

75 
67 

80 
67 

65 
66 

77 
64 

71 
62 

78 
63 

79 
63 

78 
65 

84 
69 

73 
68 

78 
60 

76 

56 

77 
60 

79 
67 

75.4 
63.1 

CAPE    HAY    1    NW 

MAX 
MIN 

72 
60 

75 
63 

78 
64 

77 
64 

68 

60 

83 
62 

77 
56 

72 
56 

76 
56 

75 
60 

74 
61 

79 
63 

85 

65 

75 
52 

70 
56 

70 
64 

69 
64 

77 
66 

80 
64 

84 
66 

76 
64 

72 
61 

76 
59 

79 
59 

77 
65 

86 
67 

70 
65 

77 

56 

76 
56 

79 
60 

76.1 
61.3 

LONG    BRANCH    2    S 

MAX 

Mm 

7B 
61 

82 

64 

83 

61 

75 
61 

70 
59 

69 
62 

65 
56 

83 
56 

76 
59 

75 
59 

87 
63 

85 
67 

74 
63 

70 
53 

71 
56 

69 

60 

75 
63 

86 
65 

84 
64 

81 
61 

72 
54 

72 
61 

80 
57 

78 
60 

84 
63 

78 
67 

75 
63 

76 
51 

79 
53 

86 
66 

77.3 
60.3 

SANDY    HOOK 

MAX 

Mm 

eo 

62 

80 
66 

81 
65 

81 
59 

66 
58 

68 

61 

64 
58 

76 
60 

76 
63 

74 
60 

85 
62 

82 
69 

82 
62 

68 
55 

66 

57 

66 
60 

72 
62 

78 
63 

78 
6  4 

76 
58 

70 
58 

73 

00 

78 
61 

78 
63 

79 
64 

60 
65 

72 
61 

74 
56 

76 
60 

78 
67 

75.2 
61.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —   m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

0 

_C 

IE 

in 

c 

.      3 

—    • 

\-   tft 
<D  O 

a.  a. 

V) 

c 

11 

0)  .- 

c 

5-d 

"5  • 

0)    CL 
tt</7 

4) 
0> 
0 
t_ 
4) 
> 
< 

(A 

a 

—     <D 

,2i 

c   E 

0 

' «  1 

4)    ~ 

5£ 

J5 
—  i 

0,. 
O  4) 

O" 

Standard  of  Time 
EASTERN 

4) 
u 

O 

1— 

o- 
q 

q 

o 

a- 
o 

c* 

O 

q 

L. 
4> 
> 
O 

0 
0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

22 
23 

4.8 
3.2 

10.1 
9.6 

35++ 
35 

25++ 
30 

25 

NW 
33 
NW 

06 
27 
27 
27 

91 
76 

87 
74 

65 
57 

78 
65 

0 
0 

7 
1 

6 
7 
3 
4 

3 
5 
5 
4 

2 
3 
1 
3 

3 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

14 

15 
16 
13 

53 
57 

6.2 

6.3 

6.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    44    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


•Ifcw  jbRSFV 
JUNE 

1970 

1 

Q 

(IN) 

a> 
1 

Day  of  month 

HI 
0> 

1 

Station 

1 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

H 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

82 
69 

86 
70 

87 
70 

72 
68 

75 
64 

71 
69 

77 
63 

80 
64 

85 
66 

85 
69 

90 

71 

85 
72 

86 
72 

88 
66 

81 
67 

72 

69 

79 
69 

84 
71 

85 

71 

82 
70 

70 
67 

73 
68 

85 
66 

84 
67 

85 
68 

73 
69 

76 
67 

85 
64 

85 
64 

86 
70 

81.2 
67.9 

2 

MAX 
MIN 

77 
67 

80 
70 

82 
70 

72 
68 

72 
64 

71 
66 

72 
64 

79 
64 

81 
67 

82 
69 

85 
71 

82 
72 

83 

73 

84 
67 

88 
68 

71 
69 

77 
69 

81 
71 

81 
71 

79 
70 

70 
69 

73 
68 

81 
66 

80 
68 

81 
69 

73 
70 

76 
68 

81 
66 

81 
69 

82 

70 

78.6 
68.3 

* 

MAX 

MIN 

72 
63 

73 
66 

78 
69 

76 
70 

70 
65 

70 
69 

71 
67 

71 
65 

74 
66 

78 
68 

74 
71 

82 

72 

80 
72 

80 
69 

80 
70 

76 
69 

71 
69 

76 
70 

76 

71 

79 
72 

76 
72 

73 
68 

72 

67 

79 
67 

7B 
70 

79 

70 

72 
69 

75 

70 

78 
66 

78 
67 

75.8 
68.5 

8 

MAX 
MIN 

67 
63 

70 
69 

72 
68 

72 
69 

70 
66 

69 
66 

70 
67 

68 
65 

71 
66 

72 
68 

73 

70 

76 
71 

75 
73 

74 
71 

75 
71 

72 

70 

70 
69 

72 
69 

74 
71 

75 
72 

74 

73 

73 
68 

70 
68 

73 
67 

73 
70 

74 
70 

71 

70 

72 
70 

73 
68 

73 
66 

72.1 
68.7 

20 

MAX 

MIN 

63 
63 

64 
63 

65 

64 

66 

65 

66 
65 

65 
69 

69 

64 

65 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

69 

67 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

68 
67 

69 

68 

69 
68 

69 
69 

69 
68 

66 
66 

68 
68 

69 
68 

69 

66 

69 

68 

69 
66 

69 
6B 

68 
68 

69 
68 

67.5 
66.8 

40 

MAX 
MIN 

59 

59 

59 
59 

60 
59 

61 

60 

61 

60 

62 
61 

62 

61 

62 

61 

62 

61 

62 

61 

63 
62 

63 
62 

64 
63 

64 

64 

64 
64 

65 
64 

65 
64 

65 

64 

65 

64 

65 

64 

65 

65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
69 

66 

*5 

63.6 
62.9 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

86 
68 

89 
69 

90 
69 

70 
65 

78 
65 

71 
62 

80 
59 

87 
59 

86 
63 

86 
67 

91 
69 

85 

70 

88 
66 

'1 
62 

81 
64 

72 
66 

81 
68 

86 
68 

88 

68 

64 
65 

69 
63 

76 
65 

89 
62 

87 
64 

86 
65 

73 
65 

78 
63 

8b 
57 

91 
59 

91 

67 

83.3 
64.8 

2 

MAX 
MIN 

8* 
69 

87 
69 

88 
69 

71 
66 

77 
65 

71 
63 

77 
59 

85 
59 

85 
63 

85 
67 

89 
69 

85 

71 

86 
69 

89 
62 

80 
64 

72 
66 

80 
68 

85 
69 

86 
69 

83 
65 

69 
63 

75 
65 

86 
62 

86 

64 

86 
66 

73 
66 

77 
64 

85 
58 

89 
60 

90 
68 

82.0 
65.2 

4 

MAX 
MIN 

68 
65 

BO 
68 

70 

73 
68 

72 

66 

71 
65 

71 
62 

78 
62 

79 
66 

90 
68 

83 
70 

81 
72 

80 

73 

82 
66 

76 
66 

70 
68 

76 
69 

80 
70 

81 
70 

78 
66 

71 
68 

72 
66 

80 
65 

80 
68 

81 
68 

73 
68 

74 
68 

79 
63 

81 
64 

82 
70 

77.1 
67.3 

B 

MAX 

MIN 

70 
65 

72 
70 

73 
70 

73 
68 

69 

67 

71 
66 

67 
64 

71 
64 

73 
67 

73 
69 

75 
70 

75 
72 

74 
73 

74 
69 

71 
69 

70 
69 

71 
69 

74 
70 

76 
71 

74 
70 

70 
68 

70 
66 

74 
66 

74 
69 

85 

70 

72 

70 

71 
69 

72 
67 

74 
68 

75 
70 

72.8 
68.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1  :   SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUE- 
GRASS.   INSTRUMENTATION:   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A 
BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

SUB-STA  2  :   SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   BARREN.   IN- 
STRUMENTATION:  BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANT AN 
THERMOCOUPLES. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    »    * 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
44 
84 
58 

.29 
35 
91 
65 

.30 
66 
90 
68 

.16 
30 
92 
67 

.07 
13 
67 
61 

.02 

3 

73 

62 

.06 

4 

67 

57 

.11 
4 
80 
58 

.18 
17 
90 
66 

.07 
21 
92 
67 

.35 

14 
89 
67 

.30 

6 

92 

69 

.15 

7 
66 
64 

.30 

10 
77 
60 

.31 
18 

87 
59 

.13 

7 
77 
60 

.03 

4 
69 
64 

.02 

2 

82 

67 

.28 

33 
90 
66 

.00 
24 
92 
62 

.20 
21 

88 
56 

.31 
19 

64 
59 

.07 
13 
77 
59 

.19 

23 
90 

60 

.25 

44 

89 
64 

.20 
22 

90 

65 

.06 
32 

71 
63 

.09 
35 
70 
63 

.22 
19 

86 
56 

.32 

66 
89 
59 

5.13 
658 
82.7 
62.5 

*    +    ♦ 
SOUTHERN           02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
77 
81 
60 

.14 
94 
89 
63 

.35 

131 
91 
65 

.25 
90 
91 
63 

.06 
29 
64 
59 

.07 
43 
75 
60 

.20 
72 
85 
55 

.05 
25 

71 
57 

.28 

74 
87 
59 

.27 
62 
88 
59 

.18 
51 
88 
65 

.29 
65 
93 
67 

.26 

70 
89 
60 

.33 
43 
67 
58 

.17 
63 
89 
55 

.19 
47 
89 
56 

.02 
39 
70 
61 

.04 
30 
83 
67 

.33 

88 
88 
65 

.36 

102 
89 
59 

.28 

75 
84 

57 

.02 
41 
74 
62 

.20 
47 
85 
56 

.27 
45 
92 
60 

.37 
97 
86 
61 

.26 

61 
88 
62 

.01 
55 

70 
64 

.24 

86 
78 
53 

.29 
51 
85 

54 

.36 
101 
86 

57 

6.34 
1954 
83.8 
60.0 

PEMBERTDN  3  E 

EVAP 
WIND 

.17 
23 

.22 

42 

.24 
47 

.08 
16 

.09 
20 

.13 

17 

.14 
20 

.15 
16 

.19 

21 

.18 
12 

.21 
18 

.25 

14 

.20 
26 

.23 
32 

.16 

25 

.03 
28 

.09 
18 

.12 

25 

.21 
24 

.24 
26 

.12 

28 

.16 
21 

.19 
9 

.24 
21 

.19 
32 

.09 
31 

.15 
25 

.20 
22 

.20 
11 

.24 
47 

5.11 
721 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.31 
88 
56 

.27 
88 
64 

.42 
91 
65 

.31 
92 
66 

.06 
71 
62 

.37 
86 
63 

.IB 
76 
64 

.22 

84 
56 

.29 
87 
60 

.24 

87 
64 

.15 

84 
64 

.27 
94 
67 

.22 

93 
62 

.47 
88 
56 

.24 
83 
56 

.10 

70 
57 

.05 
72 
61 

.17 

91 
67 

.30 
90 

66 

.30 
91 
66 

.29 
87 
65 

.21 
76 
64 

.23 
85 
55 

.26 
92 

67 

.28 
89 
64 

.26 
94 
66 

.07 
75 
66 

.20 
80 
55 

.29 

87 
59 

.35 
88 
61 

7.40 
85.4 
62.2 
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I 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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DECEMBER            l"b9 

8ERNAR0SVILLE    2    E 

6 

SI 

8LACKWELLS    MILLS 

6E 

8RANCHVILLE 

A 

50 

CANISTEAR    RESERVOIR 

6 

17 

CHARlDTTEBURG 

6 

36 

GREENWOOD    LAKE 

8 

27 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

6 

6"i 

WERTSVILLE 

6 

2f 

WEST    WHARTON 

6 

8" 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   JERSEY 


JUNE    1970 
DELAYED    DATA 

Temperature 

Precipitation 

sl 

II 

9    9 
Oi  g 

>  3 
<2 

n 

< 

■a 

f  z 
|l 

a 
A 

0) 

2 

Q 

1 
o 
n3 

a 

>- 

a 
• 

No.  of  Days 

3 

o 

H 

■a 
J 

Ok 

Q 

3 
(5 

o 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

3-0 

S-i 

Q  o 

s  o 

o 
o 

s 

1 

2 

IS 

5  » 

S  ft 
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2 

*          *          * 
DECEMBER          1969 

CHARLOTTEBURG 

34.6 

19.4 

27.0 

-    3.8 

58 

11 

3 

25 

1170 

0 

11 

28 

0 

6.36 

2.24 

2.04 

11 

19.8 

12 

27 

8 

5 

1 

*          +          * 

APRIL                  1970 

LAYTDN    2 
SHILQH 

59.0 
62.7 

32.8 

39.9 

45.9 

51.3 

-    1.4 

81 
80 

30 

29 

18 
26 

6 
11 

565 
403 

0 
0 

0 
0 

14 
5 

0 
0 

4.54 
5.14 

2.03 

1.49 
1.62 

3  + 
14 

T 
.0 

6 

0 

1 

7 
7 

3 
3 

2 
3 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1.37 

1.69 

2.04 


13       14 


15 


19      20       21 


.48    1.09       ,02 


25      26      27      28      29      30 


1.04       .28 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NM  JFRSeV 

DELAYED   DATA 
JUNE 


Station 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•             *             • 
PELEMBER              >969 

ChARLOTTEBURG 

*                •                * 

MAX 
M1N 

46 
27 

38 
17 

33 

17 

41 
18 

28 

17 

32 
21 

38 
15 

37 

17 

40 
35 

43 
31 

58 
33 

55 

37 

45 

27 

37 
22 

33 
26 

33      27 
21       17 

28 
11 

35 
13 

35 
24 

29 
12 

33 

12 

32 

10 

20 
10 

21 
3 

25 

4 

29 

18 

26 

16 

33 
21 

36      34 
21      25 

tPRIl                       1«70 

L4VT11N    2 

MAX 
MIN 

40 

21 

43 
25 

49 
33 

49 
26 

50 
28 

50 
18 

49 
28 

56 
24 

69 
36 

76 

27 

49 
24 

45 
21 

55 
22 

61 
30 

52 

38 

67       69 
27       39 

68 
37 

69 
28 

57 
38 

41 
38 

45 

40 

62 
38 

50 
43 

68 
35 

69 

40 

77 
44 

74 
45 

79 
45 

81 
45 

SHIIOH 

MAX 

MIN 

33 

29 

62 
39 

61 
39 

56 
36 

52 
30 

51 
28 

57 
36 

63 
35 

77 
41 

63 
42 

57 
26 

60 
30 

58 
34 

52 

40 

51 
37 

68 
38 

61 
40 

64 
41 

64 
37 

49 
40 

5» 
43 

69 
38 

65 

48 

64 

47 

72 
47 

69 
50 

72 
53 

7;' 

53 

SO 

49 

79 
49 

62.7 
39.9 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

*        *        « 

December       1969 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

.5 

T 

1.0 

T 

.3 

T 

5.0 
2 

2 

1 

1.0 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

8.0 
10 

2.0 
U 

11 

10 

10 

10 

it  I 


CORRECTIONS 


1 1»  i 
i  if  i 


Id 


DATE 
FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 
FEBRUARY  1970 

FEBRUARY  1970 
APRIL  1970 


TABLE  DIVISION 

CLIMATOLOGICAL  DATA  SOUTHERN  02 

DAILY  PRECIPITATION  SOUTHERN  02 

DAILY  TEMPERATURE  SOUTHERN  02 

SNOWFALL  6  SNOW  ON  GROUND  SOUTHERN  02 

DAILY  PRECIPITATION  NORTHERN  01 


STATION 

INDIAN  MILLS  2  W 

INDIAN  MILLS  2  W 
INDIAN  MILLS  2  W 

INDIAN  MILLS  2  W 
RAHWAY 


CORRECTION 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  44.1!  AVERAGE  MINIMUM  22.8, 
AVERAGE  33. 5 i  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.3,  DEGREE  DAYS  677 

TOTAL  PRECIPITATION  2.91,  AMOUNT  ON  9TH  T 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  9TH  43,  AVERAGE  MAXIMUM  44.1, 
MINIMUM  ON  9TH  32,  AVERAGE  MINIMUM  22.8 

SNOWFALL  ON  9TH  0,  SNOW  ON  GROUND  ON  9TH  0 

TOTAL  PRECIPITATION  3.19,  AMOUNT  ON  1ST  .05,  2D  1.63, 
20TH  .75,  21ST  0 


II 

|! 

in; 

IIM4 
ii  a 
p 

"Hi: 
Ii' 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


LENDALE 
ATLANTIC  CITy  „n  ap 
"ATLANTIC  CITY 
AUDUBON. 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
LgPLAIN  ST  FOREST 
VIDERE 


0100 
0311 
0325 


BERN4RDSV 
BLACKWELI 
BOONTON  . 

BOUND  BROOK 


CHARlOTTEBU 


CLINTON 

"  NFORO 
ESSEX  FELL 
FLEMIN&TON 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GIASSBQRQ 
GREENWOOD 
HiMMONTON 
HIGH  POINT 


MIL 


2  E 


HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  I 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  1 


LITTLE 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLE' 
LUMBERTON 


LS 


01 

SOMERSET 

Oil   SOMERSET 

Ol!   MDRRIS 

01 

SOMERSET 

0] 

SUSSEX 

02 

BURLINGTO 

0] 

SUSSEX 

01 

ESSEX 

01    HUNTERDON 


3935   n   susst* 


7*  OE 

T,  3* 

ft  26 

75  05 


75  05 
T.  32 
74    3! 


7ft  32 

7ft  5*. 

74  16 

74  17 

74  51 

75  10 

74  15 

75  07 
74  20 
74  48 


60    17 

74    31 

39    4B 

74    47 

40    44 

74   03 

40    22 

7*   57 

*1    15 

74   52 

40    53 

76    16 

40    19 

74   01 

40    67 

76    47 

39    58 

41    06 

74    10 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


BERGEN  COUNTV  ENGINEERS 
U.S.  LEATHER  BUREAU 
STATE  MARINA 


RDS  WATER  COM! 


PUBLIC  SVC.  E,  t  G, 
NEWARK  WATER  DEPARTM 
COMMONWEALTH  WATER  C 
GERTRUDE  S.  WILLIS 


ANDREW  F  DROPPE 

UNION  COLLEGE 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

DONALD  YOUNG 

JOHN  LOPER 

MRS  JANE  EKDAHL 

GLASSBOftD  STATE  CGLLEGI 

GEORGE  T.  WIGGINS 

W.  HU8BAR0  PARKHURST 

N  J  OEPT  OF  CORRECTION 

JAMES  R,  PICKERING 

EDWARD  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY  WATER  OEPT, 

E.  E,  CASE 

ROBERT    WELSH 

PASSAIC    VLY,    WTR,    eOHM, 


MIL 

MRS, 


LICE 


HQU 
ON 
GLASGOW 


<-, 

M 

Z 

OBSERVATION 

0 

Z 

Ul 

Q 

TIME  AND 

u 

O 

fi 

H 

P 

TABLES 

STATION 

J3 

E 

a 

COUNTY 

cc 

a 

< 

0 

Z 

2 

3 

i 

OBSERVER 

1 

a 

1 

i 

£ 

is 

5252 

02 

BURLINGTON 

? 

39   54 

74    56 

90 

: 

DAVID   0.    GRISCOM 

5346 

0? 

ATLANTIC 

3 

39    27 

74    45 

20 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

5503 

BERGEN 

40    59 

74    09 

210 

MID 

RIDGEwOQD    WATER    CO. 

MILLVULE    FAA    AIRPORT 
HILTON 

5531 
5597 

32 

CUMBERLAND 
MORRIS 

I 

39  22 
41    01 

75    04 
74    32 

68 
950 

MID 

HIP 

H 

FED.    AVIATION   AGENCY 
JERSEY    CITY    WATER    WKS. 

572B 

■V 

BURLINGTON 

39    58 

74    58 

55 

mii: 

5769 

MORRIS 

40    50 

74    30 

400 

BA 

flA 

JOSbPH    H.    GARRIS'     111 

01 

ESSEX 

1 

74     10 

H 

MID 

MIC 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    SRUNSWICK 

6055 

r,? 

MIDDLESEX 

40    29 

74   26 

125 

81 

BA 

GH 

RUTGERS    UNIVERSITY 

NEW   MlLFORO 

6146 

01 

BERGEN 
SUSSEX 

? 

60  57 

61  03 

74    02 
76    45 

12 

565 

MID 

„ 

HACKENSACK    WATER    CO. 
NEWTON    WTR.    1    SWR.COMM. 

OAK    RIOGE    RESERVOIR 

01 

MORRIS 

41    02 

74    30 

BBC 

BA 

NEWARK    WATER    OEPT. 

01 

PASSAIC 

f, 

60    54 

74    09 

IOC 

HA 

P.    J.    DEL    VECCHIO 

PEMBERTON    3    E 

68<.? 

02 
01 

BURLINGTON 
WARREN 

2 

39  5B 

40  41 

74  38 

75  11 

80 
180 

SP 

5P 
7A 

SP 

|] 

PHILIP    E.    MARUCCI 
TUWN    OF    PHILL1PSBURG 

PLAINFIELO 

7071 

01 

UNION 
MORRIS 

10 

10 

40    36 

74    24 

74    44 

365 

ap 

BP 

RA 

H 

MRS    VIVIAN    SCHERER 
MRS    MARION    G0006N0U&H 

7321 

o; 

MERCER 

40    20 

74    40 

11U 

PRINCETON    WATER    CO. 

7393 

UN  I  ON 

60    36 

74    16 

2C 

MIL 

:  h 

RlNGwDQO 

75B7 

01 

PASSAIC 

8 

61    08 

74    16 

305 

IDA 

NO.     JERSEY    WTR.    SUPPLY 

7865 

03 

MONMOUTH 

1 

40    27 

74    00 

10 

4P 

4P 

U.S.    DEPT.    OF    INTERIOR 

7 

39    30 

75    14 

9C 

nt 

nt 

et 

SEAfafiOOH.    FARMS    CO. 

BOS! 

02 

CUMBERLAND 

2 

39    28 

75    18 

12C 

5P 

SP 

8194 

SOMERSET 

l< 

60    36 

16< 

it 

71 

6  "02 

MORRIS 

1 

60    58 

74    28 

eoc 

lot 

JERSEY    CITV    D.    P.    W. 

SPRINGFIELD 

B472 

01 

UNION 

40    43 

74    18 

9< 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

SUSSEX    1    SE 

8644 

8816 

0] 

SUSSEX 

OCEAN 

5 
1 

61  12 
39    57 

74    36 

390 

10 

Qfl 

7A 
9A 

MRS.     WILDA    HILLARD 
TOMS    RIVER    WATER    CO. 

8983 

o; 

MERCER 

i 

40    13 

74    46 

56 

wii 

M!U 

:  hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCKgRTON 

e«93 

02 

OCEAN 

1 

39    36 

74    21 

20 

7P 

LAWERENCE    FASANO,    JR. 

9187 

01 

PASSAIC 

8 

41    03 

74    18 

320 

:  h 

WATER    SUPPLY    COMH. 

o: 

UNION 

IC 

74    25 

26< 

936: 

-> 

HUNTERDON 

ir 

40    27 

74    48 

16C 

71 

ROBfcRT    M.    MANNERS 

9*01: 

MORRIS 

i 

40    54 

74    36 

68C 

7A 

983. 

o: 

BERGEN 

41    01 

74    03 

lo; 

MII 

W0005TQWN 

99U 

02 

SALEM 

i 

39    39 

75    19 

5C 

SP 

5H 

DRAINAGE  CODE;      1-COASTAL     2-DELA 


■  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    S-HUDSON    6-MAURICE    7- 


A    8-PASSA1C    9-RAHWAY     10-RARITAN 


al     Lnformatl 


herwlse    Indicated,     dlmeu: 
hly   degree   day   totals   ar< 


ied  by  writing  to  tbe  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst , 
nee,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,  New  Jersey  08903,  or  to  any  Weather 
"HOURLY    PRECIPITATION   DATA    NEW    JERSEY". 

a  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
legatlve  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
I    Is    the   vector    sum   of    wind    directions    and   speeds    divided   by    the    number   of   obf 


I   TIME:       The    Station    Ii 
saving    time.       Snow   on    ground    In 
stations    snow   on   ground   values    a: 
and   Wind"   table,    and  snowfall    In 

EVAPORATION  13  measured  In  the  stai 
Ln  the  Evaporation  and  Wind  table  are  i 
evaporation  pan  as  determined  by  a  coi 

WATER  EQUIVALENT  values  publlshe 
obtaining  measurements  are  taken 
In   the   snowpack  may  result    In  ap 

SNOWFALL : 


Entries  of  i 
NORMALS  for  all  stations  are  oil: 
DIVISIONS,  as  used  ln  this  publl 
STATION   NAMES:       Figures    and    lett. 


shows  observation  times    ln   local    standard   time.      During  the   summer  months   some   observers    take   the   observations   on  daylight 
"Snowfall    and   Snow  on  Ground"   table   Is   at    observation   time   for   all   except    Weather  Bureau   and   FAA  stations.      For   these 
,t   7:00   a.m.,    E.    S.    T.      Data   ln   the  "Extremes"   table,    "Dally   Precipitation"    table,    "Dally   Temperature"    table,    "Evaporation 

"Snowfall    and    Snow  on  Ground"    table,    when  published,    are    for   the   24   hours   ending   at    time   of   observation. 


lard  Weather  Bureau  type  p 


n  of  4-foot  6 
dub  anemometer  recorder  located  6-£ 
tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Grou 
nt  Inconsistencies  ln  the  recor 
table, 


"Snowfall   i 


on  Ground"    table,    and 


Snowfall"    table, 


ologlcal    standard  normals   based   on    tbe  period   1931-1960. 
Ion,    became  effective  with  data   for   September    1956. 
following   the  station  name,    such   as   12  SSW,    Indicate  distance  ln 
I  beating  degree   daya    for   the   12  months  ending  wit 


s   and   direction   from   the   post    of f ii 
preceding   June   data   will    be   carrl 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  ln  the  June  and  December  issues  of  tbls 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  ■ 
IN   THE   DATA   TABLES   THE   SYMBOLS    AND   LETTERS   WHEN   USED    INDICATE   THE   FOLLOWING: 

-      No  record   in  the   "Supplemental   Data"    table,    "Dally   Precipitation"    table,    "Evaporat: 


lie 


No   ; 


"Clii 


da 


windspeed .       Thi 


4  And  also 

++  Highest    i 

•  Amount    Included    ln   following  measurement,    time 

//  Gage    Is   equipped   with    a   windshield. 

B  Adjusted   to  a   full  month. 

D  Water    equivalent    of    snowfall   wholly    or   partly   < 

V  One  < 


able 


"Dally  Temper; 


Degrt 


led 


cording  gage.   (These  ; 


Data.) 

T     Trace,    an  amount    too  small   to  measure. 
V      Includes   total    for   previous  month. 
IN   THE   STATION    INDEX   THE   SYMBOLS   AND   LETTERS   WHEN   USED    INDICATE   THE   FOLLOWING: 
AR     This   entry   in   time  of   observation  column   ln  Station    Index  means  after  n 


equivalent    to   every    10   ] 


i  essentially   accurate   but    may  vary   slightly   from    the  amounts   to  be   published    la 


by 


'R'  . 


Hourly  preclpit, 
may  differ  fr 


able 


G      "Soil    Temper 
H      "Snowfall   and   Snow  on  Ground"    table 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS     This  entry   in   time  of   observation  c< 
VAR     Tnls   entry   in    time   of   observation  c< 
1   generally  exposed   : 


ues   are   processed    for    special    purposes,     and   are    published    later    ln    tbe   "Hourly    Precipitation 
lmatologlcal   Data"    bulletin   they   are    from   a   separate    non-recording   gage,    eicept    where    Indicated 
s    published   from   the    recording   gage    ln    the   "Hourly   Precipitation   Data"    bulletin. 


i   that   iioUb 


appearing    : 


el  t. 
i    table 


lo< 


.t  <.•■:!    ■ 


of   a  building. 
either   missing    < 


General    weather    conditions    in    the    0.    S.    for   each   month    are    described   ln    the    publications       MONTHLY      WEATHER      REVIEW,       CLIMATOLOGrCAL      DATA      NATIONAL      SuTDlAKY, 
and    STORM   DATA,     all    of    Which    may   be    obtained    from    the    Superintendent    of   Documents,    Government    Printing   Office,     Washington.    D.    C.    20402. 

Information   concerning    the   hlBtory    of    changes    ln    locations,    elevations,    exposure,     etc . ,     of    substations    through    1955   may    be    found    ln    the    publication    "Substation 
listory"    for    this    State,    price    15   cents         Similar    information    for   regular    Weather    Bureau    stations   may   be    found    in    the    latest    annual    Issue    of    Local    Cllmatologlcal 
)ata,    price   15  cents.      These  publications  may   be   obtained  from   the   Superintendent    of   Documents   at    the   address   shown   above 

History"    for   this   State,    price    15  cents.      Similar    information   for   regular   Weather   Bureau   stations  may  be   found   in  the    latest   annual    Issue   of   Local   Cllmatologlcal 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL  DATA  sk.kyh  l 


NEW  JERSEY 

-JULY   L970 
Volume  75    No.  7 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHERN  01 

BElVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

L1YT0N  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  UB  AIRPORT 

NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

DIVISION 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

DIVISION 


Temperature 


82.6 
84.1 
84. 7 
81.5 
B6.3 

8*.* 


82.3 
86.9 


85.7 
81.7 
85.2 

B4.9 

83.6 
87. 7M 
86.0 
86.1 
86.2 

83.2 


31.3 
97.2 
95. 3M 


B3.8 
85.2 
B5.8 
B5.6 
B4.9 


95.9 
8*. 9 


64.7 
84.0 


60.6 
62.4 
62.1 
59.9 
64.8 

62.5 

61.8 

I 

69.0 

64.9 


64.8 
59.3 
61.6 
69.4 

60.0 
67. 3M 
62.3 
64.8 
61.4 

56.5 


66.0 
66.7 
64. 2M 

63. 6M 

63.6 
66.5 
64.6 
64.5 
63. B 

66.6 

64.2 
65.4 
63.6 
66.5 

66.3 

64.1 
68.3 
65.1 


67.5 
65.6 
66.1 

67. 8M 


71.6 
73.3 
73.4 
70.7 
75.6 

73.5 
73.9 
I 
75.7 
75.9 


75.3 
70.5 
73.4 
77.2 

71.8 
77. 5M 
74.2 
75.5 
73.8 

69.9 

73.8 


73 

77 
74. 8M 

74. 6M 

73.7 
75.9 
75.2 
75.1 

74.4 

75.1 
74. 8M 
74.8 
74.8 
75.7 

75.5 
74.1 
76.4 
73.4 


72.5 
72.8 
74.0 
74. 5M 

73.5 


3.5 
.5 


88  18+  58 
93  28+  58 
91  28    53 


Precipitation 


3.31 
2.83 
2.37 
3.69 
6.31 

3.65 
5.48 
1.40 
2.67 
4.23 


2.44 
3.69 
2.21 
3.68 

2.94 
3.80 
3.97 
4.31 
3.03 

3.08 


2.83 
2.01 
3.57 

6.67 

2.05 
5.59 
5.61 

1.97 
3.19 

3.95 

5.32 

3.48 

3 

2.17 

2.19 
2.79 
1.67 
1.76 


3.72 
1.56 
2.16 


1.99 
1.41 
2.1 
1.04 


2.10 
1.51 

.01 

1.93 

.83 

1.32 

.30 

1.71 

1.99 
1.20 


.89 
1.27 


1.05 
2.49 
1.08 


1.15 
1.05 
1.32 


2.10 
2.51 


1 
1 
1 
3.70 

1.63 
3.50 
.60 
1.08 
1.24 


.86 
1.32 

.54 
1.05 

.71 
1 

1.34 
2 
1.51 


1.10 

.68 

1.03 


.82 
1.25 
1.63 

.95 
1.03 

1.32 
3.95 

1.64 
1.87 

.68 

.74 
.70 
.80 
.61 


1.10 
.38 
.69 
.22 


I'  I  |l>  I 


Vlli 


nil 

I'd* 

i  '•• 
i  I 

zi 
mi 

hi 

III!!' 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PATERSON 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHATSWORTH 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SANDY  HOOK 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MOORESTOWN 


96 

DATE 

29 

46 

DATE 

13  + 

6.67 

.54 

3.95 

DATE 

30 

THE  LIBRARY  OF  THE 

SEP  25  1970 

UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 
AT  URBANA-CHAMPAIGN 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


JULY 

1970 

Stalion 

H 

Day  of  Month 

o 

H 

12 

3 

4  | 

S  |  6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11 

12 

13  |  14   15 

16 

17   18 

19   20 

21 

22   23 

24 

25 

26  |  27 

28   29   30 

31 

NORTHERN           01 

BELV1DERE 

3.31 

.32 

T 

.22 

T 

.22 

.88 

T 

.58 

.20 

T     T 

.06 

.03   T 

.80  . 

BERNAROSVILLE  2  E 

2.97 

.06 

.06 

.01 

.05 

.05 

.29 

.09 

.12 

.16 

1.88 

.20  . 

BLACKWELLS  MILLS 

A. 36 

.13 

.01 

.05 

.30 

.02 

.46   .02 

3.28 

.09  . 

600NT0N  1  SE 

2.83 

•  16 

.05 

T 

.16 

.44 

.03 

T 

.50 

T 

T 

.10   T 

1.16 

.21  . 

BOUND  8»00K  2  w 

4.79 

.05 

T 

.37 

.21 

.85 

T 

.06 

.19 

1.79 

1.27  . 

BRANCHVILLE 

3.41 

.17 

.06 

.02 

.05 

.90 

.47 

.04 

.68 

T 

.71 

T 

.31  • 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1.57 

.28 

.10 

.08 

.35 

.22 

.03 

.28 

.16 

.04 

.01  . 

CANOE  BROOK 

2.37 

.16 

T 

.03 

.04 

.11 

.59 

.14 

T 

.06 

.04 

T 

.04 

1.16  . 

CHARLOTTEBURG 

3.69 

.33 

.09 

.03 

.22 

.01 

.48 

.01 

.01 

.59 

.16 

T 

T 

1.73 

.03  . 

CLINTON 

CRANFORO 

6.31 

.05 

.01 

.08 

.35 

.03 

.0* 

T 

T 

T 

.01 

.33 

T     .03 

.33  1.35 

3.70  . 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

3.65 

.13 

T 

.03 

.12 

.73 

.01 

.10 

.08 

.01 

.70   .11 

T 

1.63  . 

FLEMINGTON  1  NE 

5.48 

.18 

.04 

.05 

.04 

.25 

.36 

.05 

.39 

T 

.02 

.06   T 

3.50 

.58  . 

GREENWOOD  LAKE 

4.70 

.05   .14 

.08 

.22 

.04 

.02 

.40 

.03 

.38 

.27 

.02 

1.96 

.09  . 

HIGH  POINT  PARK 

1.40 

.10 

T 

.10 

.30 

.20 

.10 

T 

T 

.60  . 

JERSEY  CITY 

2.67 

.06 

1.04 

.03 

T     T 

T 

1.08   .03 

.43  . 

LAM8ERTVILLE 

4.23 

.48 

.02 

.13 

1.24 

T 

.09 

.80 

.03 

.05 

T 

.24   .46 

.69  . 

LAYTUN  2 

LITTLE  FALLS 

2.44 

.19 

T 

T 

.02 

.OB 

.86 

T 

.39 

T 

.59 

.11   .01 

.19  . 

LONG  VALLEY 

3.69 

.13 

.05 

.30 

.28 

.60 

.16 

.65 

.15 

.05 

1.32  . 

MAHWAH 

1.96 

.10 

.06 

.02 

.01 

T 

.94 

.01 

.01 

.33 

.01 

.13 

.34  . 

MIDLAND  PARK 

4.30 

.22 

.13 

2.17 

.13 

.01 

.4* 

.01 

.09 

.02   .14 

.94  . 

MILTON 

3.20 

.25 

.04 

.07 

.17 

.29 

.20 

.04 

.04 

.67 

.90 

.18 

.15  . 

MORRIS  PLAINS  1  W 

2.21 

.08 

.03 

.04 

.02 

.25 

.46 

.10 

.35 

.09 

.16 

.54 

.07  . 

NEWARK  WB  AIRPORT         R 

3.68 

T     .08 

T 

T 

.82 

.01 

.05 

.01 

T     T 

.04 

1.05   .63 

.99  . 

NEW  MILFORD 

2.50 

.22 

.75 

.09 

.51 

.23 

.05   .06 

.57  . 

NEWTON 

2.94 

.11 

.03 

.14 

T 

.71 

.41 

.02 

.63 

.70 

.05 

.  14  . 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.30 

.27 

.05 

.07 

.14 

.28 

.19 

.06 

.81 

1.04 

.03 

.29 

.06  . 

PATERSON 

3.80 

.18 

.04 

.02 

.10 

1.42 

T 

.01 

.28 

.01 

.24 

.02 

.B9   T 

.12   .35 

.12  . 

PHILLIPSBURG 

3.97 

.23 

.18 

.25 

.43 

.79 

.13 

1.3* 

T 

.50 

.08 

.04  . 

PLAINFIELD 

4.31 

.10 

.02 

T 

.26 

.05 

.02 

.03 

T     T 

.36 

T     .63  2.21 

.63  . 

POTTtRSVILLE  2  NNW 

2.06 

.10 

.02 

.07 

.02 

.20 

.19 

T 

.05 

.01 

.26 

.29 

.  85  . 

RAHWAY 

5.72 

.05 

.21 

.10 

.16 

2.00  1.30 

1.90  . 

RINCWOOD 

3.21 

.10 

.04 

.03 

.03 

.10 

1.60 

T 

.45 

.10 

.14 

,62  . 

SOMERVILLE  3  NW 

3.03 

.10 

.15 

.02 

.60 

T 

.01 

.28 

T 

.26 

1.51 

.  10  . 

SPLIT  ROCK  POND 

4.37 

.13 

.10 

.06 

.10 

.48 

.05 

.06 

.80 

.17 

.06 

2.00 

.34  . 

SUSSEX  1  SE 

3.08 

.22 

.05 

.04 

.04 

.54 

.27 

.04 

.07 

.84 

.01 

.69 

T 

.07 

T    . 

WANAQUE  RAYMONO  DAM 

3.02 

.26 

.05 

.02 

T 

.10 

.85 

.03 

.26 

.10 

,22 

.10 

1.03  . 

WERTSVILLE 

5.32 

.17 

.02 

.50 

.20 

.62 

T 

.01 

.39 

T 

.01 

.01 

2.35 

1.04  . 

WEST  WHARTON 

2.57 

T 

.02 

.16 

T 

.05 

.31 

.39 

.01 

1.13 

.02 

..5 

.03  . 

WOOOCLIFF  LAKE 

2.72 

.13 

.67 

.47 

.65 

.17 

.07 

.56  . 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

2.83 

.05 

T 

1.10 

.57 

.19 

.12 

.14 

T 

T 

T     T 

.58 

.02 

T 

T 

.06  . 

AUDUBON 

2.01 

.10 

T 

.38 

T 

.03 

.17 

.09 

.1* 

.68 

.05 

.12   .26   T 

T    . 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

5.66 

.29 

.02 

.53 

1.02 

.19 

.18 

.35 

.16 

.43 

* 

1.51 

.66 

.29 

BELLEPLAIN  St  FOREST 

3.57 

T     .33 

1.03 

.72 

.99 

.15 

.08 

.16 

T 

.03   T 

.05 

T 

.03 

BURLINGTON 

CANTON 

1.41 

.22 

.12 

.25 

.60 

.14 

.06 

.02 

T 

CHATSWORTH 

6.67 

1.10 

.01 

.62 

.50 

.05 

.30 

.52 

.65 

2.20        .72 

FORTESCUE 

2.63 

.96 

1.32 

.35 

.82  . 

FREEHOLD 

2.05 

T     ,10 

T 

.45 

.43 

.04 

.03 

.01 

T 

T 

.06 

.11 

GLASSBORD 

5.59 

.63 

1.25 

.31 

.57 

.04 

.01 

.63 

.55 

.61 

.99  , 

HAMMONTON  2  NNE 

5.61 

.23 

T 

.35 

T 

1.63 

.13 

.24 

T 

.03 

.64 

.10 
.25 

.04   .38 

1.62 

.10   .05 

.22  . 
.95  . 

HIGHTSTOWN  1  N 

1.97 

.12 

.04 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.19 

.16 

.36 

1.03 

T 

T 

.17 

T      T 

T     T 

.09 

.60 

.55 

T     .15 

.08  . 

MAYS  LANDING  1  W 

5.12 

.12   .23 

.81 

.15 

1.29 

.32 

.07 

.82 

.02 

T 

.02 

.23 

.24 

.14 

.66 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.95 

.16 

.77 

1.32 

T 

.72 

.33 

.06 

T 

T     .02 

T 

.55 

.02   T 

MOORESTOWN 

5.32 

.11 

.09 

.29 

.07 

.13 

.06 

.06 

.16 

.34  3.95 

.04  . 

NEW  BRUNSWICK 

3.4B 

.33 

.02 

■  02 

T 

.19 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

1.00   .03 

1  .64 

.46  . 

PEMBERTON  3  E 

3.33 

.04 

.05 

.79 

.04 

.06 

T 

.09 

.06 

1,87 

.09 

.24  . 

1.10  . 
.46  . 

Princeton  water  works 
seabrook  farms 

2.18 
2.17 

.16 
.24 

T 

.01 

.10 

.29 

.20 

.09 

T 

.03 
.68 

.03   .01 

.02 

T 
.03 

.17 

T 
.07 

.09   T 

.17   ,38 
T           .02 

SHILUH 

2.19 

.23 

.35 

.44 

.74 

.04 

.05 

.2* 

.06 

T     .04 

TOMS  RIVER 

2.79 

T     .04 

.70 

.58 

.10 

.1! 

.04 

.01 

.02 

.57   .40 

.15 
.05   .19 

.60  . 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.67 

T     .25 

.03 

.28 

T 

.04 

.01 

.01 

T     T 

.01 

T 

TUCKERTON 

1.76 

.12 

T 

.56 

.02 

.61 

.05 

T 

.22 

T 

.03   .11 

T 

.02 

.02 

WOODSTOWN 

*    *    * 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 

3.72 
1.56 
2.16 

.05 

.10   .29 

.09 

1.06 
.69 

.38 

.33 

.04 
•  26 

.04 
.25 

.09 

.36 
.26 

T 

.01 

T 

.23   T 

.07   T 

.76 
.09 

.01 

.01 

T 

T 

1.10 

.08 

T     .37 

.01 

.08  . 
.32  . 

SANDY  HOOK 

.54 

.10 

•  22 

.  2  1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    52    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

OF  1969  -  1970 

NEW  JERSEY 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*    *    * 

NORTHERN            01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

19.6 
19 

6.2 

31 

3.0 

7 

13.6 
3 

1.5 
2 

44.2 
62 

BERNARDSVILLE  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6.0 
31 

4.0 

10 

10.0 
3 

/1.0 
2 

. 

BLACKWELIS  MILLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

7.0 

3.9 

4.0 

- 

B00NT0N  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

12.7 

6.5 

6.5 
5 

12.5 
3 

.5 

1 

38.7 

BOUND  BROOK  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

8.1 

3.5 

3 

5.0 
3 

2 

- 

BRANCHVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

23.0 

7.0 

31 

2.5 

18 

15.5 
4 

3.0 
3 

51.0 

CANISTEAR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

20.5 

6.5 

- 

14.0 

2.0 

m 

CANOE  BROOK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.4 

17 

7.1 
29 

4.5 

7 

5.5 
3 

2.0 
2 

28.5 

58 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.8 
12 

6.0 
31 

5.0 
13 

13.3 
3 

2.0 
3 

46.1 
62 

CLINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

CRANFQRD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.2 

8 

8.0 
30 

6.4 
6 

5.2 
4 

28.8 
48 

ELIZABETH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.2 
6 

5.7 
30 

- 

- 

- 

_ 

ESSEX  FELLS  SE«V  BLOC- 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.5 

11 

9.5 
31 

4.3 
11 

11.8 

T 
3 

37.1 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

12.0 
29 

6.8 
6 

8.0 
6 

2 

- 

GREENWOOD  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

30.4 
22 

6.8 
31 

8.0 
17 

14.8 
3 

3 

60.2 
76 

HIGH  POINT  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.1 
5 

20.4 
23 

31 

22 

16.8 
11 

1.0 
5 

97 

JERSEY  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

B.5 
8 

9.0 
31 

3.5 
4 

2.0 
3 

T 

23.0 

46 

LAYTON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

26.5 
18 

5.5 
31 

3.1 
28 

19.5 
5 

T 
2 

54.6 

84 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.4 
16 

7.5 

31 

6.3 
12 

11.9 

4 

.2 
2 

41.3 
65 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

8.0 

6.0 

- 

. 

MAHWAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.5 

- 

5 

3 

1 

_ 

MIDLAND  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.1 

8.8 

6.8 

16.0 

T 

44.7 

MILTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

. 

. 

_ 

- 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

17.5 
21 

7.5 
29 

5.0 
9 

11.5 

1.0 
2 

42.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.5 
6 

9.1 
29 

5.5 
8 

4.3 
2 

T 
1 

27.4 
46 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

OF  1969  -  1970 

NEW  JERSEY 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NEW  MILFDRD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

NEWTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

21.1 

20 

6.7 
31 

2.8 

7 

19.0 
4 

.5 
2 

50.1 
64 

DAK  RIDGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

.5 

20.6 

7.0 

7.0 

- 

1.5 

- 

PATERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.9 

10.3 

6.6 

12.8 

.3 

41.9 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 
9 

"  11.0 
31 

3.0 
4 

8.0 
2 

34.0 
46 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.6 

11.9 

7 

9.8 
31 

5.0 
8 

6.0 
5 

33.3 

51 

POTTERSVILLE  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6.4 
31 

3.4 
15 

10.8 
3 

2 

- 

RAHWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

9.4 
9 

6.4 
25 

4.7 

7 

3.2 
3 

23.9 

44 

RINGWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

5.5 
28 

1.5 
2 

14.0 
2 

3 

- 

SOMERVILLE  3  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

- 

. 

- 

6.5 

3 

1.0 
2 

. 

SPLIT  ROCK  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

. 

- 

- 

- 

SUSSEX  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

22.0 

. 

4.0 

7.4 

1.0 

. 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.5 
17 

5.5 

6.5 

4 

14.8 
3 

1.0 
3 

40.3 

WERTSVILLE 

SNOWFALL 

1  IN  DN  W 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  WHARTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

21.4 

19 

6.3 

31 

11 

11.5 
3 

3.0 
1 

6b 

WOODCLIFF  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

*     *     * 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.6 

10.3 
16 

5.9 
3 

T 

16.8 
19 

AUDUBON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.0 

7 

12.0 
24 

3.0 
3 

1.0 
1 

27.0 

35 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

_ 

- 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.5 

15 

2.5 
2 

- 

- 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

■ 

CANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

7.0 

2.0 

T 

- 

CHATSWORTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

FORTESCUE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.2 
B 

10.9 
23 

5.0 

5 

2.0 

1 

T 

22.1 
37 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

DF  1969  -  1970 

NEW  JERSEY 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GLASSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

.2 

- 

HAMMONTON  2  MNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.1 
6 

10.7 
28 

4.3 
6 

4.2 
2 

T 

29.3 
42 

INDIAN  HILLS  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 

1 

10.2 
14 

3.5 
2 

.3 

17.5 
17 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

7.3 

16 

4.6 
4 

- 

- 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

3.5 

- 

- 

- 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

6.0 
16 

1.0 
1 

T 

7.0 
17 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 

7 

8.8 
29 

4.8 
7 

5.8 
3 

T 
1 

28.4 
47 

PEMBERTON  3  E 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.4 
2 

10.7 
15 

3.0 
3 

1.1 

19.2 
20 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

SHILOH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

TOMS  RIVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

11.0 

3.0 

.5 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

10.8 
6 

8.8 
26 

4.4 

4 

2.4 

1 

T 

26.6 

37 

TUCKERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.9 

10.1 
17 

5.2 

4 

.1 

T 

16.3 

21 

WOODSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.1 
3 

4.5 
12 

2.0 

- 

- 

*     *     * 

COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY 

5N0WFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CAPE  MAY  1  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

LONG  BRANCH  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.7 
1 

12.5 
19 

5.3 
6 

2.5 

1 

22.0 

27 

SANDY  HOOK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

2.0 
2 

- 

if' 
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NEW  JERSEY 
JULY 

1970 

Station 

Day  of  Month 

■ 
O) 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

*     *     * 
NORTHERN            01 

BELVIDERE 

MAX 

MIN 

66 
62 

85 
65 

78 
65 

78 
66 

86 

59 

76 
59 

63 
52 

83 
53 

B^ 
59 

63 
64 

77 
65 

80 
62 

82 
55 

84 
54 

76 

59 

82 
66 

83 
56 

83 
58 

87 
56 

86 
59 

66 
56 

76 
56 

75 
58 

77 
60 

85 
65 

85 
66 

86 
63 

89 
63 

69 
66 

88 
64 

83 

68 

82.6 

60.6 

BOONTON  1  SE 

MAX 

MIN 

8B 
69 

85 
66 

71 
60 

77 
67 

86 
69 

78 
58 

84 
56 

84 
57 

87 

65 

84 

70 

81 
67 

82 
64 

64 
56 

61 
57 

77 

65 

80 
65 

84 

63 

85 

60 

66 

62 

85 
57 

64 
62 

77 
55 

78 
61 

84 
61 

92 
62 

91 
66 

90 

61 

94 
66 

91 

70 

91 
58 

86 
60 

84.1 
62.4 

CANOE  8R00K 

MAX 

MIN 

88 
62 

88 
64 

72 
64 

79 
66 

87 
60 

80 

56 

85 
51 

68 
58 

88 
57 

75 
65 

80 
66 

85 
70 

65 
51 

61 

57 

77 
63 

80 
66 

85 
61 

85 
59 

90 

60 

84 
66 

85 
59 

81 
53 

80 
60 

84 
62 

90 
68 

92 

70 

87 
65 

92 
66 

94 

70 

93 
65 

87 
65 

84.7 
62.1 

CHARL0TTE8URG 

MAX 

MIN 

85 
58 

84 
60 

68 
64 

74 
65 

64 
61 

76 
59 

82 
51 

83 
53 

82 

57 

81 
60 

78 
65 

81 
63 

82 
53 

79 
55 

74 

60 

76 
65 

82 
60 

82 
58 

84 
58 

62 
60 

81 

58 

74 
52 

78 
57 

80 
59 

87 
60 

86 

67 

88 
64 

90 
64 

90 
65 

88 
63 

85 
64 

81.5 
59.9 

CRANFORD 

MAX 
MIN 

88 
66 

87 
66 

78 
67 

88 

71 

87 
65 

85 

60 

87 
55 

88 
58 

84 
60 

81 
69 

85 

66 

86 
62 

85 
55 

81 
59 

82 
69 

90 
71 

87 
64 

90 
62 

88 
66 

86 
66 

85 
63 

81 
56 

64 
6! 

90 
66 

90 
69 

85 

71 

93 
66 

94 
66 

93 
72 

86 
65 

82 

70 

86.3 
64.8 

ESSEX  FELLS  SERV  8LD0 

MAX 
MIN 

87 
61 

85 
65 

70 
65 

78 
70 

87 
62 

78 
57 

64 
53 

87 
59 

87 
60 

62 
69 

80 
65 

85 
60 

85 
53 

81 
58 

77 
67 

80 

67 

87 
60 

84 
62 

89 
60 

64 
65 

84 
52 

80 
55 

60 
62 

65 
61 

90 
68 

90 
65 

85 
67 

92 

66 

93 
71 

92 
65 

87 
67 

84.4 
62.5 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

86 
62 

86 
67 

74 
67 

60 
67 

90 
64 

78 
58 

84 
51 

87 
54 

88 
58 

88 
63 

61 

67 

83 
63 

65 
52 

85 
52 

79 

59 

83 

67 

89 
62 

86 
58 

85 
60 

90 
62 

89 
60 

80 
56 

81 
59 

63 
65 

90 
67 

94 
67 

90 
66 

94 

65 

95 
69 

94 
64 

85 
64 

85.9 
61.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

58 

58 

58 

5a 

55 

53 

51 

50 

72 

79 

79 

84 
66 

87 
69 

84 
71 

88 
66 

86 
67 

87 
63 

83 
68 

JERSEY  CITV 

MAX 
MIN 

86 
68 

72 
67 

74 
68 

80 
66 

80 
68 

84 
65 

66 
65 

81 
66 

77 
69 

78 
70 

85 
69 

87 
64 

62 
64 

75 
68 

76 

66 

87 
72 

87 
65 

69 
70 

60 
69 

80 
71 

82 

66 

82 
68 

82 
69 

85 
70 

86 

74 

61 

74 

85 
71 

89 
72 

90 
74 

62 
71 

80 
73 

82.3 
69.0 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

89 
62 

67 
68 

S3 
68 

89 
72 

66 
62 

85 
58 

86 
55 

87 
60 

90 

65 

82 
70 

84 
69 

87 
63 

64 
55 

82 
59 

83 
68 

67 
69 

87 
62 

90 
62 

90 
62 

90 
66 

83 
61 

81 
59 

81 
62 

89 

65 

92 

70 

87 
70 

93 
67 

93 
69 

93 

71 

84 
68 

87 
72 

86.9 

64.9 

LAYTDN  2 

MAX 

MIN 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

89 
64 

69 
68 

71 
66 

80 
68 

69 
65 

80 
59 

87 
56 

68 
61 

88 
61 

82 

70 

82 
67 

85 
67 

86 

57 

82 
61 

79 

68 

85 

67 

86 
62 

86 
62 

90 
63 

84 
66 

84 
62 

80 
57 

61 
64 

86 
64 

91 
68 

91 

71 

86 
68 

93 

67 

94 
72 

92 

66 

66 

71 

85.7 
64.8 

LDNO  VALLEY 

MAX 
MIN 

84 
60 

84 
61 

71 
63 

76 
64 

66 
60 

77 
57 

82 

50 

83 
54 

82 
55 

81 
66 

76 
66 

80 
59 

82 

50 

80 
55 

75 
62 

78 
62 

83 
56 

84 
55 

85 
59 

83 
62 

84 
55 

75 
53 

76 
59 

75 
59 

85 
61 

86 
64 

86 
62 

90 
62 

90 
65 

90 
63 

83 

60 

81.7 
59.3 

MORRIS  PLAINS  1  U 

MAX 
MIN 

89 
59 

86 
66 

B0 
66 

76 
66 

87 
62 

79 
56 

85 

53 

87 
56 

86 
56 

62 
65 

79 
66 

84 
62 

B5 
55 

82 
56 

77 
61 

87 
62 

85 
60 

B8 
62 

88 
62 

66 
63 

85 
60 

78 
59 

80 
62 

83 
59 

89 
63 

90 
68 

86 
63 

92 
65 

94 
68 

93 
63 

87 
65 

65.2 
61.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
69 

75 
66 

78 
69 

88 
71 

80 
68 

87 
63 

87 
64 

86 
67 

61 

69 

82 

70 

86 

70 

66 
67 

83 

66 

83 
68 

63 
71 

90 
71 

87 
66 

91 
69 

62 
71 

83 

71 

81 
66 

83 
67 

63 
71 

89 

71 

86 

74 

83 
74 

90 
72 

93 

73 

91 
73 

85 
71 

81 
72 

64.9 
69.4 

NEWTON 

MAX 

MIN 

86 
57 

82 

67 

75 
65 

76 

66 

87 
58 

78 

56 

83 
49 

82 
54 

B6 
57 

83 
64 

79 
66 

83 

65 

84 

48 

81 
56 

76 

61 

61 
66 

85 
58 

85 
58 

87 
56 

86 
58 

86 

57 

75 
53 

79 
56 

80 
61 

69 
65 

88 

65 

88 
61 

92 
63 

92 
66 

91 
63 

88 
64 

63.6 
60.0 

PATERSON 

MAX 
MIN 

84 
65 

87 
67 

85 
63 

87 
61 

91 
65 

90 
64 

85 
72 

84 
69 

88 
66 

86 

60 

84 
65 

81 
6« 

79 
69 

90 
65 

88 
66 

92 
68 

85 
69 

87 
65 

87 
55 

82 

67 

88 

63 

92 

72 

92 
73 

87 

70 

95 

72 

96 

75 

93 
69 

88 

75 

87.7 
67.3 

PHILLIPSBORG 

MAX 
MIN 

89 
62 

89 
67 

79 
66 

82 
67 

69 
63 

79 
60 

65 
53 

66 

57 

90 
60 

69 
66 

79 

67 

82 
67 

86 
54 

83 

58 

82 
56 

83 
67 

87 
60 

86 
58 

69 
62 

88 
62 

90 

59 

78 
56 

80 
60 

81 
63 

89 
66 

92 
68 

89 
63 

93 
65 

92 

67 

92 
65 

87 
67 

86.0 
62.3 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

87 
64 

62 
66 

80 
67 

68 
72 

80 
64 

87 
57 

89 
55 

68 
58 

64 
61 

83 
69 

85 
68 

87 
64 

84 
55 

80 
59 

62 

66 

90 
70 

87 
62 

91 
62 

65 

65 

87 
66 

62 
63 

83 
58 

81 
63 

90 
69 

92 

70 

85 
71 

93 
67 

94 
69 

94 
72 

85 
66 

83 
73 

86.1 
64,8 

SOMERVILLE  3  NW 

MAX 
MIN 

89 
61 

88 
63 

72 
67 

81 

65 

90 
57 

80 
55 

85 
53 

87 
56 

68 
58 

87 
65 

83 
67 

84 
60 

66 
54 

83 
57 

si 

58 

83 
67 

89 
57 

87 
59 

91 
61 

83 
65 

90 

59 

80 
57 

82 

60 

82 
62 

91 
66 

94 
69 

66 
64 

94 
65 

94 
66 

95 
64 

86 
65 

86.2 
61.4 

SUSSEX  1  SE 

t      *      t 

MAX 

MIN 

86 
54 

87 
57 

72 
62 

76 
63 

66 
54 

77 
54 

83 
46 

84 
49 

84 
54 

84 
59 

79 
62 

83 
63 

83 
46 

80 
49 

72 
56 

79 
63 

84 
56 

69 
53 

65 
55 

83 
59 

64 
55 

75 
50 

78 
53 

80 

53 

88 

57 

69 
63 

88 
59 

91 
63 

90 
62 

92 
62 

66 
62 

83.2 

56.5 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
6<i 

74 
65 

79 
69 

88 

70 

76 
62 

81 

60 

84 
60 

86 
65 

80 
69 

78 
69 

83 
66 

64 
65 

80 
59 

78 
58 

80 
69 

85 
65 

61 
60 

88 
65 

83 
66 

63 
62 

73 

67 

78 

61 

78 

61 

79 
68 

82 

70 

81 
71 

83 
69 

85 
70 

87 
72 

81 
73 

82 
75 

61.3 
66.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

68 
68 

78 
68 

88 
69 

91 
72 

80 
65 

86 
60 

69 
58 

88 
64 

89 
65 

83 
69 

86 
69 

87 

65 

86 
60 

62 
60 

86 
67 

89 
70 

68 
64 

91 
64 

92 
68 

91 
65 

82 

64 

83 
64 

83 
65 

67 
67 

93 

70 

87 

70 

93 

71 

93 

73 

90 
71 

83 
71 

88 

73 

87.2 
66.7 

BELlEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

87 
66 

82 
64 

63 

65 

89 
66 

89 
68 

84 
55 

87 
53 

86 

60 

83 
63 

82 
65 

85 
66 

66 
62 

85 
58 

79 
54 

84 
64 

67 

71 

86 
60 

89 
60 

69 
64 

86 

63 

80 
64 

80 
60 

82 
67 

86 
72 

86 

71 

88 

66 

91 
63 

90 
69 

82 
71 

67 
74 

85.3 
64.2 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

68 
64 

85 
64 

63 

6V 

68 
70 

86 

67 

85 

55 

66 
53 

86 

57 

85 
62 

83 
68 

65 
55 

84 
55 

87 
69 

85 
59 

89 
58 

90 
67 

83 
64 

80 
65 

78 
63 

78 
60 

8! 
65 

68 
68 

86 
68 

90 
64 

90 
69 

90 
63 

81 
70 

65 
72 

85.5 

63.6 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

B7 
63 

85 
62 

71 
64 

81 

70 

66 
65 

77 
59 

64 
54 

66 
61 

87 

63 

84 

67 

81 
67 

83 
63 

65 
56 

81 

57 

60 
64 

81 
69 

86 
60 

64 
62 

88 
62 

83 
66 

85 
63 

79 

59 

79 
61 

78 
65 

87 
62 

89 
66 

64 
67 

90 
70 

92 

70 

92 

66 

84 
68 

83.8 
63.6 

GLASSBORO 

MAX 

MIN 

88 
66 

86 
67 

77 
66 

85 
68 

89 
66 

81 
59 

63 
56 

86 
64 

87 

65 

86 
66 

78 
69 

84 
65 

66 
64 

84 
62 

81 
65 

66 
69 

67 
63 

63 
65 

68 
67 

89 
66 

68 
65 

79 
64 

78 
64 

82 
67 

84 
67 

90 
72 

89 
72 

90 
71 

91 
73 

91 
71 

85 
77 

65.2 
66.5 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

89 
65 

87 
65 

76 

66 
66 

89 
66 

7=> 
5B 

85 
57 

89 
63 

88 
65 

66 
66 

80 
66 

66 
63 

67 
61 

81 
59 

81 

65 

86 
68 

68 

60 

85 
63 

91 
65 

68 
64 

87 
65 

79 
62 

78 
61 

81 

65 

83 
65 

90 
68 

87 
66 

91 

70 

92 
69 

92 

70 

93 

71 

65.8 
64.6 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

87 
64 

81 
66 

82 

67 

86 
71 

79 
65 

85 
57 

86 
55 

87 
61 

85 

62 

82 
68 

85 

66 

66 
64 

63 
55 

81 
57 

82 
66 

89 
69 

85 
60 

91 
62 

67 
62 

69 

64 

60 
62 

82 
59 

79 
61 

90 
64 

92 
69 

85 
71 

91 
69 

93 

71 

93 
71 

62 
68 

86 

70 

85.6 
64.5 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

67 
62 

76 
66 

83 

68 

89 
70 

76 
66 

84 
55 

87 
52 

87 
59 

86 

62 

79 
68 

85 
66 

B6 
62 

85 
55 

79 
55 

85 
65 

86 
69 

85 

57 

89 
59 

69 
62 

87 
65 

79 

65 

80 
62 

82 
59 

85 
66 

90 
68 

85 
68 

92 

65 

90 

70 

90 
69 

81 

70 

86 
72 

84.9 
63.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

85 
65 

76 
67 

B  ! 

6/ 

90 

70 

78 
63 

83 

60 

66 
57 

84 
65 

83 

65 

77 
69 

66 
69 

83 
65 

62 
62 

81 
60 

84 

67 

86 
68 

83 
62 

68 
63 

68 
67 

86 
66 

76 
66 

79 
64 

78 
63 

80 
69 

86 
70 

66 
72 

87 
70 

91 

70 

88 
73 

80 
72 

66 

75 

83.5 

66.6 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

88 
63 

86 
66 

76 
67 

82 

70 

86 
66 

82 

86 
53 

87 
62 

87 
62 

65 
68 

82 
66 

84 

63 

85 
54 

84 
56 

61 
64 

85 
64 

88 
61 

86 
62 

90 
65 

90 
64 

64 

80 
59 

81 
62 

81 
65 

89 
71 

90 
69 

89 
69 

90 
70 

91 
70 

83 
68 

85 
70 

65.4 

64.2 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

87 
66 

67 
66 

72 
66 

60 
69 

88 
66 

78 

60 

84 

60 

86 
62 

87 

6  2 

84 
68 

82 
68 

83 
65 

85 
59 

63 
59 

79 
63 

82 
69 

87 
62 

83 
65 

88 

67 

85 
65 

85 

62 

79 
61 

61 
64 

79 
67 

86 

70 

90 
71 

84 
67 

89 
69 

91 

71 

92 
68 

83 
69 

84.2 
65.4 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

MIN 

87 
63 

83 
64 

BO 
6  1 

90 
69 

86 
64 

85 

54 

89 
53 

86 
58 

86 

6". 

84 
68 

85 

67 

85 
62 

64 
54 

83 
55 

8  2 
64 

88 
69 

66 
58 

90 
60 

86 
62 

86 
66 

62 
63 

81 

60 

81 
63 

84 
66 

92 

66 

65 
68 

93 
66 

93 
70 

92 

68 

83 
69 

66 
71 

85.9 
63.6 

j  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
JULY 


Day  ol  Month 


10   11   12   13   14   15   IS   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


SEABROOK  FARMS 

SH1L0H 

TOMS  RIVER 

TRENTON  W8  CITY 

TUCKERTON 

HOODSTOWN 

•     * 
COASTAL 

atlantic  city 
cape  may  i  nw 
long  branch  2  s 
sandy  hook 


MAX 

M1N 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62   80 
66   65 


64   64   66 


80   71 
67   67 


79   76 
65   67 


84   90   80 
71   67   59 


90   89   82 
70   67   60 


82   90 
68   68 


85   79   84 
70   69   59 


78   77 


66   67 

80   79 
68   67 


78   80   81 
69   68   64 


I  I 

57 

85  85 

60  65 

85  81 

55  60 


87   85 
66   67 


87   86   86 
63   67   66 


84   82   80 
58   63   65 


59   67   67 

82   80   77 
66   68   65 


82   81   86 
68   68   63 


67   67   64 


76   81   82 
68   67   67 


B3 
57 


82   79   83 
64   66   69 


83   87   85 
69   60   61 


65   64   69 


88   86 
66   65 


90   82   84 

63   65   66 


76  76  72 

67  65  64 

81  81  80 

66  63  64 


79   80   80 


10 

61 


80   81   81 
63   60   67 


78   78   80 
63   59   62 


78   84 
68   69 


77  79 

71  71 

81  81 

68  68 


83   81 
70   68 


8  0 
68 


90 

rc 


83 
73 


83   65   85   78 

69   70   70   70 


83   82 
70   71 


84.9 
66.5 


84.0 
64.1 


81.6 
65.1 


77.5 

67.5 


80.0 
65.6 


81.8 
66.1 


81.1 
67.8 


SUPPLEMENTAL  DATA 


I  f'1 1 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

umber  of  days  wi 
precipitation 

th 

0 

_c 
IE 

in 

c 

^_    3 
^•" 
„_    fl> 

1_   </> 
<U  O 
a.  a. 

a> 

(A 

c 

3 

1.2 

11 

•   r 
at  O 

c 

"5    • 

0)    d 

0 
0) 
0 

L. 

a 
> 
< 

^0.5 
o_i 

1-      (A 

5.2 

0_ 
0)  0) 

Standard  of  Time 
EASTERN 

0) 

u 
0 

r- 

o 

o 

o> 
o 

c* 

0^ 

o 

°i 

6 

o 

> 

0 
CM  O 

"o 

0 

i— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

20 

4.9 

9.0 

37++ 

26 

D4 

93 

91 

70 

81 

7 

3 

3 

2 

l 

0 

16 

42 

7.1 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

36 

SW 

20+ 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

2 

1 

2 

0 

7 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

20 

3.5 

8.8 

23++ 

29 

16 

74 

74 

56 

61 

5 

5 

0 

3 

1 

0 

14 

- 

6.8 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

■ 

28 

S 

20 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

3 

1 

0 

0 

15 

48 

6.B 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    DF    1969    -    1970 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    *    * 

NORTHERN             01 

BELVIDERE 

15 

10 

127 

426 

706 

1150 

1418 

1024 

940 

518 

186 

55 

6575 

5468 

B0ONTON  1  SE 

10 

7 

111 

408 

685 

1097 

1373 

1027 

909 

501 

185 

35 

6348 

5668 

CANOE  BROOK 

6 

9 

113 

384 

694 

1097 

1378 

1011 

938 

526 

204 

44 

6404 

5847 

ChARLOTTEBURG 

16 

17 

141 

448 

1170 

1422 

1087 

1025 

570 

225 

78 

6083 

CRANFORD 

0 

1 

72 

328 

610 

1017 

1250 

884 

828 

419 

128 

8 

5545 

ELIZABETH 

0 

0 

49 

292 

6o5 

980 

1223 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

6 

5 

114 

390 

686 

1085 

1340 

985 

927 

505 

201 

37 

6281 

FLEMINGTON  1  NE 

6 

8 

126 

434 

706 

1418 

1016 

932 

514 

186 

46 

5254 

HIGH  POINT  PARK 

52 

14 

150 

474 

855 

1365 

1491 

1126 

1037 

579 

228 

77 

7448 

JERSEY  CITY 

0 

0 

44 

275 

587 

1003 

1228 

913 

827 

428 

127 

11 

5443 

5116 

LAMBERTVlLLE 

0 

1 

65 

320 

623 

1023 

1277 

896 

846 

438 

109 

10 

5608 

5246 

LAYTON  2 

9 

22 

478 

773 

1234 

1520 

1112 

1012 

565 

LITTLE  FALLS 

6 

1 

82 

339 

628 

1045 

1295 

922 

875 

463 

168 

22 

5846 

5337 

LONG  VALLEY 

22 

20 

171 

488 

748 

1399 

1019 

996 

562 

229 

78 

MORRIS  PLAINS  1  W 

15 

5 

122 

427 

717 

1121 

1378 

1030 

938 

514 

193 

43 

6503 

NEWARK  WB  AIRPORT 

0 

0 

49 

284 

575 

984 

1255 

892 

796 

390 

97 

5 

5327 

4859 

NEWTON 

16 

15 

154 

488 

757 

1191 

1464 

1075 

984 

528 

197 

71 

6940 

6163 

PATERSON 

4 

0 

62 

293 

606 

1020 

1290 

920 

852 

445 

141 

12 

5645 

5203 

PHILLIPSBURG 

0 

1 

75 

342 

609 

1050 

1371 

1000 

908 

479 

148 

5457 

PLAINFIELD 

1 

0 

72 

329 

634 

1027 

1277 

918 

858 

444 

127 

10 

5697 

5219 

SOMERVILLE  3  NW 

0 

2 

76 

360 

644 

908 

483 

180 

34 

5357 

SUSSEX  1  SE 

*     #     * 

25 

32 

193 

525 

826 

1262 

1568 

1146 

1058 

611 

239 

99 

7584 

5984 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

4 

16 

108 

356 

626 

939 

1174 

867 

820 

453 

166 

13 

5542 

4812 

AUDUBON 

0 

0 

46 

272 

S74 

933 

1189 

831 

783 

375 

82 

2 

5087 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0 

2 

64 

283 

607 

941 

1214 

812 

788 

390 

125 

15 

5241 

BURLINGTON 

0 

0 

227 

604 

957 

1127 

841 

371 

1 

4663 

CHATSWORTH 

0 

1 

76 

317 

611 

982 

1238 

887 

847 

445 

114 

9 

5527 

FREEHOLD 

6 

6 

94 

356 

640 

1038 

1310 

937 

887 

483 

185 

5103 

GLASSBORO 

1 

0 

65 

322 

615 

1007 

1245 

876 

814 

454 

136 

8 

5543 

HAMMONTON  2  NNE 

1 

1 

53 

285 

591 

982 

1220 

850 

813 

428 

138 

5 

5367 

4724 

HIGHTSTOWN  1  N 

0 

6 

87 

340 

623 

1014 

1265 

884 

852 

449 

138 

12 

5670 

5163 

INDIAN  MILLS  2  W 

0 

5 

85 

344 

632 

1003 

1243 

881 

856 

454 

135 

19 

5657 

5035 

MILLVILLE 

2 

35 

569 

941 

1221 

868 

MILLVILLE  faa  airport 

0 

0 

53 

314 

624 

961 

1218 

880 

829 

413 

124 

9 

5425 

MOORESTOWN 

0 

1 

73 

329 

617 

1218 

841 

801 

385 

104 

15 

5070 

NEW  BRUNSWICK 

5 

3 

90 

330 

632 

1026 

1306 

927 

879 

455 

168 

22 

5843 

5138 

PEMBERTON  3  E 

0 

1 

71 

333 

608 

999 

1259 

861 

847 

446 

121 

15 

5561 

4835 

SEABROOK  FARMS 

0 

0 

67 

317 

614 

982 

1245 

872 

823 

438 

129 

3 

5490 

SHlLOH 

0 

1 

46 

250 

596 

968 

1183 

847 

813 

403 

94 

3 

5204 

4729 

TOMS  RIVER 

5 

9 

87 

371 

648 

969 

1266 

885 

858 

485 

184 

22 

5789 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

56 

286 

580 

969 

1220 

889 

836 

409 

119 

8 

5372 

4980 

TUCKERTON 

0 

4 

62 

313 

594 

938 

1212 

865 

832 

473 

149 

17 

5459 

WOODSTOWN 

#     *     4 

0 

0 

60 

298 

598 

985 

1195 

852 

806 

404 

95 

12 

5305 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

0 

0 

25 

222 

509 

833 

1093 

789 

736 

411 

142 

3 

4763 

4684 

CAPE  MAY  1  NW 

0 

1 

52 

263 

560 

890 

1161 

842 

808 

452 

163 

5 

5197 

LONG  BRANCH  2  S 

0 

0 

54 

300 

588 

950 

1223 

867 

844 

476 

179 

11 

5492 

5162 

SANDY  HOOK 

905 

1202 

896 

846 

479 

178 

16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY 

1970 

I 

Q 

(IN) 

<a 

Day  of  month 

0> 

M 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

Max 

MIN 

90 
70 

75 
73 

60 
72 

88 
75 

81 
73 

85 
68 

88 
66 

85 
69 

86 

70 

82 

74 

8B 
74 

86 

71 

88 
68 

82 
69 

80 
72 

67 

74 

91 
70 

90 

71 

90 
72 

91 
72 

92 

72 

83 
73 

81 
70 

94 

71 

91 
76 

66 
77 

95 
77 

97 

77 

96 

76 

66 
75 

86 
77 

87.2 
72.3 

2 

MAX 
MIN 

85 
71 

75 
73 

78 
72 

63 
75 

80 
74 

82 
69 

64 
69 

83 
70 

64 
70 

SO 
75 

85 

74 

64 
72 

86 
69 

79 
70 

79 

72 

64 

74 

88 
70 

87 

72 

88 
73 

68 
73 

89 

73 

83 

73 

79 
71 

90 
72 

87 
76 

64 

77 

90 
73 

92 

77 

92 

77 

63 

75 

65 
77 

84.4 
72.8 

4 

MAX 

MIN 

79 
70 

81 
72 

74 
72 

77 
72 

79 
73 

78 
71 

80 
70 

81 
70 

60 

71 

81 
72 

79 
75 

82 
74 

82 

73 

62 

71 

76 
71 

78 
72 

67 
71 

84 
74 

83 
72 

84 
71 

85 

74 

85 
73 

81 
72 

78 
73 

65 
73 

84 
76 

63 

74 

67 
75 

88 
78 

88 
76 

82 
76 

61.8 
72.8 

8 

MAX 
MIN 

73 
70 

75 
72 

73 

72 

74 
72 

76 
73 

75 
72 

75 
71 

76 
71 

76 
71 

76 
72 

76 

74 

77 
74 

76 
73 

76 
72 

75 
72 

75 
72 

62 
72 

78 

74 

78 
73 

76 
72 

76 

74 

76 
74 

77 

73 

75 
73 

78 
73 

78 
75 

78 

74 

60 
75 

81 

76 

81 
77 

79 
76 

76.6 
73.1 

20 

MAX 

MIN 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 

70 

71 
70 

71 

71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

72 

71 

71 
71 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

72 

71 

72 

72 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

72 

71 

73 
72 

73 
72 

73 
73 

74 
74 

75 

74 

75 

74 

75 

74 

71.9 
71.2 

40 

MAX 
MIN 

66 
65 

66 
65 

66 
66 

66 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

68 
67 

6P 
67 

68 
67 

68 
66 

68 
68 

68 
68 

66 
66 

68 
66 

69 
68 

69 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
66 

69 
69 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

68.2 

67.7 

SUB-STa  2 

1 

MAX 
MIN 

99 

70 

76 
72 

82 
72 

95 
75 

76 
72 

97 
67 

102 
67 

99 

69 

98 

70 

85 
73 

94 
73 

100 
69 

102 
66 

92 
70 

86 
72 

96 

75 

103 
68 

100 
72 

101 
72 

102 

73 

100 

71 

94 
73 

86 

71 

104 
72 

99 
76 

87 
77 

96 

71 

103 

76 

104 
75 

86 
73 

89 

76 

94.6 
71.9 

2 

MAX 

MIN 

95 

70 

76 
73 

62 
72 

92 
76 

75 
73 

94 
67 

99 

68 

96 

70 

95 

71 

85 

74 

92 

74 

97 
70 

98 

67 

89 

71 

66 
73 

94 
75 

100 
69 

97 

73 

98 
73 

100 
73 

97 

72 

92 

74 

85 
72 

101 
73 

97 

77 

87 
77 

95 
72 

100 
76 

102 
76 

65 
74 

87 
77 

92.5 
72.6 

4 

MAX 
MIN 

87 
73 

75 
73 

76 
73 

86 
76 

82 

76 

86 
69 

90 

71 

88 

73 

88 
74 

81 
76 

86 

75 

86 
73 

90 
72 

84 
74 

62 

74 

88 

75 

92 
73 

90 
75 

91 
76 

92 
75 

90 
75 

86 
76 

82 

75 

91 
74 

90 
78 

84 

77 

89 

74 

93 

78 

93 
79 

83 
76 

84 
78 

?6.7 
74.7 

8 

MAX 
MIN 

80 
73 

74 
73 

75 
73 

77 
75 

78 
76 

79 
72 

81 

73 

81 
75 

60 

75 

78 
76 

79 
76 

81 

74 

82 
75 

79 
76 

78 
75 

81 
75 

83 
76 

83 

77 

84 
78 

84 

76 

83 

78 

80 
78 

79 
76 

83 
76 

82 
78 

80 
78 

82 
75 

85 
78 

84 
60 

80 
78 

80 

78 

80.5 
75.9 

(I1! 
i1 

•'  Hi' ' 

111! 


lilli 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1        :  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2        :  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER,   8ARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

"3  ^  6S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
NORTHERN            01 

CAND6  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 
32 
91 
66 

.14 
29 
95 

70 

.00 
22 
73 
69 

.17 
31 
79 
69 

.11 
29 

90 

72 

.14 
24 
87 
66 

.30 

9 

91 

65 

.21 

21 
93 
65 

.23 

49 
89 
65 

.16 

6 

87 

66 

.14 
62 
63 
70 

.31 
11 
80 
72 

.10 
31 
94 
64 

.13 
20 
92 
65 

.23 
51 
78 
67 

.05 
38 
80 
68 

.22 
36 
92 

66 

.20 
20 
93 
67 

.25 
34 
93 
70 

.24 
31 
91 
70 

.22 
60 
92 

68 

.14 
20 
93 
66 

.25 
9 

84 
66 

.10 
22 

65 

69 

.19 

6 

95 

70 

.14 
25 
97 
72 

.17 
16 
94 
72 

.3S 

22 
90 
73 

.22 
25 

97 
75 

.17 
26 
93 

70 

.17 
23 
84 

71 

5.84 

862 

88.9 

68.5 

•    «    * 

SOUTHERN           02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.92 
27 

88 
62 

.66 
32 
93 

67 

.39 

5 

72 

67 

.57 

2 

81 

66 

.64 
23 
93 

67 

.67 
26 

61 
62 

.59 
33 
89 
61 

.56 
33 
92 
62 

.78 
32 

90 
64 

.72 
20 
90 
65 

.67 
12 
83 
69 

.80 
25 
90 

64 

.57 
34 
91 
60 

.39 
30 
91 

60 

.59 

20 
SO 
63 

.77 
11 
82 
67 

1.05 

31 
86 
61 

.68 
23 
91 
62 

.76 
34 

88 
67 

.53 

33 

91 
67 

.95 
29 
92 
65 

.65 
28 
87 

64 

.32 

21 
84 

63 

.29 

12 
85 

67 

.42 
20 
94 
67 

.35 
23 
92 

73 

.20 
13 
87 
70 

.50 
26 
97 
71 

.56 
27 
97 
72 

.37 

0 

95 

69 

.44 
13 
82 
69 

18.38 

698 

88.3 

65.6 

PEMBERTDN  3  E 

EVAP 
WIND 

.18 
19 

.15 
31 

.U 
26 

.12 

37 

.14 
14 

.15 

14 

.17 

11 

.27 
34 

.24 

47 

.17 
55 

.  15 
22 

.20 
16 

.15 
11 

.17 
17 

.09 
32 

.12 
35 

.19 
20 

.24 
14 

.21 
20 

.15 
35 

.11 
28 

.13 

7 

.09 
3 

.10 
19 

.13 
16 

.13 
13 

.14 
12 

.16 

16 

.18 
16 

.07 
17 

.04 
32 

4.65 
693 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.23 
92 
63 

.32 

93 
68 

.08 
80 
70 

.12 
89 
69 

.20 
93 
69 

.18 
62 
65 

.31 
91 
63 

.32 

93 

65 

.34 
89 
65 

.26 

91 
67 

.11 
81 
68 

* 

.55 
92 
66 

.28 

88 
63 

.23 

82 
64 

.26 

86 

66 

.29 

90 

62 

.27 
92 

63 

* 

.62 
95 

67 

.25 
91 
66 

.20 

84 
63 

.14 
62 
66 

.13 
82 
67 

.07 
86 
69 

.28 
93 

73 

.13 
93 

71 

.20 
95 

71 

.25 
97 
73 

.15 
92 
73 

.19 
85 

74 

6.96 
89.0 
67.2 

fell 

ilni- 
f'1,41 
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e 
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Notes  Following  Station  Index 
-   59    - 


STATION  INDEX 


_ 

OBSERVATION 

STATION 

£       5 

z    9 

W 

O 
< 

< 

K 

Q 

u 

Q 

5 

< 

§ 

H 

0 

z 

0 

0 

> 
U 

TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 
S 

> 

5 

> 

iff 

ALLENDALE 

OlOO 

■ii 

BERGEN 

a 

<•!    02 

74    OE 

270 

BERGEN    COUNTV    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WR    AP 

0311 

r>i 

ATLANTIC 

l 

39    27 

74    34 

MIC 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

(ATLANTIC    ClTy                        V 

03ZS 

0- 

ATLANTIC 

39    23 

74    26 

AUDU80N 

03*.6 

02 

CAMDEN 

39    53 

75    05 

BASS    R1VE«    ST    FOREST 

052! 

Oi 

BURLINGTON 

39    37 

74    26 

eELLEPLAJN    St    FOREST 

069C 

02 

CAPE     MAY 

39    15 

74    52 

30 

6ELVI0ESE 

01 

WARREN 

40    50 

75    05 

275 

BEflNARDSVlLLE    2    E 
6LACKWELLS    "ILLS 

08«7 

01 

SOMERSET 
SOMERSET 

10 

40    43 
40    26 

74    35 

240 

7A 

8£RNa«r>S     (.ATFR    COMPANY 

BOQNTON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

1 

40    54 

74    24 

2?0 

BA 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUND    B»OOK    2    W 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

BA 

BAANCMVILLE 

0] 

SUSSEX 

41    09 

58C 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

M 

BURLINGTON 

40    05 

74    52 

CANISTEAH    RESERVOIR 

1327 

0] 

SUSSEX 

41    07 

74    30 

1040 

CANOE    8*00* 

1335 

OJ 

ESSEX 

40    4) 

74    21 

ISC 

9( 

COMMONWEALTH    WATER    CO, 

CANTON 

CAPE    HAV     1     NM 

1351 

02 

■3 

SALEM 
CAPE    M.AY 

I 

38    57 

75    25 
74    56 

17 

?.b 

" 

GERTRUDE    5.    WILLIS 
JONATHAN    SAYRE 

Oi 

SALEM 

39    31 

75    10 

80 

CMARLOTTEBURG 

1382 

0| 

PASSAIC 

41     02 

74    28 

CI-ATSWQBTH 

J.S98 

02 

8URLINQTCN 

1 

39    49 

74    32 

100 

5P 

EARL    M,    K£RC»NEft 

CLINTON 

17-1 

01 

HUNTERDON 

10 

74    5". 

CRANFOftn 

202: 

01 

UNIUN 

40    39 

73 

*9 

UNION    COLLEGE 

ESSFX    FELLS    SERV    9LOC 

01 

ESSEX 

40    50 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINCTUN    1     NE 

3021 

01 

HUNTERDON 

K 

FORT£SC;JE 

O'i 

CUMBERLAND 

FREEHOLD 

3 '.  b  1 

02 

MONMOUTH 

ie 

40    16 

GLASSBURQ 

02 

GLOUCESTER 

75    U? 

135 

'. 

GLASSanRn    STATE    COLLEGE 

GREENWonp   lake 
mAMMUNTON    2    NME 

3662 

02 

PASSAIC 
ATLANTIC 

* 

41     08 
39    39 

74     20 

74    48 

470 
P5 

SA 

« 

GEORGE   T,    WIGGINS 
W,    HU88ARC    PARKHUHST 

HIGH    POINT    PflSK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41     18 

74    40 

1410 

HA 

8A 

H    J    D6PT    UF    CORRECTION 

HIGHTSTOwN    1    M 

3951 

02 

MERCER 

10 

40    17 

74    31 

ftp 

AP 

'     H 

INDIAN    MILLS    a    W 

02 

8URLINGTQN 

39    48 

74    47 

100 

7P 

EOWARO    C-NTWISTLE 

JERSeV    CITY 

HUDSON 

I 

74    03 

Min 

UM9ERTVIUE 

<.*35 

01 

HUNTERDON 

40    22 

E.    E.    CASE 

LAYTQN    2 
LITTLE    FALLS 

»736 
*B37 

01 
31 

SUSSEX 
PASSAIC 

e 

41    15 
40   53 

74    52 

400 

-A 

l\ 

"     H 

ROBERT    WELSH 

LONG    BkANC*    2    s 

*.9B7 
5003 

03 

01 

MONMOUTH 
MORRIS 

10 

40     19 
40    47 

74    47 

15 
S50 

7A 

7» 

^ 

WlLBiJK     P.     LAFAVE 
MRS,    ALICE    A,    HQLI 

LUM6EPT1N 

5055 
5104 

02 

1 

BURLINGTON 
BERGEN 

• 

39    58 
41    06 

74    10 

25 
253 

7A 

.IAMES     LAWTON 
ROBERT    G.    GLASGOW 

... 

U 

OBSERVATION 

O     z 
Z     0 

U 

0 

u 

g 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

g     |2     COUNTY 

I'd 

< 

< 

o 

z 
o 

< 
> 
u 
•J 

OBSERVER 

i 

0 

% 

<r 

Q 

-J 

u 

^ 

£ 

£ 

%■ 

MARLTlN     1     H 

5?52 

":  t 

BURLINGTON 

, 

39    54 

7*    56 

«0 

DAV1P    0.     GBISCOM 

MAYS    LANDING    1    W 

5346 

Clf 

ATLANTIC 

I 

39    27 

74    45 

20 

it 

COUNTY     EXTFNSION    S^C. 

MIPLAVD    PAH" 

55G2 

BERGEN 

74    09 

21C 

MIt 

aieGEnngc    hATE"    CO. 

MlLLVlLLt     FAA    AIRPORT 

0? 

CUMBERLAND 

39    22 

75    04 

68 

Hid 

mii; 

FEO.     AVIATION     ^GENCr 

MILTON 

5597 

MORRIS 

74    32 

950 

JERSFY    CITV    HATER     WKS. 

MOORESTOWN 

572S 

0? 

&II&LIUGTQN 

7 

39    59 

T4    56 

55 

Mir 

8^ 

H.     J.     VlLLAKM 

MORRIS    MAINS     I    H 

57&S 

MORRIS 

40    50 

74    30 

4->C 

JUStOH    H.     GA"kIS»     111 

NEwARK    W8    AIRPORT              « 

6026 

ESSEX 

1 

74     10 

11 

MU 

MIt 

U.S.     rtEATHEH    6URFAU 

NEW    8RUNSWKK 

32 

MIDDLESEX 

4u    2  = 

74    26 

125 

:gh 

fUT&FRS    UNIVERSITY 

NEW    MlLFORD 

6146 

01 
01 

BERGEN 
SUSSEX 

* 

40  &7 

41  03 

74  02 
74    45 

12 
565 

MIU 
RA 

■ 

HACKENSACK    WATER    CO. 
NEWTON    WTK.     t     S«R.rOMM. 

DAK    RIDGE    RESERVOIR 

PEHBEaTON    3    E 
PHJLLIPSBURC 

PLAImFIFlD 

6460 

6842 

01 
01 

02 
01 

MORRIS 
PASSAIC 
6URLINGT0N 

UNION 

\ 

40    54 

39  58 

40  36 

74  30 
74    09 

74  38 

75  11 
74    24 

860 
100 
RO 
180 

8P 

8A 
5P 

7A 

5P 

I 

'IEWARK    WATFR     DFPT. 
P.     J.     OEL    VtCCHID 
PHILIP    E.    "ARUCCI 
TUWN    UF     PHILLI'SBURG 
MRS    i/|V|IN    Sr^ERFR 

POTTERSVILlF    J    NNW 

7301 

01 

MORRIS 

365 

MRS    MARION    GiODEf'G'JGH 

PKlNCETnN    WATER    WORKS 

0? 

MEP.CER 

40    20 

6C 

MU 

PRINCETON    *'ATER    CD. 

RINGwOOO 

7587 

01 

PASSAIC 

I 

40    36 

74  H 
74     16 

20 
305 

MIU 
10A 

:  h 

NO.    JERSEY   wTR,    SUPPLY 

SANDY    HOOK 

03 

] 

40  27 
39    30 

75    14 

10 

RA 

4P 

RA 

H 

U.S.    DEPT,    OF     INTERIOR 
SEAbRODk    FARHS    CO. 

SHILOH 

8051 

02 
01 

CUMBERLAND 
SOMERSET 

10 

39  28 

40  ^o 

75  IB 
74    38 

160 

H 

7* 

H 

EVERETT   OKkIiiSun 
STANLEY    RKharPS 

SPLIT    SflCX    PONO 

8402 

MORRIS 

( 

40    58 

74    2S 

3  iii 

10( 

JERSEY    CITY    0.    P.    W. 

SPRINGFIELD 

842: 

40    43 

74    18 

9< 

uMl'n    COUNTY    ENGINEER 

SUSSEX    1     SE 
TOMS    RJVER 

86*4 
8*16 

Oi 

SUSSEX 
OCEAN 

5 

1 

41  12 
39    57 

74  36 
74    13 

390 

9A 

MRS.     WlLHA    MfLL^J 
TOMS     RlVFK    "ITER     C?. 

02    MERCER 

40     13 

56 

ill 

MII 

:  hj 

U.S.     WEATHER     BUREAU 

TUCKERTHN 

8899 

02 

UCEAN 

1 

39    36 

74    21 

7P 

LA.'EOENCF     FASANO,     JR. 

H6NAQ11E    RAyM[iN0    DAM 
WMCHUNG 

9187 

9271 
9363 

.:. 

PASSAIC 

UNION 

HUNTERDON 

10 
10 

41  03 
40    27 

74    48 

320 
260 

8A 

:  M 

wateo    supply  comm. 
UNIUN   Cj  int,    ENGINEER 

RU94RT     -.     MANNERS 

9608 

■■I 

MORRIS 

1 

40    54 

74    36 

N.J.    PO«ER    t    LIGHT    CO, 

wOOOCLIFF    LAKE 

9832 

BERGEN 

41    01 

74    03 

io: 

MII 

: 

wCDOSTOKN 

<i 

SALEM 

39    39 

75    19 

•V 

*-v 

J      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL    2-DELAWARE    3-GREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK     5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULLICA    8- 


9-RAHWAY 


(   111  TATIIJN    DATA    ! 


k,    New   Jersey   08903, 


tate  Cltmatologls 


IHMI.NSIONAI,    I 


1  In    ' F,    preclpit 
ly    toiuperaturea 


TIME:        The    St; 


Snow  on  Ground"   tabl 
i*   on   Ground"    table 


■hen   published, 


ions.       For    these 
table,    "Evaporation 


Ni.xm,\i,_s    for  all   ! 
DIVISIONS,    as   usi 

STATION   NAMES:       1 


.gun 


hly    and   ! 


,7f   thi-,    bulletin 

DELAYED  DATA   AMD   CORRECTIONS   will   be   - 


a"    table,    the 

Snowfall    and   Snow   on   Ground 

aals   based    on    t 

he   period    1931-1960. 

wtth    data    for 

September    1956. 

name,    such   as 

12   SSW,    indicate   distance   It 

ng  degree  days 

for  the   12  months  ending  wl 

INTERPOLATED    VALUES    1 


IN    THh    DATA    TABLfcS    THE    SYMBOLS    AND    LETTERS    WHEN    USED    INDICATE    THE    FOLLOWING 


"Daily  Soil  Tei 
No    record    In 


al  ] 


"Dally  1 


lies  and  dire. 
the  preceding 


able,  "Snowfall  . 


c>n   Ground"  tible 


iture  table,  and  the  "Station  ln< 
"Climatological  Data"  tab 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++   Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   Tb 

*   Amount  Included  In  following  measurement, 
//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  par 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value 


Data.) 
V   Includes  total  foi 

IN  THE  STATION  INDEX  THE 


Degr< 
from  recording  gage.   (The; 


'  this 


AR   This  entry  in  time 

C  Recording  Rain  Gag 
Data"  bulletin.  I 
by  reference  'R' . 

G  "Soil  Temperature" 

H  "Snowfall  and  Snow 

J  "Supplemental  Data 

SS  This  entry  In  time 

VAR  This  entry  in  time 


'  LETTERS  ■■  I   ;  ■  :  ■.'■■  ;  ■  ■. 

tlon  column  In  Station  Index  means  after  n 


re  published  la 


..-M<"- 


lelter  located  on  the 
tables  with  no  data  < 


General   weather   conditions    in    the    U      S.    for   each   montb    are   described    in   the   publications      MONTHLT      WEATHER      REVIEW 
and    STORM  DATA,    all    of   which   may   be    obtained    from   the   Superintendent    of   Documents,    Government    Printing   Office,     Was 

,       CLIMATOLOGICAL      DATA      NATIONAL      SUMMARY, 
hington,     D.     C.     204O2 . 

Information   concerning   the   history   of   changes    in    locations,    elevations,    exposure,    etc.,    of   substations   through    195 
llstory"    for    thl3    State,    price    15   cents.      Similar    information    for    regular   Weather   Bureau    stations   may   be    found    in 
Data,    price    IS   cents.      These   publications   may   be   obtained    from    the    Superintendent    of   Documents   at    the   address   show 

5  nay   be   found    in    the    publication   "Substation 
the    latest    annual    issue   of   Local    Cllmatological 

Information   concerning   the   history   of   changes    in    locations,    elevations,    exposure,    etc.,    of   substations    through    195 
llstory"    for   this    State,    price    15   cents.       Similar    information    for   regular    Weather    Bureau   stations   may    be    found    In 

5   may   be    found    In   the   publication   "Substation 
the    latest    annual    Issue   of   Local    Cllmatological 

Subscription   Price:       20   cents   per   copy,    monthly   and   annual,    $2.50   per   year         (Yearly    subscription    Includes    tb 

-ASHEVILLE-8    28    70-920 


EC 
i 


Ilfi 


ii"" 

i 

.      H  I 

i  "! 

i 

!■•■ ';, 

!.:• 
|{ 

"ill 

"Ml 

1, 


«» 


55/^5 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COM  Ml '.He  K  p  TW(- 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATKfllHE  LIBRARY   Or    Int 

OCT  28  1970 

UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 
"V  i  IWRANA  CHAMPAIGN 


ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


NEW  JERSEY 

AUGUST   1970 
Volume  75   No.  8 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 

CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
M00REST0WN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

DIVISION 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 
SANDY  HOOK 

DIVISION 


Temperature 


83.5 
8*,. 5 
85.4 
62.4 
86.3 

85.2 

85.0 
79.5 
84.7 
87.4 


B5.9 
82.3 
B5.6 


64.9 
86.7 
87.7 
86.2 
86.3 


86.1 
86.  1M 
84.9 
87.3 
86.9 

87.3 
85.7 
85.1 
85.5 
87.4 


84.2 
83.7 
83.1 


57.7 
60.7 
60.9 
57.5 

63.7 

60.4 
59.3 
58.3 
68.3 
62.7 


63.4 
55.8 
59.7 
68.9 

57.4 
66.0 
59.1 
63.5 
59.5 

53.5 


63.6 
65.7 
B7.5         62.9 


70.6 
72.6 
73.2 

70.0 
75.0 

72.6 
72.2 
68.9 
76.5 
75.1 


74.7 
69.1 
72.7 
77.3 

M 
76. 7M 
72.7 
75.1 
72.5 

68.8 


73.9 
76.7 
75.2 


62. 5M      74. 6M 


2.3 
1.8 


63.1 

74.0 

65.5 

76.1 

63.1 

75.4 

62.9 

74.6 

61.9 

74.1 

65.3 

75.7 

63.8 

75. OM 

64.4 

74.7 

62.2 

74.8 

64.9 

75.9 

64.9 

76.1 

62.4 

74.1 

67.5 

76.3 

65.0 

75.3 

62.3 

74.9 

75.1 

68.6 

74.9 

66.4 

75.3 

66.1 

74.9 

69.3 

76.2 

75.3 

1 
1 

1.2 


1 

1 
1.0 


1.5 
2.4 


1.2 
2.1 


Precipitation 


3.42 
4.50 
4.58 
4.94 
5.16 

3.70 
4.46 
4.53 
2.45 
4.28 


5.48 
5.90 
3.80 
3.91 


6.28 
1.07 

2.39 

4.83 
.61 
1.98 
2.54 
1.23 

1.12 
6.72 
3.00 
2.85 
1.04 

1.07 
3.07 
2.87 
2.24 
3.19 

2.67 


1.24 
1.57 
6 
4.04 

3.32 


1.57 
.43 
.65 


2.17 
.86 


1.37 
.1 


2.20 
4.68 


3.66 
1.98 
4.23 


1.97 
1.70 
2.20 


3.90 
1.19 


1.34 
2.26 
2.65 

1.62 
1.21 
1 
1.30 

1 


2.43 
2.02 
1.94 
1 

.86 
1.58 
3.29 
2.22 
1.87 

1.00 


2.19 
.26 


1.75 

.64 

1.53 


.48 

.50 

3.83 


I    ' 

''  It  I 

I 


I  I"  > 


1  || 


i 

ii  • 
" 

II! 

hi 


H 

I'"J  « 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
SEABROOK  FARMS 


LOWEST  TtMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOORESTOWN 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GLASSBORO 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LONG  BRANCH  2  S 


96 

DATE 

29 

42 

DATE 

22 

6.72 

.61 

3.83 

DATE 

23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


-JJJ 

Day  of  Month 

Station 

O 

1   1 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16   17  | 

18 

19  ]  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

NORTHERN           01 

BELVIDERE 

3.42 

i.5a 

.46 

.05 

T 

■  OB 

.13 

T     T 

.42   .50 

*.20  . 

BERNARDSVILLE  2  E 

4.38 

1.16 

.34 

.75 

.03 

.51 

.07   .1* 

.61   .66 

.02 

.09  . 
.05  . 

BLACKWELLS  MILLS 

4.24 

1.10 

.05 

.94 

.06 

.52 

.22  1,30 

BODNTON  1  SE 

4.50 

1.B2 

.09 

T 

.04 

T 

.60   .10 

.99   ,55 

T     T 

.11  • 

BOUND  BROOK  2  W 

3.99 

.83 

.40 

T 

.13 

.05   .26 

1.07  1.18 

.07  . 

BRANCHVILLE 

4.60 

.40 

.71 

.99 

.06 

.02 

2.00   .22 

.20  . 

CANISTEAR  RESERVDIR 

6.00 

2.48 

.45 

.58 

.03 

.11   .02 

.68   .53 

1.12  . 
.26  . 
.08  . 

CANOE  BROOK 

4.58 

1.26 

.15 

.08 

.}? 

.55 

.06   .05 

.49  1,34 

CHARLOTTEBURG 

4.94 

2.26 

.17 

.67 

.22 

.16   T 

.63   ,75 

T 

CLINTON 

CRANFORO 

5.16 

.37 

.04 

.03 

.88   .17 

.31 

.55   .05 

2.65 

.10 

.11  . 
.08  . 
.07  . 
.IB  . 
.45  . 

ESSEX  FELLS  SERV  RLDG 

3.70 

1.82 

.12 

.01 

.02 

.03 

1  .52 
1.19   ,76 

FLEMINGTON  1  NE 

4.46 

1.21 

.03 

.03 

.  1  0 

1.07 

GREENWOOD  LAKE 

4.56 

1.65 

.45 

.77 

.08 

.03 

.05 

.60   .75 

HIGH  POINT  PARK 

4.53 

1.04 

.80 

.32 

T 

T 

.02 

.16 

1.40   .32 

.02 

JERSEY  CITY 

2.45 

.13 

.  14 

.20 

.01 

T 

.43 

.05 

1.30 

.19  . 

LAMBERTVILLE 

4.26 

1.46 

.12 

.30 

.09   .47 

1.80 

.04  . 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

5.48 

2.43 

.06 

•  05 

1.28 

.01 

.09 

.0* 

.74   .71 

.45 

.07  . 
.35  . 

LONG  VALLEY 

5.90 

2.02 

1.55 

.04 

.06 

.06 

1.37 

MAHWAH 

4.06 

1.22 

.32 

.80 

.08 

.23 

.  181 

.02 

.52   .60 

.09  . 

MIDLAND  PARK 

3.97 

.23 

.14 

.02 

.10 

.01 

1.26 

.24 

.03 

1.82 

.07 

.01 

.04  . 
.11  . 

MILTON 

4.47 

1.81 

.34 

.15 

.51 

.44  1,11 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.80 

1.94 

.16 

T 

T 

T 

.02 

.03   .04 

.72   .79 

T 

.09 

.  10  . 
.04  . 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

3.91 

.30 

.33 

T 

.05 

1.03 

.18   .01 

1  .86 

NEW  MUFORD 

2.36 

.09 

.10 

.15 

.08 

.04 

.31 

1.52 

.02 

.05  . 

NEWTON 

3.17 

.49 

.49 

.42 

.04 

.72   .66 

.15  . 

.14  . 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5.81 

2.83 

.25 

.87 

.18 

.OB 

,59   ,87 

PATERSON 

5.05 

1.12 

.12 

.25 

.86 

.11 

T 

.02 

.28 

.10   .02 

1.58   .26 
.73   .49 

.27 

•  06  • 

.08  . 

PHlLLIPSBURG 

4.73 

3.29 

.02 

.  12 

PLAINFIELO 

4.89 

.12 

.11 

.10 

.71 

.73   .25 

2.22 

.39 

.26  . 
.05  . 
.25  . 

.13  . 
.11  . 

POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAY 

RINGWOOD 

6.09 
2.48 
2.96 

1.57 
.BO 

1.27 

.30 

.70 
.72 

T     T 

.30 

,22 

.14   .66 

.11   .16 
T 

1.00   .48 
1.66 
.82   .19 

SOMERVILLE  3  Nw 

5.81 

1.27 

.33 

T 

T 

.40 

.14  1.06 

.63  1.87 

SPLIT  ROCK  POND 

4.03 

2.09 

.39 

.06 

.21 

.68   .29 

.11  . 
.62  . 
.10  . 
.09  . 

.11  . 

SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 

4.20 
3. OB 
4.83 
4.76 

1.00 
1.10 
1.62 
3.09 

.41 
.25 

.07 
.24 

.54 
.34 
.07 

.17 

.01 

T 
.03 

.03 
.16 
.07 

.07 
.08 
.02   .49 

.03 

.84   .71 
.50   .48 
1.29  1.02 
.73   .49 

WOODCLIFF  LAKE 

3.24 

.33 

.17 

.02 

.32 

.06 

.06 

.17 

.16 

1.63 

.04 

.06  . 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

2.70 

.08 

.37 

.94 

.02 

T 

1.21 

T 

.08 

T 

T 
.12  . 

AUDUBON 

6.28 

1.53 

.04 

.05 

1.57 

T     .14 

T     7 

2.83 

.51 

.10   .31 

BASS  RIVER  ST  FDREST 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 

3.32 
1.07 

.06 

.02 

.61 

.03 

1.02 

1,03 
.26 

.16 

.02  . 

BURLINGTON 

CANTON 

.77 

.02 

.28 

.04 

.08 

.15        .02 

.04 

.14  . 

CHATSWORTH 

2.39 

.50 

.30 

.14 

.05 

.25   .43 

.47 

.37 

.14 
.01   .01 

.25 

,33 

.12  . 

FORTESCUE 
FREEHOLD 

.82 
4.83 

1.25 

.05 

T 

.92 

.23  2.19 
.25 

.05  . 

.08  . 

GLASSBORO 

.61 

.26 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 

1.98 
2.54 

.15 

.45 

.49 

.04 

T 

.13 

.28   .04 

.03 

.40 
T     .02 

.14   .53 

.02 

7     .15 

.46 
1.75 

.08 

.53 
.60 

.01  . 
.10  . 
.02  . 

INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  I  W 

1.23 
1.84 

.04 
.52 

.39 

.57 

T 

T 

.03 

T 

.22 

T 
.08  . 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.12 

.01 

.29 

.05 

T 

.04 

.01 

T     .04 

MOORESTOWN 

6.72 

.87 

.03 

T 

T    2.76   T 

.08 

.08 

7 

2.6! 
.93   .41 

1.88 

1.91 
.03   .16 

.05  . 
.06  . 

NEW  BRUNSWICK 

3.00 

.74 

.10 

•  10 

T 

T 

.03 

.5? 

T 

PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 

2.B5 
3.20 
1.04 

.80 
.85 
.02 

.oe 

.07 
.02 
.21 

.03 

.11 

T 
T 
.04   .02 

T     .02 
T 

.07 

.05 

.01 

,0< 

.06   .04 
.13   ,03 

.19  '. 
.03   .17  . 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.07 
3.07 
2.87 

.04 
.03 
.82 

.0- 

.25 
.55 

T 

.13 

T 

.05   .12 

.27 
.01 

.9! 

.12 

T     T     7 

.16 

.02  1,4; 
1.75 
.32 
.21 

.23  . 

.04   .01  ! 

T 
.07   .12  . 

TUCKERTON 
WOODSTDWN 

2.24 

3.19 

.04 
1.53 

.78 
.90 

.23 

.11 

.01 

.03 

.09   .01 

.84 

.01   .05   .Of 

*    *    • 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY           R 

1.24 

.02 

.05 

,i< 

.13 

.01 

.48 

1.70   .5. 

.36 

.5< 
3.83   T 

CAPE  MAY  1  NW 

1.57 

.47 

.15 

T 

T 

.12  • 

LONG  BRANCH  2  S 

6.44 

.22 

■  02 

3.4 

.09 

.15  . 

SANDY  HOOK 

4.04 

•  38 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

AUGUST     1970 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVlLLE 
LAYTDN  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELR 

SDMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

*     *     * 
SOUTHERN  0; 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MDORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 


MAX 

urn 


MAX 

Mm 


HA] 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  ol  Month 


70   65   61 


89   91 
70   69 


80   87 
70   68 


83   89   90 
71   69   61 


73   73   70 


90   91   89 
71   70   63 


7".   73   70 


71   66   62 


73   73   62 


89   91 
73   73 


82   86 
70   69 


90   90 
74   72 


89   92 
70   71 


MAX 

Mm 

89 

71 

90 
69 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
70 

MAX 

Mm 

91 
75 

91 

11 

MAX 

Mm 

87 
71 

90 
71 

MAX 

Mm 

85 
70 

80 
70 

MAX 

Mm 

90 
70 

91 
70 

59   54   55 


B5   80   79 
63   52   57 


80   79 
60   59 


77   77 
55   57 


62 

83 
58 

6* 
65 

87 

60   55   56 

B7   70   79 
63   56   56 

80  73   73 
54   52   55 

81  76   81 
69   59   63 

83   81   34 
62   58   58 


82  77  77 

60  55  49 

87  80 

62  60  56 

82  79  82 

69  66  65 


78   79 
52   52 


83 

63   61 


80   81 
56   57 


80   83 
61   61 


78   77 
49   53 


79   79 
60   58 


65   61 

85   82   82 


84   81 
55   58 


79   78 
59   59 


79   82 
60   64 


79   8 
57   59 


79   83 
60   58 


79   80   84 
64   54   58 


62   61   62 


87   80   80 


64  63   62 

81   60   83 

65  56   57 


83  84 

65  63 

79  82 

49  55   52 

83  85   87 

56  60   57 


54   59   56 


85   89   8 


62 

84 

60 

84 
52 


82   85 
59   64 


87   89 

61   64 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


83   86   84 
55   54   58 


84   87 
56   60 


82   B4 
59   62 


82   84 
60   66 


83   86 
59   63 


86   88 
57   61 


86   87 
56   62 


87   85 
61   65 


84   B6 
58   64 


83   84 
61   63 


87   87 
57   59 


85   82 
58   59 


B6   82 
58   62 


85   S3 
57   56 


83   83 
61   65 


85   85   84 


87   82   83 


85   82 
66   70 


86   84 
61   65 


87   84 
57   62 


87   84 
53   59 


87   86 
64   67 


60   59   59 


61   65   62 


86   84 
53   53 


1   76   82   90 
63   63 


81   84 
65   67 


81   84 
60   67 


87   81 
61   66 


82   79 
61   62 


82   81   90 


83   89 
66   66 


63   65   64 


61 


80 

65   64 


87   89 
61   61 


90   92 
63   62 


67   88 
59   60 


92   91 
64   65 


88   91 
57   62 


89   90 
59   62 


83   86 
62   63 


93   90 
72   72 


91   92 
63   63 


90   92 
64   65 


87   89 
58   58 


89   92 
61   62 


93   90 
72   72 


88   89 
58   58 


91   94 
69   68 


90   91 
62   61 


93   93 
65   65 


89   91 
61   62 


88   91 
55   56 


90   89   89 
69   69   66 


92   93   92 


92   91   89 
68   66   65 


60   66   63 


90   92 
66   66 


90   91 
69   68 


66   66   68 


89   88   87 
62   65   55 


92  92 

67  70 

91  92 

64  64  55 

87  85  83 

66  67  54 

91  86  87 
74  74  66 

92  88  88 
66  71  57 


92   90 
71   59 


88   85 
65   55 


91   90 
68   56 


93  87  85 

72  73  65 

91  91  65 
60  61  54 

95  95  91 

72  74  63 

92  92  90 
64  65  56 


88   67 
70   59 


91   87 
65   56 


91   89 
61   50 


90 

85 

70 

58 

89 

$'- 

72 

53 

90   92   90 


3   92 

62       67       58       64       62       64 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    65    - 


79   82 
53   64 


63   82 
61   67 


84   85 
60   67 


80   80 
51   60 


84   83 
68   69 


82 

65   66 


81   85 
63   69 


78   77 
64   59 


80   85 
70   70 


87   85 
70   66 


85 

67   68 


80   80 
52   65 


83   83 
57   66 


83   81 
4B   49 


82   82 
52   64 


83   83 
51   58 


79   80 
49   53 


84   82 
55   67 


83   84 
52   63 


4B   58   61 


83   86 
56   66 


85   84 
68   65 


82   85 
55   6B 


84   81 
58   62 


65 

82 

64 

82 

62 

60 

72 

86 

83 

89 

86 

60 

63 

70 

69 

67 

87 

90 

88 

5  6 

60 

70 

70 

85  87   86 

57  68   68 

84  82   86 

56  66   69 

86  84 
63  59 

87  82 

58  64 

83  89   63 

55  70   67 


89 
70 


80  61   60 

62  68 

86  84 

51  67 


85   83 
55   64 


80   81 
49   50 


83   83 

53   56   54 


83 

65 

82 
69 

80 
63 

55 

57 

51 

86 
60 

85 
66 

82 
60 

84 
49 

84 
50 

83 
56 

65 
55 

80 

67 

6? 
58 

82 
51 

82 
53 

81 
55 

81 
42 

83 

48 

78 

49 

79 
55 

61 
69 

79 
60 

87 
56 

60 
69 

82 

60 

66 
50 

64 
65 

83 

59 

85 
52 

82 
65 

e; 

5? 

82 
52 

83 
65 

77 
57 

85 
53 

87 
66 

80 
64 

85 
55 

68 
60 

86 
56 

66 
51 

79 
67 

70 
57 

85 
47 

81 
69 

80 
5  6 

85 
57 

82 
71 

SO 
62 

83 
52 

83 
67 

SB 

82 
55 

82 
66 

61 
50 

8  6 
48 

61 
67 

82 
57 

60  84   85 

54  58 

77  80 

50  51 

84  87 

55  59 

80  82 

52  56 

79  82 

52  56 

75  77   80 

52  56   63 

83  84 

61  68 


84   83 
59   63 


77   80   82 
46   47   50 


SO   64   86 


B9   87 
56   61 


87   88 
60   60 


86   86 
57   59 


86   90 
61   68 


88   90 
59   60 


92   87 
69   74 


64 


65   90 
67   63 


48  51  56 

60  84  80 

58  63  67 

81  83  86 

54  54  56 

84  88  90 

55  59  62 

80  83  85 

53  53  57 

79  81  83 

46  46  49 


85   90 
60   58 


85   85 
54   58 


77  84 

55  60 

81  84 
60  64   63 

82  87 
59  60 

85  85 

56  61   62 


85   85 

54   58 


85   64   90 
60   63   64 


81  85 

57  59 

79  83 

58  62 

87  88 

55  58 


a-  81 

60   58 


82 

63   65 


86   81 
62   63 


80   78 
61   61 


86   79 
65   71 


84   61 
62   69 


75   72 
56   56 


76   76 
70   65 


65   82 
64   72 


89   91   65 
65   70   65 


83   85   82 
57   57   58 


88   90   84 

60   63   62   62 


79   78 
70   64 


57  62  62 

91  93  86 

65  72  67 

89  90  88 

5B  62  62   62 


64   70   65 

88   89   85 

58   63   62   63 


83.5 
57.7 


84.5 
60.7 


85.4 
60.9 


82.4 
57.5 


86.3 
63.7 


85.2 
60.4 


85.0 
59.3 


79.5 
53.3 


84.7 
68.3 


87.4 
62.7 


85.9 
63.4 


82.3 
55.8 


85.6 
59.7 


85.6 
63.9 


87.3 
66.0 


86.3 
59.1 


86.6 
63.5 


85.5 
59.5 


8u 

58 


92   90   88   82 
68   70   68   65 


92   93   91   66 


89   87 
65   72 


66   85 
64   70 


90   88 
68   68 


91   93 
66   64 


85   79 
64   71 


87   83 
70   58 


69   85 
66   63 


86   83 
66   69 


88   B3 
65   72 


84.0 
53.5 


84.2 
63.6 


87.6 
65.7 


86. 7 
62.5 


84.9 
63.1 


86.7 
65.5 


67.7 
63.1 


86.2 
62.9 


66.3 
61.9 


86.1 
65.3 


66.1 
63.6 


84.9 
64.4 


87.3 
62.2 


ll\ 


" 


m. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST 


SEABROOK    FARMS 

MAX 
MIN 

SHILDH 

MAX 

MIN 

TOMS    RIVER 

MAX 

MIN 

TRENTON    WB    CITV 

MAX 
MIN 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

woodstown 

MAX 
MIN 

*              #              * 

COASTAL 

03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

MIN 

CAPE    MAY    I    NW 

MAX 

MIN 

LONG    BRANCH    2    S 

MAX 

MIN 

SANDY    HOOK 

MAX 
MIN 

Day  of  Month 


87   90 
74   74 


86   90 
73   71 


89   89 
73   73 


87   93 
7*   78 


91   91   90 


88   84 
73   68 


86   86 
73   71 


89   80   81 
65   59   61 


85   82   83 

64   60   61 


78   80 
59   63 


83   86 

60   63   63 


86   87   65 
61   63   63 


86   84 
68   66 


82   86 

56   65 


87   88   86 
58   60   60 


68 
83 


10   11   12   13   14   15 


85   80   83 
64   67 


81   63   90 
63   65 


85   82 

60   66   58 


61   81   69 
65   66   67 


77   81 

62   69   57 


80   83 
60   67 


76   78   87 

71   68   67 


89   90 
65   64 


90   91 
66   62 


60   82 
72   72 


69  67   69 

67   68   86 

70  71   72 


16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


90   92   92 
69   75   59 


91   92   87 
69   71   61 


90   91   92 
66   72   57 


88   65 
71   66 


88   91 

71   68   59 


92   91 

60   71   57 


80   82   79 
73   70   66 


87   82   89 
64   69   70 


82  85  87 

59  72  69 

87  90 

00  66  67 


78   79   82 


SUPPLEMENTAL  DATA 


64   86 
53   59 


8?   82 
70   60 


84   82 
52   57 


83   76   79 
61   68   62 


82   81   82 


85   82 
49   65 


78   79   80 
61   71   64 


B6   63 
62   62 


86   91 
63   64 


82   82 
59   60 


84   90 
66   66 


83   82   92 

57   60 


86   88   90 


96   91   88 
70   64   64 


93   91 
67   65 


92 

67 


70   70   66 


66   67   60 


86.9 
64.9 


87.3 
64.9 


85.7 
62.4 


85.1 
67.5 


87.4 
62.3 


81.2 
66.6 


84.2 
66.4 


83.7 
66.1 


83.1 
69.3 


Wind 

Relative  humidity 

N 

umber  of  days  wi 

th 

0 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages- 
percent 

precipitation 

IE 

M 

C 

a,7ii 

u    <" 

1-  (/) 
<V  O 

Q.Q. 

(A 

C 
3 

1.2 
1? 

a:  O 

c 

0}   0- 
an  </) 

• 

0) 
0 

> 
< 

in 

—     OJ 

a  _ 

<=  'i 

0 

«.  i 

(A 

<d  v 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o 
u 
0 

1— 

Ov 

o 
q 

-<* 

o 

0- 

o 

o 

o 
o 

a> 
> 

o 

91 

CM  O 

~0 
0 

i- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

24 

3.4 

8.6 

23  +  + 

17 

08 

89 

88 

55 

74 

4 

3 

1 

1 

1 

0 

10 

63 

4.8 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

26 

NW 

31  + 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

4 

0 

0 

0 

7 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

26 

2.6 

9.1 

32++ 

30 

31 

73 

73 

50 

57 

1 

4 

3 

0 

2 

0 

10 

- 

5.2 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

27 

NW 

31 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

1 

1 

1 

0 

13 

66 

4.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    66    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST 

1970 

Q 

(IN) 

0> 
1 

Day  of  month 

0) 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 
SUB-STA  1 

SUB-STA  2 

0 
2 
4 
8 
20 
40 

1 

2 
4 
B 

MAX 
MIN 

Max 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

as 

77 

66 

77 

83 

77 

79 
77 

75 
75 

71 
71 

89 
76 

89 
76 

84 
77 

80 
77 

83 
78 

80 
7B 

84 
77 

80 
77 

75 
75 

71 
71 

93 

76 

91 
76 

87 
78 

81 
78 

91 

75 

89 
76 

87 

77 

81 

77 

75 

75 

71 
71 

91 
71 

90 
71 

85 
74 

81 
76 

86 
75 

84 
76 

87 
78 

82 
78 

76 
75 

72 

71 

86 
70 

85 
70 

82 

74 

79 
76 

82 

73 

80 

74 

80 
75 

79 
76 

75 
74 

72 

71 

82 
71 

81 
72 

78 
74 

76 
75 

87 
71 

84 
72 

77 

73 

77 
74 

75 
74 

72 
71 

95 
67 

92 
67 

84 
70 

79 
73 

85 

71 

82 
72 

62 

73 

78 

73 

74 
74 

71 
71 

89 

68 

88 
68 

83 
71 

78 
74 

85 
72 

64 
73 

81 
73 

78 

74 

74 
74 

71 
71 

99 
69 

96 
69 

89 
72 

81 

74 

86 

72 

84 
73 

B3 
76 

79 

74 

74 
74 

71 
71 

95 

70 

93 
70 

88 
73 

81 

76 

82 
71 

81 
72 

62 

75 

79 
76 

75 
74 

71 
71 

90 
70 

89 

70 

84 

73 

79 
76 

84 
73 

82 
74 

80 
73 

77 
74 

74 
74 

71 
71 

94 
73 

91 

75 

85 
77 

80 
78 

88 

71 

85 
72 

80 
73 

77 
74 

74 
73 

71 
71 

98 
69 

96 
69 

89 
73 

80 
75 

92 
73 

88 
73 

82 
73 

76 
73 

74 
74 

71 
71 

103 
72 

101 
73 

92 

75 

84 
77 

92 

74 

87 
75 

85 
75 

79 
75 

74 
74 

71 
71 

101 
73 

98 

74 

90 

77 

83 

79 

93 

75 

89 
75 

84 
76 

79 
76 

75 
74 

71 
71 

102 

74 

99 

75 

91 
77 

84 
76 

92 

77 

89 
78 

85 
76 

80 

76 

75 

74 

71 
71 

102 
73 

100 
74 

92 

77 

85 
78 

91 
76 

86 

77 

86 
76 

81 
77 

75 
75 

72 

71 

97 
76 

94 

77 

88 
79 

83 
79 

90 
70 

87 
72 

84 
73 

80 
75 

75 
74 

72 

71 

98 
68 

96 
68 

89 
72 

83 
76 

85 
69 

81 

70 

84 
72 

79 

74 

75 
74 

72 

71 

90 
68 

88 
69 

83 

73 

80 
76 

86 
74 

83 

74 

79 
72 

77 
74 

74 
74 

71 
71 

91 
75 

90 

75 

84 
76 

80 
77 

85 

70 

84 
72 

80 
75 

76 
75 

74 
74 

71 
71 

84 
67 

84 
68 

83 
72 

79 
75 

89 
66 

85 
68 

82 
70 

77 
72 

74 
73 

72 

71 

92 

63 

90 
64 

84 
68 

79 

71 

82 
73 

80 
74 

79 
73 

76 
73 

74 
73 

72 

71 

84 
71 

83 
71 

80 

73 

77 
75 

65 

69 

83 
70 

80 

71 

76 
73 

74 
73 

72 

71 

84 
65 

83 
65 

79 
69 

76 
72 

86 
68 

S3 
69 

81 
71 

77 
72 

73 
73 

71 
71 

87 
64 

86 
64 

81 
66 

77 
71 

66 
70 

84 

71 

82 

72 

77 
73 

74 
73 

71 
71 

91 

67 

90 
67 

84 
70 

78 
72 

89 
72 

B5 
72 

83 
73 

78 
74 

74 
73 

71 
71 

95 
69 

93 
69 

86 

71 

80 

74 

90 

72 

86 
73 

83 

74 

76 
75 

74 
74 

71 

71 

96 

71 

94 
71 

68 

74 

81 
76 

88 
75 

65 
75 

83 
76 

78 

76 

74 
74 

71 
71 

97 

74 

96 

74 

89 
76 

82 
77 

B6 
72 

84 

74 

82 

74 

78 
75 

74 
74 

72 

71 

95 
72 

93 
73 

87 
75 

a2 

77 

72 
69 

81 
71 

80 
73 

77 
75 

74 
74 

72 
71 

92 
70 

90 
71 

86 
76 

81 
77 

86.7 
72.4 

84.2 
73.3 

82.3 

74.0 

78.3 
74.7 

74.4 
73.9 

71.4 
71.0 

93.0 
70.4 

91.3 
70.8 

85.6 
73.7 

80.3 
75.6 

!!' 


IS  sst 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1   :  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER:   KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2   :  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTAN TAN  THERMOCOUPLES. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

"3   m  S> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

o  o  > 
H  < 

■>   *   * 
NORTHERN             01 

CANDE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

22 
80 

75 

.16 
16 
91 

74 

.19 

9 

95 

72 

.18 
37 
94 
69 

.20 
26 

90 
68 

.20 
14 
96 
67 

.18 
13 
9C 
67 

.16 
12 
92 

66 

.09 
12 
89 
65 

.24 

S 

89 

67 

.16 
39 
84 
68 

.19 
26 
85 
65 

.20 
13 
95 
64 

.12 

10 
97 
62 

.27 
11 
96 
72 

.02 
14 
95 
72 

.19 
46 
96 
73 

.35 

6 

90 

08 

.20 
15 
93 
66 

.14 
24 
82 
66 

.05 
20 
63 
71 

.30 
26 
91 
62 

.19 

36 
85 
73 

.26 
32 
90 
63 

.16 
13 
87 
65 

.12 

4 

89 

65 

.20 
10 
92 
68 

.14 

7 

91 

70 

.14 
32 
93 
72 

.20 
17 
92 
72 

.19 
37 
83 
69 

5.59B 

607 
90.2 
66.3 

SOUTHERN            02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

44 
85 
73 

.14 
49 
86 
72 

.33 
45 
94 
69 

.27 
81 
90 
59 

.29 
46 
86 

60 

.10 
24 
78 
63 

.23 
30 
91 
63 

.17 
32 
86 
63 

.24 
27 
93 
66 

.11 
22 

89 
66 

.30 
50 
86 

65 

.21 
57 
86 
64 

.27 
55 
92 
64 

.26 
30 
95 
69 

.09 
36 
93 
69 

.29 
36 
95 
69 

.29 

73 

94 
70 

.22 
54 
89 

63 

.26 

43 
69 

62 

.16 
43 
81 
63 

.14 
53 
86 
69 

.30 
49 

87 
59 

.31 
58 
89 

60 

.14 
50 
80 
62 

.24 

44 
85 
61 

.19 
36 
75 
65 

.21 
48 
89 
65 

.23 
40 
90 

65 

.24 
80 
91 
69 

.31 
45 

89 
66 

.16 
59 
67 
65 

6.92B 
1439 
86.1 
65.1 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.14 
19 

.21 

14 

.14 
12 

.19 
23 

.12 

e 

.11 
23 

.13 
6 

.13 
9 

.17 
15 

.07 
28 

.12 
46 

.18 
13 

.20 
10 

.19 

10 

.14 
13 

.24 
12 

.15 

15 

.10 
14 

.09 

13 

.11 
23 

.18 
17 

.19 
13 

.04 
24 

.14 
11 

.10 
7 

.14 
9 

.13 
12 

.15 
9 

.15 

10 

.15 
11 

.19 
36 

4.48 
487 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 
MAX 

MIN 

.18 
89 
75 

* 

.52 
95 
66 

.34 
90 
67 

.28 
87 

64 

.15 
61 
62 

.27 
89 
63 

.21 
90 
65 

.21 
90 
67 

.21 
90 
67 

.17 
81 
66 

.20 
88 
66 

.32 

93 

67 

.14 
94 
70 

.26 
88 
68 

.17 
90 
69 

.28 
94 

71 

.18 
88 
62 

.27 
90 
66 

.14 
81 
69 

.21 

91 
70 

.10 
69 

60 

.40 
90 
59 

.12 
78 
65 

.20 
89 
64 

.24 
87 
65 

.11 
80 
64 

.25 
91 
65 

.25 
96 
63 

.31 
92 
65 

.25 
89 
64 

6.94 
86.7 
65.9 

I 

II' 

pill  1 

%! 

ul 
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See   Reference  Noles  Following   Slation   Index 


STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

d 

Z 

U 

fi 

TIME  AND 

o 

0 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

jj 

•J 

5 

z 
0 

< 
> 
U 

u 

OBSERVER 

i 

U 

s 

Pi 
it 

ALLENDALE 

01OQ 

01 

BERGEN 

e 

41    02 

7*    06 

270 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WR    AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

i 

39    27 

74    34 

HID 

MID 

U.S.     LEATHER    BUREAU 

(ATLANTIC    CITY                         B 

0325 

0^ 

ATLANTIC 

i 

39    23 

74    26 

11 

HID 

MTU 

STATE    MARINA 

AU0U80N 

0? 

CAMOEN 

? 

75    05 

40 

1  IP 

IIP 

IRV1N    J,    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

osae 

0? 

BURLINGTON 

l 

39   37 

74    26 

3D 

N,J.    FORESTRY    SERVICE 

6ELLEPLAIN    ST    FOREST 

Cf-Vj 

02 

CAPE    MAY 

39    15 

74    52 

30 

5P 

8ELLEPLAIN    STATE    FOREST 

072S 

01 

WARREN 

40    50 

75   05 

275 

7A 

7* 

CLEMENT    HAUPT 

BERNAIDSvlLLE    2    E 

SOMERSET 

40    43 

74   32 

240 

BERNARDS     HATER    COMPANY 

BLACK-ELLS    MILLS 

0B47 

SOMERSET 

40    28 

74    35 

4C 

7* 

N    BRUNSHKK    WATER    PLT 

&OONT0N    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

8 

40    54 

74    24 

2P0 

SA 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BCUNQ   brook    2    K 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40   33 

74    34 

50 

BA 

AMERICAN    CYANAMIO    CD. 

Bf>A^C«VILLE 

0978 

5USSEX 

41    09 

74    45 

58C 

7* 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

8URLINCTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

2 

40    05 

74   52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    i,    G.    CO. 

CANIST£ift    RESERVOIR 

1327 

11 

SUSSEX 

e 

41    07 

74     30 

U4C 

NEWARK     WATER     DEPARTMENT 

canoe  epoo* 

1335 

01 

ESSEX 

e 

40    45 

74     21 

ISC 

ti 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

1343 

02 

SALEM 

2 

39    2B 

75   25 

2C 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    1    NW 

13S] 

CAPE    MAY 

] 

38    57 

74   56 

17 

JONATHAN    SAYRE 

CENTERTDN 

1512 

02 

SALEM 

39    31 

75    1C 

ac 

C    W    THORNTHWAITE    ASSOC 

CHARLOTT£BUR& 

1582 

01 

PASSAIC 

41    02 

74    26 

76C 

NEWARK     WATER    OEPT. 

C^ATSWQSTH 

LS9B 

02 

BURLINGTON 

1 

39    49 

74    32 

100 

5P 

5P 

CLINTON 

17i.9 

01 

HUNTERDON 

10 

40    38 

74     5*. 

200 

BA 

ANDREW   F    OROPPE 

01 

1 

40    39 

74    18 

7; 

It 

*P 

UNION   COLLEGE 

ESSFX    FELLS    SERv    SlDG 

01 

ESSEX 

40    50 

74    17 

3*C 

1\t 

ht 

BORDUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMlNoTCJ1*    1    NE 

302S 

HUNTERDON 

It 

40    31 

74   51 

1M 

7t 

7A 

OONALD    YOU^G 

FORTESCiE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

75    10 

! 

JOHN    LOPER 

Oi 

MONMOUTH 

40     16 

74    15 

MRS    JANE    EKDAHL 

&LASSBUPQ 

329] 

Oi 

GLOUCESTER 

39    42 

75    07 

135 

GLASSBORD    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

0] 

PASSAIC 

I 

41    08 

74    20 

47( 

7t 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAMMUNTDN    2    N«E 

3662 

o; 

ATLANTIC 

39    39 

74    48 

PS 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

SIGH    POINT    PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41     18 

74    40 

1410 

BA 

SA 

N    J    OEPT    OF    CORRECTION 

0? 

MERCER 

74    31 

100 

ftP 

6P 

:  h 

JAMES   R.    PICKERING 
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NEW        JERSEY      -      SEPTEMBER     1970 
SPECIAL        WEATHER      SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  September's  weather 
was  the  extreme  heat  which  prevailed  from  the 
2 2d  through  the  26th.  Trenton  reported  the  most 
prolonged  hot  spell  on  record  so  late  in  the 
season,  with  temperatures  above  90°  for  5 
consecutive  days.  In  1895  there  were  4  days  in 
a  row  with  readings  in  the  nineties  in  late 
September.  Late  in  the  morning  of  the  27th 
a  cold  front  moved  across  the  State,  accompanied 


by  showers  and  thunderstorms,  with  some  dam- 
aging winds,  followed  by  rapidly  falling  tempera- 
tures. In  a  period  of  10  days  New  Jersey  went 
from  the  hottest  weather  of  the  year  to  the 
coldest  weather  of  the  early  autumn  season. 
Average  temperatures  for  the  week  following 
the  hot  spell  averaged  from  19°  to  23°  cooler 
than  the  week  in  which  the  heat  occurred. 


Donald  V.  Dunlap 

NOAA  -  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  and  Environmental 

Science 
Rutgers  University  -  the  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 


DAILY  PRECIPITATION 


iitw  jF«se» 

•  1970 

1 

Day  of  Month 

Station 

1  |  2  |  3 

4  |  5     6 

7  |  8   [  9 

10  | 

11    1.1 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22   2'1   24 

»l 

21, 

27 

28  | 

29   30 

31 

NGRTHfN            01 

BELVIOERE 

2.92 

.08   T 

7     .15 

.07 

.12 

7 

7 

7 

.09 

.05 

.66 

1.10 

7 

BERNAROSvUlE  2  E 

2.15 

.02 

.14 

.60 

.22 

.02 

.48 

. 

.65 

blackwellS  mills 

2.91 

.15 

1.22 

.88 

.22 

.01 

.43 

B00NT0N  1  SE 

1.2' 

.09 

.24 

.14 

.26 

7     .05 

.02 

.12 

7 

.09 

.32 

7 

BOUND  BROOK  2  m 

2.-3 

.08 

.18 

.88 

7 

.30 

.14 

.85 

SR.1NC  -*\  I  Li  £ 

2.73 

.48 

.36 

.03 

.22 

.26 

.04 

.48 

.09 

.20 

.57 

C4NIST64R  RESERVOIR 

2.66 

.68 

.42 

.05 

.21 

.16 

.06 

.31 

.11 

.24 

.40 

CANOE  BROOK 

2.03 

.06 

.01   .06 

.19 

.27 

7 

7 

.41 

7 

.09 

.98 

CH4RL3TTE8URC 

2.94 

.98 

.61 

.09 

.17 

.05 

.04 

.38 

.03 

.04 

.09 

.46 

CLINTON 

CRANF3RD 

2.23 

T 

.02 

.37 

.37 

.31 

7     7 

.10 

.21 

.83 

7 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDC 

1.66 

.08 

.25 

.11 

.32 

.01 

.26 

.  \ 

.62 

PLEMINCTQN  1  NE 

2.2* 

.01 

.15 

.38 

.82 

.03 

.53 

.32 

GREENWOOD  LAKE 

3.25 

.88 

.30 

.1» 

.34 

.18 

.04 

.30 

.05 

.18 

.70 

.10 

HIGH  POINT  PARK 

3.59 

.12   .06 

.32 

.09 

.15 

7     .56 

7 

.07 

1.34 

.12 

7 

.19 

.57 

JERSEY  CITY 

1.76 

T 

.01 

.18 

.51 

.01 

.28 

.77 

7 

L4MBERTVILLE 

2.51 

T 

.27 

.39 

.10 

.38 

.05 

.86 

.44 

7 

.02 

LAVTQN  Z 

LITTLE  FALLS 

1.49 

.06 

.23 

.08 

.25 

.04 

.18 

.02 

.63 

LONG  VALLEY 

2.0? 

.09 

.16 

.10 

.40 

.01 

.30 

.21 

.62 

.20 

M4HWAH 

2.63 

1.36 

.05   .24 

.15 

.17 

.10 

.01 

.08 

.09 

.15 

.25 

MIDLAND  PARK 

2.26 

.21 

.17 

.67 

.28 

.03 

.18 

.70 

.02 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  H 

1.23 

.14 

.04   .12 

.06 

.23 

.02 

.26 

.06 

.30 

7 

NEW4R<  MB  AIRPORT        R 

1.83 

.05 

T 

7     .20 

.50 

7     7 

.27 

.81 

7 

NEW  MlLFORO 

1.31 

.02 

.03 

.02   .20 

.32 

.07 

.65 

NEWTON 

3.20 

.92 

.21 

.03 

.37 

7     .07 

.02 

.01 

.12 

.18 

.10 

1.17 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.52 

1.46 

.36 

.12 

.36 

.08 

.03 

.24 

.08 

.21 

.56 

PATERSON 

1.84 

•  10 

.22 

.06 

.37 

.03 

.01 

.15 

.16 

.74 

PHILLIPSBURG 

2.76 

.08 

.03 

.38 

.69 

.20 

.99 

.83 

PLAINFIELD 

1.83 

T 

.03 

.09 

.22 

.45 

7     7 

.44 

.01 

.57 

7 

.02 

POTTERSVUlE  2  NNH 

2.15 

.03 

.28 

.40 

.43 

.03 

.24 

7 

.16 

.13 

.45 

RAHkAY 

3.5S 

.04 

.01 

.20 

1.90 

.27 

1.19 

.01 

RINGW300 

3.12 

1.33 

.36 

.08 

.30 

.13 

7 

.16 

.06 

.08 

.08 

.50 

.04 

SQMERVILLE  3  NW 

2.50 

.05 

.06 

.24 

.65 

7 

.50 

.05 

.95 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  1  SE 

4.47 

.73 

.23 

.03 

.31 

.19 

.01 

.05 

1.76 

.26 

.14 

.76 

WANAQ'JE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

1.88 

.01 

.13 

.20 

.32 

.28 

7 

7 

.93 

.01 

WEST  WHARTON 

2.06 

.12 

.38 

.08 

.61 

.06 

7 

.09 

.04 

.01 

.28 

.39 

WOODCLIFF  LAKE 

1.89 

.12 

.18 

.04   .56 

.20 

.02 

.18 

.02 

.54 

.03 

•    *    * 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 

.41 

T 

T 

7 

.02 

7 

.36 

.03 

7 

AUDUBON 

.81 

.37 

.20 

7 

.24 

7 

8ASS  RIVER  ST  FOREST 

.54 

.54 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

1.04 

T 

7 

.81 

.21 

.02 

BURLINGTON 

.46 

.10 

7 

.20 

.16 

CANTON 

.12 

.04 

.09 

.59 

CHATSWORTH 

1.47 

.06 

.50 

.09 

.75 

.07 

FORTESCJE 

.65 

.65 

FREEHOLD 

1.56 

.03 

.34 

.16 

.45 

T 

.17 

.41 

GLASSBORD 

1.09 

.16 

.05 

.86 

.02 

HAMMQNTON  2  NNE 

1.14 

7 

.02 

.01 

.23 

.88 

7 

HIGHTSTOWN  1  N 

1.68 

■  01 

.43 

.44 

.16 

7 

.27 

.32 

.05 

INDIAN  HILLS  2  W 

.84 

.24 

7 

.13 

T 

.05 

.42 

T 

MAYS  LANDING  1  W 

.63 

T 

.06 

.47 

.10 

MILLVILLE  FAA  AIRPDRT 

1.19 

T 

T     T 

.03 

.04 

7 

1.10 

.02 

MOORESTOHN 

.40 

.17 

.01 

.05 

T 

.02 

.15 

NEW  BRUNSWICK 

3.71 

.02 

.20 

1.29 

.81 

7 

.16 

.23 

.03 

.97 

PEM8ERT0N  3  E 

1.44 

.39 

.69 

7 

.07 

.26 

.03 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.59 

.51 

.28 

.40 

.02 

.37 

T 

.01 

seabrook  farms 

.71 

.03 

.12 

7 

.05 

7 

.46 

.05   T 

SHILOH 

1.12 

.07 

.16 

.26 

.58 

.05 

TOMS  RIVER 

2.78 

.16 

.19 

.66 

.72 

1.05 

TRENTON  WB  CITY          R 

.79 

.01 

7 

.21 

.20 

7    .05 

.11 

.20 

7 

.01 

TUCKERTON 

.37 

T 

7     7 

7 

.33 

.04 

7     7 

WOOOSTOWN 

.95 

T     T 

.51 

.01 

.01 

.41 

.01 

7 

COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY            R 

.47 

.06 

.40 

.01 

CAPE  MAY  1  NW 

.63 

T 

.05 

.11 

.03 

LONG  BRANCH  2  S 

1.63 

T 

.04 

.26 

.02 

.25 

.02 

.05 

.15 

.82 

.02 

SANDY  HOOK 

2.20 

.02 

.24 

.49 

.79 

.12 

.24 

.30 

1 1  u 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

SEPTEMBER  1970 


I  " 

'II 


Day  of  Month 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BDONTON  1  SE 
CANDE  BROOK 
CH4RLDTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIBH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LA.YTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
M0RRI5  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

•     »     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORD 

HAHHONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLV1LLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTDN  3  E 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


76   72 
45   42 


75   72 
45   4? 


78   75 
46   4S 


71   68 
46   45 


76   76 
46   46 


77   74 
47   44 


77   73 
47   41 


69   67 
44   45 


74   77 
55   57 


76   78 
48   44 


73   70 
44   41 


77   75 
46   41 


75   76 
55   53 


77   72 
48   39 


55   65   54 


77   B8   8B 
55   64   62 


75   78 
50   45 


77   73 

45   43 


73   71 
39   36 


74   76 

50   46 


77   79 
56   49 


84   60 
50   44 


77   79 
56 


79   79 
50   41 


79   73 
48   45 


80   74 
56   50 


85   74 
52   46 


74   77 
49   45 


75   77 
48   39 


74   79 
53   48 


80   72 
50   45 


77   73 
50   48 


77   80 
48   41 


77   72 
48   59 


76   72 
58   58 


77   71 
47   57 


75   70 
47   56 


74   68 
61   62 


74  83  83 

60  60  48 

76  88  86 

55  64  49 

90  88  79 

72  68  61 

74  85  65 


89   88   60 


84 
5' 


77   74 
49   56 


70   67 
51   52 


67   68 
62   62 


49   56   62 


53   59   62 


62   72 

53   43 


65   75 
57   47 


80   71 
57   44 


83   76 
59   48 


83   75 

56 


66   73 
57   43 


76   68 
52   44 


49   49   53 


47   59   57 

77   80   76 
43   52   48 


75 
6? 


7"   81 
58   43 


80   81 
47   49 


76   73 
42   42 


60   65   54 


90   86   78 
73   66   55 


79   90 
52   72 


70   84   75 
64   58   46 


76   79 
43   45 


47   58   60 


89   76 
49   51 


88   75 
46   51 


87   74 
47   47 


89   74 
50   63 


90   76 
48   58 


83   91   77 
58   46   41 

6? 
49 

91 

60 

93   87   77 
61   51   63 


73   74 

58   66 


72   72 
54   46 


76   74 
58   46 


69   71 
59   46 


75   75 
59   44 


67   67 
55   48 


70   73 
62   58 


76   73 
48   53 


76   78   70 
42   44   54 


73   75 
58   67 


85 

50   60 


83   78 
54   58 


52  50  54 

77  60  76 

45  47  56 

60  79  62 


78   82   68 
46   57   63 


63   68 
50   59 


87   90 
54   61 


68   73   78 


78   73 
50   60 


69   86   74 
62   61   51 


68   6! 

S..  R.I.i 


65   83 
55   56 


84   86 
44   54 

74   60 


47 


80   84 
50   61 


62 

61   60 


44   56   62 


45   59   62 


83   86   93 


61   85   90 
49   59   65 

85 


77   82 
45   58 


74   78 
49   54 


85   92 
56   66 


66   91 
53   49 


79   68 
54   44 


71   91 
53   40 


92   74 
63   59 


60   89 
53   45 


64   92 
53   53 


65   93 

57   51 


92   77 
61   52 


81   90 
57   51 


69   89 
49   41 


92   73 
65   58 


93   92 
68   61 


95   87 
59   55 


93   91 
63   55 


86   90 
61   52 


92   93 

65   58 


94   97 
61   56 


93   82 
63   52 


93   81 
67   64 


84   89 
59   55 


93   90 
63   53 


73   73   77 
61   49   58 

72  70   73 
54   46   51 

73  75   77 
61   46   52 

77   75   83 
64   57   62 

70   72   73 
58 

76 
62 

76 
59 


79   89   91 
58   61 

92   93 


76   78 
47   52 


91   91 
65   63 


86   67 
65   66 


90   91 
65   67 


92   93 
6?   66 


67  87 

68  63 


95   85 

76   72 


95   94 
68   68 


93   96 
66   66 


78   88   89 
57   63   62 


90   90   90 
65   65   68 


93   91 
63   65 


63   83   82 
63   64   64 


90   87   76 
72   71   54 


73   76 
49   49 


72   73 
41   43 


75   81 
52   54 


83   86 
53   56 


75   78 
49   57 


76   80 
53   55 


79   84 
48   56 


77   83 
55   58 


49   57 
75   77 


60   51 

79   81 

60   45   53 


81   92 
55   63 


94   94 
70   74 


80   91 
59   64 


84   9!   97 


82   94 
58   62 


92   93 
63   66 


79   90 
53   59 


93   89 
70   72 


95   96   96 
68   70   72 


94   97   94 
65   71 


95   96 

60   60 


83   93   94 

63   70   70 


93   95 

65   68 


64   58 
45   42 


60   53 

43   40 


64   62 
44   43 


73   65   59 


52 
37 


61   61 
43   43 


92   90   90 
62   64   66 


90   89   87 
62   65   65 


92 
70 


91   90 
72   71 


65   60 
44   40 


64 

38 


49   46   46 


73   65   60 


63   61   66 
49   42   41 


80   67   63   68 
55   54   47   43 


93   87 
66   63 


95   96 
63   69 


69   71   71 


91 
6' 


94   92   84 
68   63   57 


97   96 
69   68 


94   93   83 
69   67   56 


95   94 
68   64 


65   63 
50   39 


63 
49 

65 

40 

66 

36 

82 
47 

62 
40 

60 
40 

78 
52 

66 
44 

59 
42 

87 

50 

67 
41 

64 

40 

65 
49 

58 
40 

64 
41 

64 
47 

60 
39 

61 

34 

66 
48 

60 
39 

65 
39 

65 
92 

61 
39 

60 
40 

78 
49 

64 
42 

60 
43 

65 
48 

64 
39 

61 

36 

77. 

3 

51. 

7 

77. 

5 

54. 

6 

79 

4 

54 

3 

74 

6 

52 

4 

80 

4 

57 

6 

79 

2 

54 

5 

79 

5 

52 

2 

71 

5 

92 

.4 

77 

.3 

61 

.7 

82 

.; 

56 

.7 

79,0 
56.4 


75.8 

51.0 


78,9 
52.6 


78.9 
62.2 


76.0 
50. 6 


79.9 
58.7 


80.7 
53,2 


80.1 
57,1 


79,0 
53.4 


76.1 
46.9 


80. 
58. 

4 
3 

83, 

60. 

4 
1 

63, 
57, 

1 
6 

85 

58 

2 

9 

84 
56 

8 
2 

80 
56 

2 

3 

62 

60 

5 

0 

84 
57 

4 
5 

80 
5)7 

8 

•  C 

82 

55 

,5 
,5 

81 

6 

8', 
58 

,3 

79 

56 

.1 

.8 

83 
55 

,8 

,e 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    JERSEY 

SFPTEM6ER    1970 

Station 

Day 

ol  Month 

! 

1 

» 

2 

3 

4 

5 

6 

7    1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SEA8«00K    FARMS 

MAX 
MIN 

92 
55 

7! 

«7 

78 
57 

82 
67 

91 

71 

88 
59 

79 
52 

81 
57 

76 

61 

75 
68 

90 

6ft 

76 
47 

79 

49 

63 
60 

66 
63 

93      94 
69      60 

S3 
63 

69 
63 

79 
53 

60 
58 

87 
65 

93 

70 

97 
72 

94 
72 

94 
67 

92 
73 

83 
32 

69 

44 

61 
41 

93.7 
60,1 

SHILOH 

MAX 

MIN 

BO 
54 

78 
51 

BO 
58 

91 
73 

90 
70 

68 
57 

81 
54 

57 

77 
65 

91 
70 

69 
6! 

61 
51 

63 

51 

88 
60 

93 

64 

93       93 
68      60 

89 
64 

84 
66 

61 
55 

86 
60 

96 
67 

98 
69 

95 
71 

93 

71 

91 
69 

84 
57 

66 
52 

66 
44 

67 
42 

65.1 
60.5 

TOMS    RIVFR 

MAX 

MIN 

82 
52 

7? 
41 

77 
52 

80 
60 

90 
66 

89 
54 

79 
50 

76 
62 

73 
62 

74 
63 

69 

61 

75 

48 

75 
43 

79 
55 

82 

58 

91      93 
64      55 

74 
57 

66 
60 

77 
49 

76 
51 

83 

60 

94 

67 

95 

68 

91 
66 

94 
67 

68 
69 

69 
50 

64 
42 

60 
40 

91.8 
56.5 

TRFNTON   wb  citv 

MAX 

MIN 

73 

57 

76 
53 

78 
61 

88 

73 

85 

67 

76 
60 

77 
57 

74 
61 

71 
63 

86 
69 

73 

59 

73 
55 

80 
54 

83 
64 

88 
63 

92       77 
62      58 

76 
66 

75 
60 

77 
56 

84 
63 

93 

66 

94 

73 

92 
73 

92 

71 

90 
72 

78 
53 

6* 
51 

58 
45 

63 
49 

79,5 
61.3 

tuckerton 

MAX 

MIN 

78 
51 

80 
46 

81 
55 

92 

70 

91 
70 

81 

5  4 

77 
52 

7* 

61 

75 
64 

85 

70 

78 

6< 

77 
48 

80 
48 

83 
56 

87 
64 

96       81 
62       57 

84 
68 

60 
63 

78 

51 

83 
33 

93 
66 

94 
72 

90 
71 

91 

71 

67 
70 

86 
57 

64 
50 

63 
40 

62 
38 

81.8 
56.8 

WDODSTnwN 

•           •           • 

MAX 

MIN 

83 

48 

78 
43 

81 
5' 

91 

69 

60 
68 

87 

65 

80 
49 

79 

56 

74 
62 

90 
61 

84 
61 

91 

43 

82 

56 

87 
56 

92 

62 

94       90 
63       56 

85 
61 

78 
62 

80 
42 

87 
57 

95 
63 

96 
64 

93 
68 

93 
66 

91 
73 

63 
55 

67 

49 

62 

44 

68 

40 

84.1 
57.4 

CriASTAL                               03 

ATLANTIC    CITV 

MAX 

MIN 

72 
58 

75 

54 

74 
64 

88 
71 

87 
70 

75 

61 

73 
56 

70 

64 

72 
.  67 

75 
69 

74 

59 

73 
53 

73 
55 

78 
63 

74 
69 

82       71 
67       62 

75 
69 

74 
62 

71 
59 

73 
64 

81 
69 

82 
71 

77 
71 

78 
71 

77 
71 

75 
54 

63 

50 

59 
46 

62 
46 

74.4 
62,2 

CAPE    MAY    1    NU 

MAX 

MIN 

83 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 
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SUB-STA  1 

0 
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66 
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67 
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60 
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73 
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56 
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52 

63.0 
65.2 
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57 
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MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1  ■  SLOPE  OF  GROUND-  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER,  KENTUCKY  BLUEGRASS . 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2  •  SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:   BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES. 


EVAPORATION  AND  WIND 
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*    *   * 
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CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.27 
24 
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58 
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21 
79 
55 

.14 
13 
83 
55 
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35 
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63 

.25 

49 
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69 
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40 
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68 

.23 

20 
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12 
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59 
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35 
76 
63 
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17 
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63 

* 

20 
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65 

.08 
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57 

.26 

IS 
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58 

.17 
21 
82 

58 

.02 
30 

74 
60 

.07 
22 

73 

60 

.03 
26 
68 

61 

.15 
31 
83 
60 

.06 
15 
74 

64 

.08 
28 
73 
64 

.08 
7 
80 
58 

.13 
32 
83 

62 

.18 
27 
92 
68 

.12 
13 

95 
72 

.10 
23 

90 
72 

.10 
14 
91 
72 

.18 
38 
91 

72 

.25 
12 
88 
55 

.02 
11 
66 
50 

.01 
29 

63 
50 

3.53 
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62.2 
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*    «    * 
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NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 
81 
84 
53 

.13 
57 
79 
51 

41 
80 
51 

.06 
67 
75 
60 

.34 
125 
87 
67 

.29 

82 
86 
58 

.22 

46 
81 
56 

.21 
41 
82 
57 

45 
76 
59 

.09 
26 
67 
62 

56 
87 
64 

.13 
35 
81 
57 

.31 
26 
80 
56 

.16 
34 
80 
56 

.12 
52 
79 
62 

.11 
31 
79 
62 

.24 
62 
86 
60 

.12 
39 
82 

61 

.OS 
64 
72 
62 

.19 
38 
80 
56 

.14 
39 
78 
57 

.12 
65 
81 
61 

.11 
61 
90 
73 

.31 

33 
92 
71 

.14 
37 
88 
70 

.43 

43 
90 
70 

.10 
60 
89 
71 

.16 
57 
75 
50 

.19 
50 
65 
45 

.14 
60 
61 
44 

5.548 
1555 
60.4 
59.4 

PEMBERTON  3  F 

EVAP 
WIND 

.21 

13 

.16 
13 

.04 
20 

.07 
48 

.16 
8 

.17 

19 

.15 
13 

.05 
20 

.03 
19 

.05 
20 

.17 
19 

.16 
17 

.15 
13 

.OS 
13 

.10 
25 

.10 
19 

.16 

22 

.09 
18 

.09 
15 

.10 
8 

.08 

14 

.10 

9 

.11 

7 

.13 

11 

.12 

21 

.16 
9 

."5 
30 

.05 
4 

.09 
15 

.08 
13 

3.26 

495 

5EABR00K  FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.29 

68 
58 

.26 
82 
55 

.21 

61 
56 

.09 
79 
62 

.31 
89 
70 

.31 
89 
62 

.20 
84 
58 

.23 

84 
57 

.21 
80 
59 

.05 
73 
63 

.28 
91 
66 

.23 

78 
54 

.22 

82 

54 

.20 
84 
55 

.22 

86 
63 

.25 
90 
66 

.31 

91 
63 

.20 
85 
61 

.14 
86 
66 

.37 

82 
56 

.08 
81 
60 

.19 

87 
60 

.25 

91 

68 

.21 

94 
71 

.25 

93 

70 

.21 
92 
71 

.17 
91 
70 

.20 

78 
52 

.06 
67 
46 

.13 
65 
45 

6.35 

84.1 
60.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  I 
Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture 
Bureau   Office  near   you.      Additional   preclpltatioi 

DIMENSIONAL  UMTS:  Unless  otherwise  Indicated,  i 
wind  movement  In  miles.  Monthly  decree  dat  inia 
table  directions  ent< 


ENCE      NOTES 

I  by  writing  to  the  Environmental  Science  Serv 
e,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunsw: 
:OUHLY    PRECIPITATION   DATA    NEW    JERSEY". 


OBSERVATION   TIME:       The    Sta 
saving   time.      Snow  on   ground 

EVAPORATION  Is  measured  in  the 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  a 
evaporation  pan  as  determined  by  a 


flgun 


e:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation 
of  average  dally  temperatures  from  6S0F.  In  "Suppl 
i  of  wind   directions   and  speeds   divided   by  the  number  of   ol 


nches   and 


"Snowfall 
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I  Weather  Bi 


when  published,    are    for   the  24   I 


Bureau    and   FAA   stations.       For    these 
"Daily   Temperature"    table,     "Evaporatloi 


nSirJIure^f  Tat// iVJTn  "i"™'",  "£?".  <rth«'">"  3ho*"  >*  '"Otnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.      Max  and  Mln  values 
mperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.    Wind  Is  the  total  w 
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lng  gage.       (These   i 


ally    i 


;   may    vary    slightly    from    i 


V      Includes   total    for  previous  month . 

r  THE   STATION    INDEX   TEE   SYMBOLS   AND   LETTERS   WHEN   USED    INDICATE   THE   FOLLOWING 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

US   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SKRVICK 


NEW  JERSEY 

OCTOBER  1070 
Volume  75   No-  LO 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHERN  01 

BElVIOERE 
BD0NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MDRRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WSO 

NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 
SOMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 
WOODSTQWN 

OIVISION 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 
SANDY  HOOK 

DIVISION 


Temperature 


65.2 
65.9 


59.7 
64.5 


63.4 
65.9 
67.1 

63.6 
67,2 
67, 9M 
67.3 
66.0 

63.  4 


67.3 
69.9 
69. S 

68. 8M 

66.7 
67.1 
69. 6M 
67.5 
68.2 

67.9 
68.7 
66.3 
70.0 
68.8 

70. 5M 
67.6 
66.3 
68. 1 
69.7 


63.5 
67.2 
65.5 
63.5 


41.9 
41.5 
47.0 

44.4 
42.5 
42.3 
51.7 
47.7 


45.9 
40.6 
43.1 
51.8 

41.0 
48.8 
43. 9M 
47.0 
43.3 

3B.1 


53.9 
55.0 
54.3 
51.8 
57.5 

54.8 

54.4 
51.0 
58.1 
58.4 


56.0 
52.0 
54.5 
59.5 

52.3 

58.0 
55. 9M 
57.2 
54.7 

50.8 

55.0 


45. 5M 

45.6 
48.5 
44. 8M 
47.1 
46.7 

50.5 
47.6 
46.7 
46.3 
48. 8 

50.9M 

45.3 

51.1 

48.6 

4B.2 


53.5 
52.5 
50.8 
52.8 


0  58.2 
50.4  60.2 
48.4         59.1 


57. 2M 

56.2 

57.8 
57. 2M 
57.3 
57.5 

59.2 

38.2 
56.5 
56.2 
58.8 

60. 7M 

56.5 

58.7 

36.4 

59.0 

SB. 2 


58.5 
59.9 
58.2 
58.2 

58.7 


1.0 
1.7 


1.4 
2.9 


81 
76 
80 
2.9      82 


1.9 

1.4 

1,3 

.6 


1.4 
1-6 


2.3 

.4 
1.4 

3.4 
1.9 


340 
310 

339 
401 
241 

316 
lit 
428 
220 
225 


29 

280 

28  + 

395 

29+ 

323 

29 

199 

29 

387 

29  + 

236 

29 

284 

29 

249 

29 

319 

29 

434 

36  20 
35  29 
33   5 

29  29 


274 
241 
251 
253 
253 

201 
226 
266 
230 
210 

168 
265 
212 
212 
205 


204 
175 

no 

213 


Precipitation 


5.90 
4.03 
3.06 
9.02 
3.34 

3.59 

4.80 
4.75 


4.03 
7.61 
4.2B 
2.36 

5.33 
3.44 
7.39 
3.48 
4.34 

4.08 

4.54 


3.73 
3.54 
5.94 
2.22 
2.05 

1.01 
4.56 
3.27 
1.65 
2.49 

4.98 
3.27 
2.83 
1.96 
3.79 

4.06 
3.63 
2.71 
2.83 
4.2B 

3,34 


3.35 

4.83 

1.92 

.90 

2.75 


2.48 
,63 
.35 


2 
2.07 


.33 

4,04 


1.91 
,03 

3.97 
.02 
.99 


2.25 

1.13 


.42 

1.67 
.92 


.21 

.33 
1.31 


,04 

1.79 


2.40 
1.66 
1.42 
3.22 

1 

1.4; 
1 

1.92 

.46 

2.96 


1.63 
3.04 

1.90 
75  .98 


1.91 
1.58 
2.51 
1.90 
1.60 

1.51 


1.12 
2.72 
3.04 
2.10 
1.07 

.53 
3.15 
1.80 
1.19 
2.05 

3.48 

1.04 

.96 

2.64 

3.01 
2.02 
2.12 
1.35 
3.65 


1.34 

2.34 

.82 

.50 


.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0 


ijl 


I  I'" 


it'! 


if »] 

ill 

i 

1 

nil  >* 

M 

Hit! 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
6    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHARLOTTEBURG 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SANDY  HOOK 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WOODSTOWN 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


84 

DATE 

04  + 

20 

DATE 

29 

9.02 

.90 

3.65 

DATE 

22 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


ll 

1! 

|! 

i 

ii 

NEW  JERSEY 
OCTOBER    1970 

Station 

E- 

Day  of  Month 

1  |  2 

3 

4  |  5 

6 

7  1  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17  [  18 

19      20      21 

22  |  23  | 

24 

25 

26   1 

27 

28      29      30 

31 

NORTHERN           01 

6ELVI0ERE 
BERNARDSvlLLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
B00NT0N  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

5.90 
4.25 
3.44 
4.03 
3.26 

T 

.03 
■  02 

T     T 
.01 

.35 
.22 
.20 
.22 
.22 

T 

.03 

T 
T 

1.15 

T     ,04 

T     .43 

.35 
1.05 
.76 
.73 
.65 

.03 
T 

1.45  2.40 
.88  1.98 
.75  1.70 
.99  1.66 

1.06  1.29 

.09 

.08 

.02 

.01 

T 

.02 

T 

T 
.01 

T 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTE8URG 
CLINTON 

4.57 
5.94 
3.06 
9.02 

.01 
.02 

T 
.03 

.19 
.16 
.26 
■  22 

T 

1.16 

1.17 

T     .03 

1.83 

.88 
1.40 
.58 

1.46 

.67  1.60 
1.32  1.63 

.75  1.42 
2.21  3.22 

T 
T 

.04 
.02 
T 
.03 

.02 
.02 
T 
.02 

CRANFDRD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 

3.34 
3.59 
4.80 
7.26 

4.75 

T 

.07 

T 

T 

■  11 
.16 
.29 
.20 
.43 

T 

T    1.15 
.46 

1.70 
.75 

.05 
.26 

1  .16 
1.85 
.75 

T 

.02 
T 

.J5 

1.90   .08 
1.43  1.28 
1.52  1.72 
.96  2.50 
.75  1.92 

T 
.15 

T 

T 
T 

.02 

.02 

.03 

T 

T 

JERSEY  CITY 
LAM8ERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

.94 
5.07 

4.03 

7.61 

.07 

.31 
.03 

.19 

.19 
.35 

T 

T     .05 
.73 

.53 
T    1.44 

.02 
.02 

.48 
1.09 

T 

.05 
.05 

.46   .03 
2.96  1.00 

1.19  1.63 
1.62  3.04 

.01 

T 
T 

.02 

.02 

.06 

T 
.01 

MAHWAH 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO              R 

4.74 
3.73 
8.27 
4.28 
2.36 

T 
.05 

.25 

.09 

.23 

.22 

.20 

T     T 
T 

1.35 

1.09 

2.00 

T     ,26 

T     T     ,94 

.8, 

i:?2 

.82 

T 

T 

.23 

.18 

.75  1.52 
1.95   .17 
1.98  2.25 
1.10  1.90 

.98   .04 

.01 

T 
.10 

T 

.05 

T 

.03 

T 
T 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

2.45 
5.33 
7.23 

3.44 
7.39 

.02 

.07 

T 

.02 

.11 

.29 
.31 

.20 
.32 

T 
T 

.75 

1.91 

1.96 

T     ,52 

.70 

.82 
1.47 

.39 
2.45 

.17 

1.30   .12 
.91  1.32 

1.48  1.84 
.74  1.56 

1.23  2.51 

T 
.04 

.04 

.05 
.06 
.01 
.12 

.01 

T 

PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 
PAHWAY 
RINGWOOO 
SOMERVILLE  3  NW 

3.4B 
5.60 
2.03 
6.57 
4.34 

T 

.04 
.05 

.17 

.32 
.11 
.24 
.22 

T     T    1,09 

.03   .40 

.85 

2.12 

.02 

T 
1.06 

1.05 
.78 

.07 

.05 
.04 

1.90   .07 
1.03  2.70 
.85   .02 
1.15  1.93 
1.48  1.60 

.09 
.10 

.09 
.06 
.05 
T 

.14 

.05 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 
WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 

7.03 

4.08 
4,93 
5.50 
6.84 

.03 
.01 
.05 

T 

.29 
.35 
.22 

.27   T 
.21 

.01 

1.68   .82 
1.51 
1.35 

.01   T     .03 
.90 

.81 
.95 
.72 
1.16 

T 
T     T 

2.S7  1.67 

.39   .90 

.60  1.60 

1.50  2.90 

2.01  2.49 

.05 

.01 
.01 

T 
.06 

.03 

T 

.01 

T 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

3.06 

.20 

.02 

1,05 

.15 

1.59   .05 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

3.73 
3.54 
3.13 
5.94 
2.22 

.30 
.05 

.31 
.31 

T 
T 

.24 

1.01 

T 
1.23 
2.45 

.07 

T 
.05 

1.02 
.62 

.03 

1.12   .04 
2.72   .05 
1.41   .16 
3.04   .04 
2.10 

.02 

T 
.10 

.07 

T 
T 

T 
T 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

3.62 

2.05 
4.10 
1.01 
4.56 

.01 

T 

.10 
.37 
.29 
.12 
.15 

.01 

,07 

.04 

,02 

.32 
.12 

.03 

.02   .95 

2.00  1.50 

1.07 

1.56  2.00 

.55   .24 

3.15   .15 

.11 

.03 
.02 

.11 
.10 

.13 

T 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.27 
1.65 
2.49 
3.77 
4.98 

.01 

T 
.17 

.36 

.29 

.11 
.05 
.32 

T 
T 

.01   ,05 
T 

.05 

.11 
.22 
.11 
.40 
.08 

.03 

T 

.03 

.07 

T 

.97 

1.80   .95 
1.19   .02 
2.05   .03 
2.48   .47 
3.46   .04 

.01 

T 

T 
.01 

T 

.11 
.02 

T 

.05 

T 

T 

.01 
T 

T 

MDORESTOHN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 

3.27 
2.83 
1.96 
3.57 
5.79 

.01 
.02   T 

.28 

.04 
.25 
.22 

.28   T 

T 
.12 

T 

.01   T 

T     T 

1.02 
T 

.04 
.74 
.11 

.14 

.03 

.44 
T 

*    3.07 
.76  1.04 
.96   .42 
1.81   .02 
2.60  2.64 

T 
.01 

T 
.10 

.11 
.04 

.09 

T 
T 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO             R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

4.06 
3.63 
2.71 
2.83 
4.28 

.11 

T 

.35 
.23 

.26 

.06 

T 
T 
T 

.02 
.02   T 
T          .07 

T          ,02 

.15 
2.02 

T 

1.14 

.01 

.05 

T 

.25 

.04 
.40 
.05 
.23 

3.01   .14 
.81   .28 
2.12   T 
1.35   .01 
3.65   .23 

.05 

T 

.10 

T 
T 
.03 

.04 
.06 
.01 
.02 
.05 

.05 
T 

*    *    * 
COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

3.35 

4.83 
1.92 
.90 

.08 

.30 

.27 
.16 

.16 

.16 

T     .02 
.01        ,01 

.74 
1.72 
.69 

.04 

.72 

.10 
.13   .05 

1.34   .06 

2.34   .26 

.62   .05 

.50   .02 

.01 

.01 

.01 
T 

.01 
.13 

.02 

.06 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


-SEY 

uctobfr       n7o 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BOdNTQM  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAM8ERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WSO 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

*     *      * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASS60R0 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 


Day  oi  Month 


MAX 

MIN 


41   3B   <>0 


60   65   67 
41   40   53 


62   62   70 
38   36   38 


61   67 
46   43 


59   68 
34   33 


80   60   66 


56   61 
33   34 


67   75 
35   44 


61   65 
35   40 


62   65 
33   36 


54   58 
33   37 


66   67 
46   50 


65   68   76 


43 

40 

45 

35 

29 

37 

60 

66 

69 

80 

61 

66 

38 

37 

40 

41 

32 

3  7 

08 

70 

82 

63 

66 

71 

51 

52 

58 

49 

43 

50 

56 

64 

67 

74 

58 

63 

40 

36 

38 

40 

33 

3b 

62   66 
46   46 


63   68 
44   39 


68   70 
44   42 


62   67 

41   38 


55   63 
36   34 


70   71   82 
42   38   60 


6' 
39 


42  40  57 

68  70  83 

41  36  57 

68  70  82 

46  42  57 

66  70  71 

42  40  56 

62  67  69 

43  42  47 

70  72  82 

40  38  56 


65   68 
42   45 


63   68 
34   34 


63   65 
32   33 


59   63 
28   31 


66   67   71 


47   39   53 

79   69   74 
43   33   47 


69   73 
31   45 


63   66 
36   43 


63   68 
39   42 


66  75 
35  45 

67  75 
31  45 

67  72 

38  55 


72   78 
45   46 


73   79   78 
45   48   48 


74   79   80 
44   41   48 


67   78   78 
40   45   48 


80   80   76 
47   50   52 


72   79   79 
47   50   52 


72   80   79 

47   46   47 


67   77 
49   53 


73   74   70 
60   60   60 


82   83   76 
48   51   52 


72   80   80 
47   49   52 


45 

80 
5B 


64 

68 

35 

40 

60 

65 

it 

41 

43   41   46 


74   74   74 
48   50   51 


83   81 
52   54 


77   76 
47   48 


81   78 
46   48 


72   74 
50   50 


74   77 
48   56 


75   70   75 


74   79 
49   50 


75   80 
52   52 


76   80 
47   49 


81   80 
48   52 


80   77 
46   48 


76   76 
49   52 


75   81 
49   50 


73   78 
48   50 


83   80 
47   48 


51   55   54 


75   75 
54   61 


72   75 
52   55 


73   77 
48   58 


70   68 
56   55 


74   69 
60   60 


59   60   59 


76   73 
56   56 


T 


74   76   71 
50   54   53 


75   70 
50   49 


73   73   73 
44   52   54 


77  80 

53  57 

75  72 

56  52 

77  75 


54   62   51 


72   71 
53   57 


73   72 
58   59 


74   74 
56   58 


70   71 
54   58 


76   77 
56   61 


74   71 
59   60 


74   72 
53   53 


66   69 
54   56 


69   72 
62   61 


76   77 
56   61 


75   74 
57   62 


71   68 
50   55 


74   73 
56   57 


73   77 
62   65 


70   71 
53   57 


75   76 
61   63 


78   74 
58   51 


57   61   52 


75   74 
58   56 


76  75  77 

54  58  62 

75  78  69 

58  61  61 


74   72 

57   60 


70   73 
50   53 


74   77   60 
56   66   66 


77   79 
56   58 


76   72   76 
52   59   63 


68   57   51 
46   31   32 


65   54   45 

45   31   30 


68   51   66 
46   34   32 


46   32   29 


44   37   41 


73   73 
59   56 


77   79 
59   63 


52   61 

75   77 


54   46 
30   25 


59   46 
34   35 


42  37  40 

67  55  45 

46  32  30 

69  60  50 

49  36  36 


56   50 
34   34 


49   35   31 


59   48 
32   29 


56   46 
26   25 


64   62 
36   26 


62   60 
30   27 


64   62 
37   27 


79   76   74 
57   61   64 


76   77 
61   64 


75   74   77 
59   61   63 


60   78 
59   59 


63   56 
49   39 


68   64 
37   31 


66   62   61 


66   62   61 


59   59 
24   25 


54      57 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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42  30  31 
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38  33  51 

64  64  63 
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63  60  60 

31  21  33 


40  36  58 

69  64  68 

42  37  52 

71  63  68 

35  35  55 


62   66 
58   46 


65   71 
58   55 


65   69 
55   45 


60   64 
56   50 


70   71 
63   5? 


65   68 
60   47 


64   72 
58   47 


60   67 
52   52 


69   70 
62   56 


73   72 
60   56 


58 

48 


70   58   58 
55   44   43 


72   59   58 
42   41   44 


61   54   53 
49   42   42 


67   57   57 


62   66 
54   59 


60   62 
51   58 


62   64 
51   56 


68   72 
62   60 


60   63 
49   58 


62   67 
57   60 


63   64 
52   53 


64   64 
51   59 


60   63 
46   55 


66   69   68 
61   54   51 


65   71 

61   60 


65  51  50 

46  43  37 

60  57  51 

53  50  43 
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54  44  44 
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57   56 
44   41 
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50 
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61 
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52 

65 
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31 

62 
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66 
38 
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28   28 
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54   56 
44   42 


59   59 
47   45 


70   66   62 


50   55 

28   28 


51   53 

27   28 


29   27 


52   55 
31   29 


54   50 
45   45 


48   46   45 


54   54 
40   39 


66   60   54 
52   51   47 


69   59   55 

55   49   47 


67   60   57 


59  56 

47  47 

63  56 

45  45 

62  58 

49  47 

67  57 

44  45 

56  52 

45  46 

58  55 

45  47 


67   58   53 
57   50   47 


72   68   59 
51   49   46 


60   56 
46   45 


60   56 
46   46 


58   55 
30   38 


58   56 
31   38 


56   55 
32   35 


55   53 
28   35 


55   57 
39   43 


57   55 
34   38 


56   58 
29   38 


65.2 

42.5 


66.7 
41.9 


62.1 
41.5 


67.9 

47.0 


65.2 
44.4 


66.2 
42.5 


52 

51 

59 

7 

35 

35 

42 

3 

54 

55 

64 

5 

46 

49 

51 

7 

58 

60 

69 

0 

31 

45 

47 

7 

54  57  54 
30  26  34 

55  57  54 
26  33  42 

59  57  57 

36  43  45 


48   53 
25   23 


59   57   57 


57   59   57 
28   31   41 


58   59   60 
37   51   52 


56   61   59   63 
39   35   45   49 


56   59   59   61 


58   58   60 
29   44   45 

56 


54   58 
29   38 


54   58 
35   42 


53   55   60   59 

36   31   38   43 


59   56   60 


56   60   59   61 


40   51 
55   60 


37   31   40   48 


30   36   45 

60   59   60 
26   39   47 


66.1 
45.9 


63.4 
40.6 


65.9 
43.1 


67.1 
51.8 


63.6 
41.0 


67.2 
48.6 


67.9 
43.9 


67.3 
47.0 


66.0 
43.3 


63.4 
38.1 


69.9 
50.4 


69.8 
48.4 


68.8 
45.5 


66.7 
45.6 


67.1 
48.5 


69.6 
44.8 


67.5 
47.1 


68.2 
46.7 


67.9 
50.5 


68.7 
47.6 


66.3 
46.7 


70.0 
46.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   1 


19   20   21   22 


23   24   25   26 


27   28   29   30   31 


SEABRODK  FARMS 

SHUDH 

TUMS  RIVER 

TRENTON  WSO 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 

*     # 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 


MAX 
M1N 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


67   69   72 
47   43   49 


67   71   83 
46   44   60 


67   68   70 
45   39   41 


67   70   81 
48   47   59 


70   70   79 
46   41   63 


69   72   84 
42   40   52 


MAX 

MIN 

65 

49 

65 

52 

MAX 

MIN 

67 

45 

68 

46 

MAX 

MIN 

66 
49 

68 

47 

MAX 

MIN 

65 
53 

6* 
53 

84   64   68 
48   39   45 


84   69   75 
47   43   53 


46   34   37 


70   73 
36   45 


70   70 
46   36 


62   64   66 
50   45   56 


75   79   78 
51   52   54 


80   78 
54   52 


72   80 
47   49 


80   78   73 
55   57   56 


75   76 
46   50 


60   57   59 


71   73   72 
57   54   55 


59   63   55 


61   64   61 


71   66   69 
54   62   58 


66   64   68 
60   60   60 


77   76   73 
62   64   60 


78   80   73 
57   62   63 


72   69   71 
63   65   64 


72   76   75 
61   63   66 


69   61   67 
49   35   34 


70   56   67 
50   35   39 


64   47   63 


77   58   53 
53   40   40 


70   51   63 


65   63   62 
36   31   34 


46   40   53 


41   34   56 


63   59   62 
44   53   57 


59   58   61 
50   48   52 


65   69 
62   50 


69   71 
62   52 


71   68 
53   50 


56   60 
39   37 


53   57   56   58 

36   36   45   49 


54  56  59  59 

45  45  47  56 

52  57  58  57 

42  34  50  51 

51  54  54  53 

40  40  48  48 


68.8 
48.8 


70.3 
50.9 


67.6 
45.3 


66.3 
51.1 


68.1 
48.6 


63.5 
53.5 


65.5 
50.8 


SUPPLEMENTAL  DATA 
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sunri: 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

7 

1.9 

9.5 

28  +  + 

13 

22 

87 

85 

60 

81 

4 

1 

2 

0 

3 

0 

10 

47 

7.3 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

39 

NW 

03 

0 

4 

2 

2 

1 

0 

9 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

4 

1.3 

8.6 

25++ 

29 

03 

76 

79 

57 

67 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

11 

6.7 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

29 

NW 

17  + 

5 

2 

2 

0 

0 

1 

10 

42 

6.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 

NEW  JERSEY 

OCTOBER 

770 

D«y  Ol  Month 

1*  A 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

*   ♦   * 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.13 

.10 

.05 

■  07 

.14 

.09 

.07 

.07 

.08 

.00 

.07 

.06 

.16 

.00 

.00 

.11 

.16 

.05 

.12 

.08 

.07 

.01 

. 

.14 

.07 

.05 

.00 

.13 

.09 

•°l 

.05 

2.318 

WINO 

4 

1ft 

31 

11 

?0 

14 

15 

19 

n 

9 

?3 

13 

17 

18 

37 

16 

47 

49 

23 

19 

34 

90 

n 

1/ 

12 

43 

65 

38 

13 

19 

28 

832 

MAX 

61 

69 

66 

67 

75 

68 

69 

75 

76 

71 

72 

76 

76 

73 

76 

70 

62 

61 

62 

64 

58 

60 

64 

6/ 

69 

62 

55 

51 

55 

51 

52 

65.6 

MIN 

49 

51 

53 

52 

54 

46 

52 

54 

58 

60 

61 

61 

63 

63 

65 

56 

41 

40 

39 

40 

39 

51 

60 

55 

53 

50 

46 

39 

38 

41 

42 

50.8 

♦    *    * 
SOUTHERN            02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 

.01 

.08 

.08 

.06 

.03 

.11 

.09 

.13 

.07 

. 

.101.06 

.08 

.09 

.07 

.07 

.17 

.12 

.16 

.09 

.11 

.00 

.00 

.08 

.06 

.04 

* 

.15 

.08 

.09 

.06 

2.428 

WIND 

?0 

15 

47 

61 

63 

14 

75 

31'  21 

19 

53'  72 

75 

37 

53 

54 

104 

94 

9(j 

23 

it 

102 

71 

46 

66 

57 

83 

60 

52 

61 

15 

1719 

MAX 

■SB 

68 

66 

75 

59 

66 

70 

75!  75 

70 i  73   72   75   73 

75 

68 

59 

51 

61 

62 

56 

60 

63 

66 

66 

51 

53 

48 

32 

51   54 

63.8 

MIN 

45 

47 

50 

50 

41 

41 

52 

52 

56 

35 

60 

60   60 

62 

64 

52 

38 

37 

42 

41 

40 

53 

59 

54 

54 

49 

46 

38 

36 

37 

44 

48.9 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.04 

.07 

.13 

.OB 

.06 

.08 

.19 

.08 

.06 

.06 

.04 

.09 

.07 

.07 

.06 

.11 

.10 

.08 

.08 

.04 

.03 

.00 

.47 

.06 

.03 

.03 

.06 

.06 

.05 

.03 

.07 

2.50 

WINO 

13 

17 

34 

17 

10 

19 

15 

10 

16 

41 

24 

11 

10 

20 

23 

31 

37 

27 

16 

25 

48 

66 

28 

7 

24 

45 

6' 

30 

19 

60 

42 

862 

SEABRODK  FARMS 

EVAP 

.13 

.14 

.08 

.78 

.19 

.14 

.14 

.16 

.12 

.08 

.14 

.14 

,08 

.13 

.09 

.08 

.18 

• 

.28 

.14 

.08 

. 

.11 

.08 

* 

.15 
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.10 
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3.678 
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68 

71 
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81 

70 

70 
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79 

77 

76 

78 

77 

78 

80 

79 

72 

61 

- 
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60 

62 

64 

10 

- 

74 

5V 

59 

35 

5  / 

56 

69.4 

MIN 

45 

49 

49 

51 

44 

44 

55 

55 

56 

58 

61 

60 

60 

62 

64 

53 

37 

- 

39 

42 

41 

52 

60 

54 

• 

51 

46 

39 

38 

39 

4/ 

50.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
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0) 
Q 
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1 

Day  of  ik 
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9 
D> 
<0 
M 
0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

71 
59 

67 
58 

73 
62 

67 
61 

67 
56 

69 
60 

71 
59 

72 

61 

71 
62 

72 
63 

72 
65 

73 
64 

73 
66 

73 

67 

71 
64 

64 
58 

60 
55 

57 
52 

62 
52 

59 

51 

62 
57 

65 

61 

66 
63 

66 

60 

63 
60 

60 
57 

57 
56 

61 
50 

59 

46 

59 
51 

59 
54 

65.8 
56.5 

2 

MAX 
MIN 

69 

61 

67 
59 

71 
63 

67 
62 

66 
57 

68 

61 

70 
60 

70 
62 

70 
63 

70 
64 

70 
65 

71 
65 

71 
66 

72 
67 

80 
64 

64 
59 

60 
56 

57 
53 

61 
54 

59 
53 

62 

57 

64 
61 

65 
63 

65 

61 

63 
60 

60 

57 

57 

57 

60 
52 

58 
50 

58 
52 

59 
54 

65.3 
59.3 

4 

MAX 
MIN 

66 
63 

68 

64 

64 

61 

69 
64 

65 
59 

69 
65 

66 
61 

68 

61 

70 
63 

67 
63 

70 
65 

70 
65 

70 
66 

72 

66 

71 
68 

74 
66 

66 
58 

60 
56 

58 

55 

61 
54 

60 
53 

62 
59 

66 
62 

65 
62 

65 
62 

63 

60 

60 

58 

61 
57 

59 

54 

59 
52 

59 
53 

65.3 
60.5 

8 

MAX 
MIN 

66 
65 

67 
64 

65 
64 

68 
65 

66 
63 

64 
62 

67 
63 

67 
63 

69 
64 

671 
65 

66 
65 

68 
66 

69 
66 

70 
66 

70 
66 

71 
67 

67 
54 

60 
59 

62 
59 

61 

58 

61 
58 

62 
59 

65 
62 

64 
63 

64 
63 

63 
61 

62 
60 

62 
59 

59 
57 

59 
58 

59 
56 

64.6 
62.0 

20 

MAX 
MIN 

68 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

66 
66 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

68 
67 

68 
67 

66 
66 

67 
66 

66 

64 

64 
63 

63 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

64 
62 

64 
63 

63 
63 

63 
62 

62 

61 

61 
60 

60 
59 

59 
59 

59 
59 

64.7 
63.9 

40 

MAX 
MIN 

69 
68 

68 
68 

66 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

66 
66 

66 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

67 
67 

66 
67 

67 
66 

66 
65 

66 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

63 
63 

63 

63 

63 
63 

63 
62 

62 
62 

62 

61 

65.5 
64.9 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

71 
52 

63 
52 

76 
56 

67 
53 

68 
46 

72 
56 

76 
55 

76 
58 

74 
39 

75 
61 

76 
63 

78 
63 

76 
65 

77 
67 

72 
62 

62 

47 

62 
43 

54 
43 

65 
44 

61 

44 

63 

55 

66 
61 

69 

61 

69 
56 

61 
58 

59 
52 

54 
51 

58 

44 

57 
42 

56 
47 

59 

50 

67.1 
53. 8 

2 

MAX 
MIN 

7C 
52 

68 
52 

75 
58 

67 
53 

67 
47 

71 
56 

75 
55 

73 
58 

73 
59 

74 
61 

75 
63 

77 
63 

75 
65 

76 
67 

72 
62 

62 

48 

61 

44 

54 
44 

65 
44 

59 

44 

63 

55 

66 
61 

68 

61 

69 

56 

61 
58 

59 
52 

54 

51 

57 
44 

57 
42 

57 

47 

58 

50 

66.4 
53.9 

4 

MAX 
MIN 

61 
5" 

65 

56 

7C 
6C 

63 

58 

64 
52 

67 
57 

7C 
56 

66 
61 

7C 
61 

71 
62 

71 
64 

72 
64 

72 

66 

73 
67 

7C 
62 

62 

54 

59 
5C 

54 
48 

60 
48 

58 
49 

61 

55 

65 
61 

66 
63 

66 
59 

61 
58 

58 
54 

54 
54 

56 
48 

55 

48 

56 

50 

56 
52 

63.9 
56.6 

E 

MAX 
MIN 

6! 
61 

64 

61 

67 
62 

62 

61 

61 
56 

64 
6C 

66 

61 

66 
63 

67 
64 

67 
64 

66 
65 

69 

65 

69 
66 

7C 
67 

7C 
63 

63 

56 

56 
56 

56 
54 

59 
54 

57 
54 

60 
56 

63 
60 

64 
63 

64 
61 

61 
58 

56 

57 

57 
55 

55 

53 

54 
52 

55 
52 

56 
54 

62.5 
59.3 

,  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE,  LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
SUB-STA  2;  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES. 


ill 

'JIM 


i  ii' i 
i 


iiiii 

M 

m 

Ml  I 

m 

(III! 

Ill 
lit:  i 

Ml  I 

(!»' ! 


See   Reference  Notes  Following   Station  Inde 
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OBSERVER 

1 

1 

i 
a 

1b 

ALLENDALE 

D10C 

01 

BERGEN 

8 

41  02 

74  08 

270 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WSO 

0311 

02 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  34 

HID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

•ATLANTIC  CITY          R 

Q3Z5 

03 

ATLANTIC 

1 

39  23 

74  26 

1] 

HID 

MID 

STATE  HARINA 

AUDUBON 

0346 

02 

CAMDEN 

2 

39  53 

75  05 

40 

IIP 

UP 

IRVlN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

052B 

BURLINGTON 

: 

39  37 

74  26 

30 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPlAIN  ST  FOREST 

069C 

o; 

CAPE  HAY 

39  15 

74  52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELViDERE 

072? 

WARREN 

; 

40  50 

75  05 

275 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVlLLE  2  E 

0791 

01 

SOMERSET 

e 

7*  32 

240 

7J 

BERNARDS  HATER  COMPANY 

BLACKWELLS  HILLS 

0847 

01 

SOMERSET 

10 

40  28 

74  35 

40 

N  BRUNSWICK  WATER  PLT 

800NTON  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

8 

40  54 

74  2* 

280 

BA 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

8A 

AMERICAN  CYANAHID  CO. 

8RANCHVILLE 

0978!  01 

SUSSEX 

5 

41  09 

580 

7A 

ALBfcRT  M.  OAVENPORT 

BURLINGTON 

1211J  02 
13271  01 

BURLINGTON 

; 

40  05 

74  52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  1    G.  CO. 

CANISTEiR  RESERVOIR 

SUSSEX 

41  07 

74  30 

1040 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335)  01 
1343^  02 

ESSEX 

i 

40  45 

74  21 

180 

BA 

8A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

SALEM 

39  28 

75  25 

Z{ 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  1  NM 

135l!  03 

CAPE  MAY 

i 

SB  57 

74  56 

8A 

c 

JONATHAN  SAYRE 

CENTERTON 

1512|  02 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

: 

C  W  THORNTHWAJTE  ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

15B2|  01 

PASSAIC 

41  02 

74  26 

760 

NEWAflK  WATER  OEPT. 

CHATSHOftTH 

1598 

02 

BURLINOTQN 

l 

39  49 

74  32 

100 

5P 

EARL  M.  KERCHNER 

CLINTON 

1749 

01 

HUNTERDON 

10 

40  38 

74  55 

200 

BA 

ANDREW  F  DROPPE 

CRANFORO 

2023 

UNION 

40  39 

7*.  18 

75 

5P 

5P 

UNION  COLLEGE 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

2768 

ESSEX 

B 

40  50 

74  17 

340 

BJ 

BA 

: 

BURUUGH  ESSEX  FELLS 

FLEM1NGTDN  1  NE 

3029 

01 

HUNTERDON 

40  31 

74  51 

uo 

7A 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39  Id 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3161,  02 
3291|  02 

MONMOUTH 

40  16 

194 

8A 

:  h 

MRS  JANE  EKOAHL 

GLASSBORO 

GLOUCESTER 

39  42 

75  07 

135 

8A 

: 

GLAiSBORD  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

35161  01 

PASSAIC 

41  08 

74  20 

470 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HAHMQNTON  2  NNE 

3662:  02 

ATLANTIC 

39  39 

74  4B 

65 

8A 

BA 

W.  HU8BAR0  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41  18 

7*  40 

1410 

8A 

8A 

N  J  OEPT  OF  CORRECTION 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

02 

MERCER 

IE 

40  17 

7*  31 

100 

6P 

C  H 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  HILLS  2    W 

4229 

02 

BURLINGTON 

39  «,8 

74  47 

100 

EDWARD  ENTWISKE 

JERSEY  CITY 

4339 

01 

HUDSON 

1 

74  03 

135 

MID 

"ID 

JERSEY  CITY  WATER  OEPT. 

LAMBERTVILLE 

<>635 

01 

HUNTEROON 

2 

40  22 

74  57 

60 

6P 

E.  E.  CASE 

LAYTON  2 

4736 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  52 

400 

BA 

ROBtRT  WELSH 

LITTLE  FALLS 

1.887 

0] 

PASSAIC 

1 

40  53 

150 

C  H 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH  2  S 

4987 

03 

MONMOUTH 

1 

40  19 

74  01 

15 

6P 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

MORRIS 

It 

40  47 

550 

7A 

MRS.  ALICE  A.  HOLZ 

LUMBERTON 

5055  02 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74  48 

25 

c 

JAMES  LAWTON 

HAHHAH 

S"T' 

5252J  08 
53^6,  02 

BERGEN 

8 

41  06 

74  10 

253 

7A 

ROBtRT  G.  GLASGOW 

HARLTON  1  H 

BURLINGTON 

2 

39  54 

74  56 

90 

c 

OAVlD  0.  GRISCOM 

HAVS  LANDING  1  W 

ATLANTIC 

3 

39  27 

74  45 

20 

9A 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

H10LAND  PARK 

5503 

01 

BERGEN 

S 

40  59 

74  09 

210 

1I( 

RID&EWOQD  WAT£R  CO. 

HILLVlLLE  FAfi  AIRPORT 

5581 

02 

CUMBERLAND 

39  22 

75  04 

6B 

HID 

HII 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HILTON 

5597 

01 

MORRIS 

( 

41  01 

74  32 

950 

JERSEY  CITY  WATER  WKS . 

HDORESTOWN 

5728 

02 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74  58 

55 

MI  J 

H.  J.  WllLARO 

MDRRIS  PLAINS  1  W 

5769 

MORRIS 

40  50 

74  30 

8A 

JOSEPH  H.  GARRIS*  111 

NEWARK  WSO             R 

01 

ESSEX 

1 

40  42 

11 

HID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  BRUNSWICK 

6055 

02 

MIDDLESEX 

10 

40  29 

74  26 

125 

BA 

8A 

8A 

CGH 

RUTGERS  UNIVERSITY 

NEW  MlLFORO 

H46 

01 

BERGEN 

* 

40  57 

74  02 

12 

MID 
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PRINCETON  l 

RINGWOOO 

SANOY  HOOK 
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REFERENCE   NOTES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1970 


Adtlition.il  Information  regarding  the  climate  oi  (Jem  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  Stati 
Climatologlst,  Department  oi  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  Tho  State  University,  New  Brunswick,  Now 
jtM'st'j  o.s'UU.  or  to  any  Weatlu-i  S«  rvice  0 near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,    precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-    Tho  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

oh  davlmht  s-wing  time    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 

and  FAA  stations.   For  these  Stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 

"Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 

hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service— type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

Wi  53  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

t  inn-  oi  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

Lnches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL*   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earl ier  date  or  dates . 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage.   (These 
Precipitation  Data.) 


nit 


are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 
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Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


USC0MM-N0AA- ASH EVIIXE- 12/2/70-920 


■"■:''.■• 


% 


\ 

% 

V 


A. 


SS  /.os 
6U'A/T 
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NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  mvju..,lT.  uf  |LL|n0|= 

Precipi.aiioAT  uEBANA-CHAMPAIGN 


NORTHERN  01 

8ELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  8RD0K 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTDN  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WSO 

NEWTON 
PATERSON 
PHILLlPSBURG 
PLAINFIELD 
SOmERVRLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 
W00DST0WN 

DIVISION 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 
SANDY  HOOK 

DIVISION 


Temperature 


52, 
52.  8M 
5*. 2 


53.3 
53.2 


53.7 
55.7 


53.8 
51.5 
52.9 
55.9 

51.0 
54.5 
53. 4 
54.0 
53.0 

50.3 


35.4 

34.8M 

33.0 

34.0 

39.0 

36.4 
34.6 
32.3 
42.1 

37.7 


38.0 
35.8 
34.5 
42.2 


57, 

7 

58 

3 

53 

8M 

57 

3M 

54 

1 

55 

7 

57 

8 

55 

1 

56 

9 

56 

4 

55 

3 

53 

5 

57 

8 

56 

,1 

5b 

.6 

56 

.0 

5* 

.3 

54.0 
56.0 
54.7 
52. 8M 


39.2 
40.2 
38.6 

42. 2M 
37. 3M 

38.2 

39.8 
36.3 
38.5 
36.8 

38.7 
39.1 
39.0 
38.6 

40.3 

40.6 
38.3 
41.9 
39.0 
37.5 


42.5 
43.9 
40.9 

44. 4M 


44.2 
43. 8M 
43.6 
41.8 
47.2 

44.9 
44.0 
39.9 
47.9 
46.7 


45.9 
43.7 
43.7 

49.1 

42.4 
47.1 
44.9 
46.3 
44.4 

40.7 


47.6 
49.0 
48.5 
48.  OM 
47. 3M 

46.2 
47.8 
47.1 
46.8 
46.9 

47.6 
47.2 
46.3 
48.2 
48.2 

48.6 
47.2 
48.1 

47.9 
47.6 

47.6 


48.3 
50.0 
47.8 
48. 6M 

48.7 


1 
2 

1.5 

1.5 

.5 


2.2 
1.0 
1.9 


620 
629 
640 
690 
528 

602 
622 
746 
505 
540 


565 

633 
633 

472 

673 
531 
596 
555 
612 


515 
474 

48'' 
490 

523 

558 
511 
534 
537 
540 

515 
528 
555 
495 
495 

484 
527 
502 
508 
516 


49? 
443 
5o« 
485 


5.20 
6.74 
6.28 

7.21 
6.73 

5.79 
5.05 
6.30 
3.37 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  86 


NEW      JERSEY      -      NOVEMBER      1970 
SPECIAL         WEATHER         SUMMARY 


Temperatures  and  rainfall  were  above  normal 
in  all  areas  of  the  State.  The  most  severe 
weather  of  the  month  occurred  on  the  4th,  when 
a  small  tornado  passed  over  the  northern  portion 
of  the  Atlantic  City  beach  area,  doing  some 
$100,000    damages   to  the  Steel  Pier,  according 


to  preliminary  estimates.  That  same  afternoon 
the  Point  Pleasant  Beach  area  received  up  to 
2-1/2  feet  of  hail  in  a  storm  which  lasted  for 
several  hours.  High  wind,  heavy  rains,  and 
lightning  did  considerable  damage  along  the 
New  Jersey  shore  area  that  afternoon  and  evening. 


Donald  V.  Dunlap 

NOAA     Climatologist-New    Jersey 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 

Environmental  Science 
Rutgers  University,   The  State 

University  of  New  Jersey 
New  Brunswick,  New  Jersey  08901 
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following  Station   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
NOVEMBER 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

0> 
0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*     *     * 
NORTHERN            01 

8ELVIDERE 

MAX 
MIN 

64 
45 

62 

40 

56 
36 

59 
40 

56 

41 

52 

33 

57 
30 

63 
35 

64 
36 

57 
39 

58 
45 

64 
54 

59 
48 

50 
42 

52 

45 

49 
38 

47 
25 

50 
24 

48 
28 

57 
37 

53 
42 

52 
26 

56 
35 

43 
17 

36 
17 

34 
16 

44 
30 

46 
38 

53 
39 

45 
39 

52.9 
35.4 

UOONTDN  1  SE 

MAX 

MIN 

56 
40 

65 

42 

58 
36 

64 
42 

57 
42 

52 

37 

54 

31 

63 
38 

52 

34 

53 
33 

50 
33 

57 
36 

55 
43 

56 
34 

58 
34 

46 
20 

35 
20 

36 
19 

44 
29 

49 
40 

53 

40 

46 
40 

52.8 
34.8 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

56 
36 

65 
37 

56 
36 

62 
32 

55 

41 

55 
25 

57 
32 

65 
32 

59 
33 

56 
32 

61 

49 

62 

54 

58 
46 

49 

41 

55 
44 

56 
40 

47 
25 

50 
25 

52 
26 

59 
33 

56 
36 

56 
26 

58 
28 

48 
18 

38 
18 

39 
17 

46 
22 

50 
36 

55 
35 

45 
33 

54.2 
33.0 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

51 
35 

63 
39 

53 
34 

60 
35 

51 
41 

49 
35 

52 
33 

61 
33 

57 
33 

52 

41 

58 

48 

59 
52 

52 

45 

47 
43 

48 
43 

45 
37 

40 
26 

46 
26 

45 
26 

53 
35 

51 
40 

50 
29 

54 
31 

44 

17 

30 
17 

34 
17 

40 
24 

46 

38 

53 
33 

43 
33 

49.6 
34.0 

CRANFORD 

MAX 

MIN 

65 
44 

58 
45 

64 
38 

57 
47 

56 
43 

56 

35 

65 
32 

61 
39 

58 
36 

59 

49 

62 
58 

62 
56 

58 
47 

55 

44 

53 
48 

49 
41 

51 
29 

51 
27 

57 
49 

54 
38 

54 
45 

59 
29 

56 
35 

37 
18 

39 

19 

46 
20 

51 
36 

55 

42 

55 
38 

56 
43 

55.3 
39.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
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MIN 

55 

40 

65 
45 

57 
35 

63 
43 

55 

40 

53 
33 

53 
35 

64 
35 
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48 
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52 

62 

54 
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44 

50 

43 

52 

46 

49 

37 
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24 

50 
26 

52 

38 

56 
34 

54 
42 

54 

28 

57 
40 

40 
16 

39 

14 

39 
19 

46 
36 

50 
40 

53 
33 

53 
37 

53.3 
36.4 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

55 
42 

65 
44 

58 
38 

61 
42 

56 
41 

52 
36 

60 
30 

65 
28 

60 

34 

56 

40 

59 

50 

63 

50 

59 
48 

49 
42 

54 

46 

50 
40 

45 
25 

47 
22 

50 
22 

55 
32 

55 

40 

52 

26 

58 
29 

46 
18 

34 
16 

36 
19 

46 
25 

48 
36 

56 
41 

47 
41 

53.2 
34.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

49 
39 

57 

41 

52 

35 

55 

44 

49 
39 

45 
30 

49 
29 

61 
36 

50 
34 

50 
36 

55 
42 

57 

47 

51 
40 

46 
39 

45 
38 
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33 
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30 

50 
35 

49 
39 

47 
30 

50 
35 

37 
12 

28 
12 

32 

11 

38 
21 

50 
31 

51 
30 

49 
32 

47.4 
32.3 

JERSEY  CITY 
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MIN 

63 

46 

58 

51 

60 

46 

55 

49 

54 
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55 

40 

65 

43 

57 
45 

55 

45 

59 
51 

62 

56 
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53 

53 

46 

54 
46 

51 
47 

47 
36 

49 
33 

51 
37 

58 

45 

55 

45 

55 
44 

54 
44 

53 
28 

35 
22 

36 
23 

44 
31 

51 
42 

55 

47 

50 
39 

57 
42 

53.7 
42.1 

LAMBERTVlLLE 

MAX 

MIN 

66 
44 

59 

44 

62 

40 

58 

48 

54 
41 

56 
36 

66 
33 

63 

34 

57 
35 

62 
3' 

68 
56 

64 
57 
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47 

55 
42 

53 

48 

50 

40 

49 
27 

50 
27 

57 

43 

55 

34 

56 
43 

59 

28 

54 
29 

36 
20 

37 
21 

48 

21 

50 
32 

56 
39 

52 
36 

58 
45 

55.7 
37.7 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

63 
43 

64 

44 

58 
38 

64 
46 

56 
43 

55 
37 

55 
34 

65 

37 

57 
36 

56 

44 

62 
52 

62 

45 

57 
44 

50 
45 

54 

47 

50 
41 

45 
30 

49 
29 

50 
34 

57 
40 

55 

44 

55 
31 

57 
43 

47 
20 

36 
21 

37 
22 

45 
30 

49 
42 

56 
37 

47 
41 

53.8 
38.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

59 

41 

65 

40 

58 

37 

61 
47 

55 

41 

51 
35 

54 
34 

62 

34 

59 
39 

55 
42 

57 
48 

60 
52 

56 
43 

49 
40 

49 
44 

47 
38 

43 
25 

46 
23 

47 
30 

53 
34 

51 
39 

52 
34 

54 
37 

39 
19 

32 
14 

39 
21 

42 
32 

47 
38 

55 
34 

48 
40 

51.5 
35.8 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 

MIN 

55 

41 

65 

41 

58 
36 

62 
36 

54 
42 

52 
36 

55 

31 

65 
33 

57 
33 

56 
41 

60 
49 

61 
53 

56 

46 

50 
43 

53 

44 

49 
38 

45 
23 

49 
24 

48 
30 

57 
35 

55 
42 

54 
25 

56 
32 

46 
16 

36 
13 

38 
18 

44 
26 

50 
37 

54 
35 

47 
37 

52.9 
34.5 

NEWARK  WSO 

MAX 

MIN 

65 
48 

59 

51 

65 

46 

59 

49 

56 
42 

56 

40 

65 

40 

59 
45 

57 
43 

62 
53 

63 
59 

61 

55 

55 

48 

57 
49 

53 
48 

48 
35 

51 
33 

52 
37 

56 
46 

58 
46 

55 
42 

59 
37 

57 
26 

38 
23 

40 
26 

47 
28 

52 
42 

58 
44 

53 
42 

56 
43 

55.9 

42.2 

NEWTON 

MAX 
MIN 

55 

40 

63 
37 

53 

31 

59 
36 

54 
41 

51 
36 

53 
34 

62 
32 

53 
32 

55 
32 

60 
46 

62 

54 

56 

46 

48 
42 

50 
44 

48 
37 

42 
24 

47 
23 

47 
28 

54 
34 

54 
42 

53 
27 

54 
28 

42 

17 

32 

14 

35 
17 

43 
32 

47 
37 

54 
33 

45 
35 

51.0 
33.7 

PATERSON 

MAX 
MIN 

55 
45 

63 
47 

58 
42 

65 
46 

56 
45 

55 
36 

57 
38 

67 
42 

58 

40 

55 

45 

61 
52 

63 
55 

59 

46 

50 

46 

56 

47 

50 
41 

48 
31 

52 
32 

51 
37 

58 
37 

57 
44 

57 
35 

56 
37 

48 
20 

37 
21 

39 
25 

45 
33 

53 
43 

55 
39 

50 
41 

54.5 
39.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

58 
45 

56 
42 

57 
40 

61 
42 

56 
42 

55 
34 

57 
32 

66 
33 

61 
36 

57 
42 

60 
52 

66 
56 

56 
48 

51 
44 

53 

45 

50 
39 

46 
29 

51 
26 

50 
28 

58 
35 

53 

41 

53 
26 

58 
28 

44 
19 

36 
19 

36 

21 

44 
28 

48 

37 

55 

40 

47 
37 

53.4 
36.3 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

65 

44 

57 
47 

62 

38 

56 
46 

54 
42 

56 
34 

65 
33 

60 
39 

56 
39 

60 
46 

61 
58 

58 
56 

56 

47 

56 
43 

50 
48 

48 
41 

49 
26 

52 
28 

56 

48 

56 
36 

53 
45 

59 
25 

49 
27 

35 

19 

37 
IS 

46 

21 

50 
37 

55 

41 

46 
39 

56 

44 

54.0 
36.6 

SOHERVILLE  3  NW 

MAX 

MIN 

58 

44 

67 
46 

58 
38 

61 
40 

56 
41 

53 
36 

53 

30 

64 
32 

61 
38 

57 

41 

60 
53 

63 
56 

58 

47 

48 
44 

55 

43 

50 
40 

44 
24 

48 
26 

51 
28 

51 
36 

54 

44 

52 

27 

58 
29 

46 
16 

35 

16 

36 

16 

46 
25 

48 
38 

53 
37 

45 
38 

53.0 
35.7 

SUSSEX  1  SE 

*     »     ♦ 

MAX 

MIN 

54 
36 

62 
36 

53 
32 

53 
32 

53 

38 

49 
34 

53 

26 

63 
29 

53 
36 

53 
36 

56 
42 

60 
53 

55 

43 

47 
39 

49 
39 

47 
38 

42 
20 

48 
20 

47 
23 

54 
33 

53 
33 

53 
24 

54 
28 

45 
13 

33 
13 

35 

13 

42 
21 

47 
36 

53 
33 

42 
33 

50.3 
31.1 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

MAX 
MIN 

65 
54 

59 
55 

61 
45 

59 

44 

55 
42 

54 
37 

65 

40 

60 
39 

56 

47 

65 
51 

66 
57 

63 

57 

58 

48 

57 
42 

59 

47 

47 
33 

48 
27 

54 
28 

36 
39 

57 
35 

52 

36 

56 
30 

56 
25 

37 
21 

41 

24 

47 
22 

57 
37 

61 
34 

50 
44 

58 
36 

56.0 
39.2 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

65 
48 

59 
53 

63 
44 

57 
44 

55 
42 

58 
40 

68 
39 

65 
40 

63 

40 

69 

45 

69 

57 

68 
58 

59 

46 

58 
43 

55 

48 

48 
35 

50 
31 

53 
29 

38 
41 

56 
38 

52 

36 

62 

40 

54 
24 

37 
21 

48 

24 

50 
26 

55 

40 

63 
42 

53 
45 

59 

42 

57.7 
40.2 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

68 
53 

62 
55 

62 

45 

58 
49 

54 
39 

57 
32 

65 
37 

62 
34 

58 
38 

70 
40 

68 
55 

67 
57 

62 
50 

59 
41 

60 
53 

58 

41 

49 
23 

53 
24 

57 
43 

58 
34 

57 

40 

61 
27 

57 
35 

36 

17 

40 

18 

49 
21 

61 

30 

64 

31 

58 
46 

60 
47 

58.3 
38.6 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

62 

57 

59 
54 

60 
52 

55 
53 

53 

44 

47 
43 

63 

41 

57 
43 

61 
44 

64 
61 

64 
59 

60 
47 

54 
50 

52 

51 

52 
41 

44 
28 

47 
31 

52 

54 
44 

52 

54 
31 

51 
32 

35 
24 

45 
26 

47 
24 

44 

58 

30 

50 

53.6 
42.2 

CHATSWDRTH 

MAX 
MIN 

58 
51 

59 

50 

62 

38 

59 

48 

55 
35 

57 
35 

69 
36 

62 
34 

58 
33 

69 
44 

68 
56 

65 
58 

59 
48 

56 
42 

50 

41 

50 
22 

53 
23 

57 
41 

57 

31 

56 

41 

59 
27 

57 
34 

38 

18 

39 

17 

50 
26 

60 
33 

63 
32 

58 
42 

56 
45 

57.3 
37.3 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

57 

46 

60 
48 

56 
39 

63 
46 

56 
37 

53 
35 

55 
38 

67 
41 

57 
38 

55 
47 

63 
54 

63 
56 

61 
47 

49 

43 

54 
47 

52 

40 

46 
27 

49 
27 

51 
35 

57 
39 

57 
42 

54 
29 

57 
38 

45 
17 

35 
19 

38 
21 

49 
26 

56 
38 

60 
41 

48 
42 

54.1 
38.2 

GLASSBORO 

MAX 

MIN 

59 
47 

65 

51 

58 
44 

63 
50 

55 
41 

54 
37 

56 
42 

67 
40 

63 

41 

60 
42 

69 
57 

68 
58 

68 

51 

54 
44 

56 
50 

55 

42 

46 
31 

47 
30 

30 
31 

55 
38 

57 
41 

53 

38 

59 
37 

46 
20 

35 
21 

38 

20 

47 
30 

54 

37 

62 

41 

51 
42 

55.7 
39.8 

HAHMONTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

63 

47 

69 
49 

59 
43 

64 
47 

58 
38 

57 
33 

58 
38 

68 
35 

63 
35 

60 

40 

70 
52 

68 

51 

68 

50 

54 
41 

58 
44 

58 

40 

49 
26 

50 
25 

52 

28 

58 
32 

59 

34 

58 
32 

61 
33 

46 

16 

32 
12 

44 
21 

49 
30 

62 
33 

64 
40 

52 
43 

57.8 
36.3 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

64 
46 

57 
48 

63 
39 

57 
45 

54 
39 

55 
36 

65 
36 

59 

36 

55 
37 

65 
42 

65 
56 

63 
56 

37 
47 

55 

41 

52 
49 

49 

39 

48 
28 

51 
26 

55 

Hi 

56 
36 

56 
43 

5B 
31 

56 
26 

35 
19 

36 
21 

47 
22 

52 
37 

59 

40 

54 
41 

56 
44 

55.1 

38.5 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 

MIN 

68 
48 

58 
50 

63 
39 

57 
50 

54 
37 

55 

31 

66 
35 

64 
32 

59 
31 

68 
40 

67 

57 

66 
58 

59 
47 

57 
43 

55 
50 

52 

38 

46 
22 

50 
22 

56 
40 

57 
31 

56 
39 

59 
27 

56 
29 

34 

18 

38 
17 

49 
16 

59 
35 

63 
33 

55 

44 

57 
45 

56.9 
36.8 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 
53 

59 
54 

62 

48 

54 
42 

53 
42 

55 
35 

66 

40 

65 
38 

61 
44 

69 

47 

68 

58 

67 
56 

56 
48 

58 
43 

59 
46 

46 
34 

46 
29 

51 
26 

55 
3" 

57 
38 

53 
34 

56 
30 

57 
23 

35 

20 

38 
22 

47 
24 

59 
32 

61 

36 

53 
42 

57 
39 

56.4 
38.7 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

62 
48 

65 
53 

58 
42 

62 

51 

56 
40 

53 
37 

57 
36 

68 
38 

63 
36 

60 

40 

67 
54 

67 
58 

66 

50 

50 
44 

56 
50 

53 

41 

45 
31 

48 
26 

5C 
31 

56 
30 

57 
41 

53 

30 

59 
35 

46 
20 

3s 
23 

37 
22 

47 
37 

53 

38 

60 

44 

49 
44 

55.3 
39.1 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

56 
45 

60 

48 

57 
41 

60 
46 

56 
42 

54 
37 

54 
39 

65 
43 

59 

40 

54 
41 

60 
52 

61 
55 

59 

48 

52 

44 

57 
48 

51 
40 

44 
30 

48 
29 

52 

33 

57 
40 

56 
43 

53 
31 

58 
42 

49 
19 

35 
21 

37 
22 

46 
33 

51 
40 

57 
39 

46 
39 

53.5 

39.0 

PEHBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

66 
55 

58 
49 

63 
39 

58 
49 

55 

36 

57 
34 

70 
37 

62 
32 

62 
33 

68 

46 

66 
57 

65 
58 

62 
50 

58 
40 

56 
50 

53 

40 

51 
24 

52 
23 

56 

56 
32 

54 
46 

57 
27 

51 
32 

36 
18 

41 

IB 

52 
18 

62 
35 

62 

39 

62 
47 

60 
45 

57.8 
38.6 

See  Reference  Notea  Following  £ 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SfcABKOOK  F4R«S 

SHIL11H 

TOMS  RIVER 

TRENTON  V.SO 

TOCKERTON 

»00DSTJWN 

*     * 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 


MAX 
MIN 


m;n 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


NEK  JERSEY 
NOVEMBER 


Day  ol  Month 


61   68   58 


MAX 
MIN 

62 
55 

57 
54 

59 

48 

MAX 

MIN 

61 
56 

64 
56 

60 
49 

MAX 
MIN 

56 
51 

57 
52 

61 
43 

MAX 

MIN 

57 

50 

55 
50 

58 

49 

63   60   54 
44   38   36 


57   51   55 


56   52   54 


63   56   54 

51   43   44 


56   66   65 

43   40   42 


6/ 
41 


38   36   49 


41   38   47 


66   65   61 
36   45   40 


66   57   56 


61   55   52 

44   47   46 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


70   68   69 
42   50   58 


54   55   53 

48   47   47 


47 
26 


47 
35 


55   58   52 


57   57   53 

45   44   41 


54   53   58 
37   42   45 


45   41   43 


SUPPLEMENTAL  DATA 


33   45   20 


49 
19 


36   48 
19   22 


47 

2' 


48   54 
23   37 


57   61   54 
37   38   43 


61  63  50 

35  42  45 

57  49  55 

46  42  41 


33   44   44 


61   56   58 


58   54   58 
40   44   46 


■■'I  j 


56.6 
40.6 


56.0 
38.3 


57.6 
37.5 


54.0 
42.5 


56.0 
43.9 


52.6 
44.4 


I'll  > 


Wind 

Relative  humidity 

N 

umber  of  days  wi 

th 

<D 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages- 
percent 

precipitation 

IE 

(A 

C 
^_    3 
^" 
—    <" 

u  </> 

l-    v> 
0)  O 

a.  o_ 

Ul 

c 

3 

1.2 
1? 

a:  Q 

c 

"3  ® 

0>   Q. 

a> 
o> 
a 

a> 
> 
< 

<D 

'o-S 
o'1 

i-     tn 

6£ 

_2 

Standard  of  Time 

EASTERN 

0 

1— 

q 
q 

o 

6 

&■ 

o 
q 

« 
> 

0 

91 

CM  O 

0 

i- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WSD 

33 

1.7 

9.9 

26++ 

30 

23  + 

80 

81 

60 

76 

2 

4 

4 

4 

1 

0 

15 

42 

6.9 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

31 

NW 

Oh 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

6 

3 

0 

0 

11 

- 

- 

NEWARK    WSO 

33 

2.0 

10. A 

27  +  + 

29 

35 

81 

84 

62 

73 

3 

3 

5 

5 

0 

0 

16 

- 

7.4 

TRENTON    WSD 

- 

- 

- 

32 

NW 

35 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

6 

4 

0 

0 

17 

35 

7.3 

ill 

irM 

i* » i 

Ill 
(| 

||rj 

If! 
in* 

i  . 

'"& 
in 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 


EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER   1970 


Day  Ol  Month 

"*3  u   01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

*    *    * 
SOUTHERN 

02 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.06 

.06 

.10 

.05 

.06 

.06 

.07 

.06 

.05 

.04 

.04 

• 

* 

* 

+ 

.03 

.0* 

.04 

.05 

.04 

.07 

.06 

.06 

* 

* 

.13 

.03 

.04 

.07 

.31 

1.62 

WIND 

38 

36 

20 

29 

33 

35 

17 

26 

25 

35 

69 

39 

67 

8 

55 

29 

7 

12 

12 

28 

51 

62 

31 

39 

13 

16 

6 

9 

16 

19 

882 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


-a 
"5. 
Q 

UN) 

O) 

1 

Day  of  month 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

u 

<D 

•5 

NEW  BRUNSWICK 
SUB-STA  1 

SUB-STA  2 

0 
2 

4 

S 

20 

40 

1 
2 

4 
8 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

62 

54 

61 
55 

58 
55 

59 
58 

59 
59 

61 
61 

62 

50 

61 
50 

59 
52 

57 
54 

59 

54 

59 
56 

61 
55 

60 
5B 

60 
59 

61 
61 

58 
51 

57 
51 

57 
53 

57 
55 

61 
52 

60 
53 

58 

54 

58 
58 

59 

59 

61 
61 

60 
47 

59 

47 

56 

50 

56 
54 

58 

54 

56 
55 

58 

55 

59 
58 

59 
59 

61 

60 

57 
52 

57 
52 

56 

53 

56 
53 

58 
50 

57 
52 

58 
56 

56 
57 

59 
58 

60 

60 

55 

44 

54 
44 

53 

48 

53 
52 

56 

48 

55 
49 

56 
53 

57 
56 

58 
58 

60 
60 

54 
39 

53 

40 

52 

44 

52 

50 

60 
46 

56 
49 

56 
52 

57 
56 

56 
57 

60 
60 

60 
42 

60 
42 

56 
45 

54 

49 

• 

• 

60 
56 

60 
56 

58 
56 

59 

57 

59 
58 

60 
60 

60 
54 

60 
53 

59 
53 

58 

54 

63 
59 

62 
59 

61 
57 

60 
58 

60 
56 

60 

60 

64 
60 

64 
59 

62 
59 

60 
58 

62 
59 

61 
59 

62 

60 

61 
59 

60 
60 

60 
60 

61 
58 

61 
58 

61 
58 

60 
59 

59 
55 

59 
56 

61 
59 

61 
60 

60 
59 

60 
60 

58 
54 

58 
54 

58 
55 

59 
56 

59 

54 

59 
55 

60 
55 

60 
58 

59 
59 

60 
60 

60 
50 

60 
50 

58 
52 

57 
55 

56 
55 

56 

56 

60 
56 

60 
58 

59 
58 

60 
60 

56 
54 

56 
54 

56 
54 

56 
56 

55 
48 

56 
49 

58 
54 

59 

56 

59 

58 

60 
60 

54 
40 

54 
40 

55 
45 

56 
50 

57 
47 

58 
48 

54 
50 

56 

54 

59 

57 

61 
60 

54 
40 

53 
40 

52 
43 

52 
48 

54 
46 

54 
47 

55 
51 

56 

53 

57 
57 

60 
59 

52 
40 

51 
40 

51 

43 

51 
48 

59 

52 

59 

53 

54 
48 

54 

51 

58 
56 

59 
59 

61 
49 

60 
49 

57 
50 

55 

51 

56 
50 

55 

51 

57 
54 

56 
54 

56 
55 

59 
58 

56 
46 

55 

46 

54 
49 

53 
51 

55 

49 

55 
50 

58 
54 

59 

56 

57 
56 

59 

56 

55 

44 

54 
44 

53 

47 

53 
51 

55 

47 

54 
49 

56 
52 

57 
54 

56 
55 

59 
58 

54 
40 

53 

41 

52 

44 

52 
49 

52 
42 

52 
45 

55 

51 

56 
53 

55 
55 

59 

57 

50 
38 

50 
39 

51 

41 

51 
46 

45 
40 

46 
42 

52 

44 

54 
49 

55 
53 

59 

57 

39 
36 

39 

37 

41 
39 

46 
43 

43 

40 

44 
41 

48 

44 

52 

47 

53 
51 

57 
56 

37 
35 

37 
36 

39 
39 

43 
42 

49 
40 

48 
41 

44 

41 

47 
45 

52 

51 

56 
55 

38 
36 

36 

37 

39 
39 

42 
41 

51 
45 

50 

45 

47 
43 

46 
46 

51 

51 

55 
54 

50 
38 

49 
38 

47 
39 

46 

41 

54 

47 

53 

47 

51 
47 

50 

41) 

52 
51 

54 
54 

54 
45 

53 
45 

51 
45 

49 
45 

50 
43 

50 
46 

53 
50 

52 

50 

52 
52 

54 

54 

49 
45 

49 
45 

49 
46 

49 
48 

55 

46 

54 
46 

52 

50 

52 

51 

52 
52 

54 

54 

56 
41 

55 
42 

53 

45 

50 
48 

55.8 
49.3 

55.5 
50.5 

55.8 
52.0 

56.3 
54.1 

56.9 
56.1 

58.9 

58.4 

54.4 
45.3 

53.9 

45.5 

53.1 
47.5 

53.0 
50.3 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUB-STA 
SUB-STA 


SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE;   LOAM.   GROUND  COVER,  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 

SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:   BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECOROING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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6N 

u\ 

VJr 

AL 

L 

AI> 

ID 

br 

MU 

w 

u 

IN 

Ltf 

LU 

JIN 

U 

NEK    JERSEY 
N0VIM6ER 

1970 

Station 

Day  of  month 

27 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

28 

29 

30 

31 

»        *        * 
NORTHERN                               01 

MORRIS    PLAINS    1    H 

SN0HF4U 
SN    ON    GNO 

T 

lilt 
(Hi 


i.'l 


hi    ■  ' 

ill 

Ml 

IP] 

if:;. 

\vv 

it  I 

in 


"it 

lil!  r  i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


NOVEMBER   1970 


^ 

U 

OBSERVATION 

6 

Z 

U 

u 

Z 

o 

TIME  AND 

z 

0 

O 

6 

p 

TABLES 

STATION 

a 

1 

COUNTY 

< 

1 

a: 

o 

§ 

3 
Z 

0 

< 
u 

OBSERVER 

si 

jig 

u  ■-, 

8s  a 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

8 

4  1  02 

74  08 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WSQ 

031  [ 

02 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  34 

64 

MID 

MID 

:  hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

^ATLANTIC  CITY          R 

0325 

03 

ATLANTIC 

1 

39  23 

74  26 

LI 

MID 

MlD 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

0346 

02 

CAMDEN 

39  53 

75  05 

40 

up 

IRV1N  J,  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FDREST 

0528 

02 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

30 

9A 

N.J,  FORESTRY  SERVICE 

BElLEPLAIN  ST  FOREST 

0690)  02 

CAPE  MAV 

39  13 

74  52 

30 

5P 

5P 

8ELLEPLA1N  STATE  FOREST 

8ELVIDERE 

07291  01 

WARREN 

40  50 

75  05 

275 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

BERN4RDSVILLE  2  E 

079T  01 

SOMERSET 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

oe^Tj  oi 

SOMERSET 

10 

40  28 

74  35 

7A 

N  BRUNSWICK  WATER  PLT 

BOONTON  1  SE 

090T  01 

MORRIS 

40  54 

74  24 

280 

8A 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W 

09271  01 
097B1  01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

30 

8A 

AMERICAN  CYANAMIO  CO. 

BRANCHVILLE 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  43 

580 

7A 

ALBERT  M.  OAVENPORT 

BURLINGTON 

12111  02 

BURLINGTON 

2 

40  05 

74  52 

12 

6P 

&P 

PUBLIC  SVC.  E,  (,  G.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327^  01 

5USSEX 

41  07 

74  30 

1040 

BA 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1339  01 

ESSEX 

40  45 

74  21 

ISO 

BA 

BA 

COMMONWEALTH  WATER  CO, 

CANTON 

13431  02 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  I  Nw 

135L  03 

CAPE  MAY 

38  57 

74  56 

17 

BA 

BA 

JONATHAN  SAYRE 

CENTERTON 

1512  02 

SALEM 

39  31 

75  10 

BO 

: 

C  W  TH0RNTHWA1TE  ASSOC 

CHARL0TTE8URG 

15B2  01 
159&J  02 

RASSA1C 

41  02 

74  26 

760 

7A 

7A 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATSHORTH 

BURLINGTON 

1 

39  49 

74  32 

100 

5P 

5P 

EARL  M.  KERCHNER 

CLINTON 

17491  01 

HUNTEROON 

10 

40  38 

74  55 

200 

BA 

ANDREW  F  DROPPE 

CRANFORO 

2023 

01 

UNION 

40  39 

74  18 

75 

5P 

UNION  COLLEGE 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

01 

ESSEX 

40  50 

74  17 

340 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

40  31 

74  51 

140 
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NEW   JERSEY 


Lddltiona]  Information  regarding  the  cliaatt  oJ  New  r»j  ej  naj  I tained  bj  wr bo  the  National  Ocei ind  M ipl Idninl  i  State 

Cllnatoloelst   Department  oi  Meteo gy,  College  »i  agriculture  and  Environmental  Si  Lenoe,  Rutgei     rhe  State  nnveraity,  Now  Brunswick 

i,   .  ,  08903,  or  to  anj  Weathei  Servic.  Office  aeai  you.  additional  prei  Lpi lats  ire  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY." 


MENSIONA1.  UNITS    Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  'n  Inches  and  wind 
*™   T      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.   In  "Supplemental  Data"  table 
r'otiOM  eatored  I   "cures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


PIMKNSION  VI 
nu>\  oraen 

3^^.S^5S^SJT=.^B ^and'sno.LI^ 

boura  ending  at  tine  t>t  observation. 

EVAPORATION  i~  measured  Ln  the  Btandard  (feather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table'   Max  and  Din  values  In  II"'  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  Ol  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  ln  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

MTER  EQUIVALENT  values  published  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground    Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  ln  the  record. 

SNOWFALL-   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  ln  the  July  Issue 

of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  ln  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ln  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  ln  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  ln  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 


Precipitation  Data  from 


VAR   This  entry  in  time  of  observatic 


column  in  Station  Index  means  variable. 


#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  ln  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents,   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  mon 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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17 

26 
28  + 
31  + 

7 
7 
7 
6 
5 

1 
2 
2 
2 

2 

0 

1 
1 
1 
1 

SUSSEX  1  SE 

35.6 

17.0 

26.3 

-  4.0 

65 

3 

6 

8 

1190 

0 

14 

31 

0 

2.35 

-  1.01 

.63 

17 

5 

1 

0 

DIVISION 

31.7 

-   .7 

2.74 

-   .82 

6.6 

*    *    * 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPL4IN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWDRTH 

45.1 
43.6 

46.4 
40. 4M 
45. 9M 

27.8 
29.2 

28.1 

30. 2M 
28. 2M 

36.5 
36.4 
37.3 
35. 3M 
37. IM 

-  .1 

-  .7 

63 
67 
66 

67 

2 
2 
2 

2 

11 
17 
9 

18 

8 
8 
8 
8 

876 
880 
852 
932 
850 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

23 
24 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.04 
2.87 
3.11 
2.86 
1.48 

-  .18 

-  .54 

-  .20 

1.46 

.95 

1.42 

1.33 

.73 

16 

17 
17 
17 
22 

1.4 
T 
.5 

.0 

T 
T 
0 

0 

29+ 
31+ 

5 
5 
4 
5 
3 

2 
3 
2 
2 

1 

1 

0 

1 
1 

0 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

43.5 
45.6 
40.6 
43.5 

28.6 
25.2 
27.4 
26.2 

36.1 
35.4 
34.0 
34.9 

-  1.7 

-  .3 
.1 

6  5 
67 
65 
65 

3 
3 
2 
3+ 

17 
12 
12 

7 

8 
8 
8 
8 

888 
911 
952 
927 

0 
0 
0 
0 

2 
0 
4 
2 

21 

27 
23 

24 

0 
0 
0 
0 

2.87 
2.16 
3.08 
3.27 

-  1.57 
.05 
.04 

1.20 
1.54 
1.58 

22 

17 
17 

T 

.0 

2.1 

.9 

T 
0 
1 

T 

27  + 

23+ 

27  + 

4 
4 
5 

1 
2 
2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
HOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERT3N  3  E 
SEABROOK  FARMS 

44.4 
42.1 
40.8 
43.8 
44.0 

27.7 
27.3 
26.1 
27.2 
28.4 

36.1 
34.7 
33.5 
35.5 
36.2 

-  .1 

-  .7 

-  .1 

64 
66 
65 
71 
64 

2 
3 

3 
2 
4+ 

12 
13 
14 
9 
15 

8 
8 
8 
8 
8 

891 
932 
971 
906 
886 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
5 
1 
3 

28 

2  7 
23 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

3.55 
3.08 
2.81 
3.05 
3.13 

.17 

-  .36 

-  .03 

.91 

1.49 
1.20 
1.44 
1.64 

16 
17 

17 
17 
17 

3.0 
2.0 
3.1 
1.7 
.0 

0 
1 

2 
T 
0 

22 

24+ 
21 

6 
5 
4 
5 

5 

3 
2 
3 

2 
1 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO              R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

44.4 
44.4 
40.5 
44.9 
43.9 

30.0 
25.4 
30.5 
28.0 
28.  OM 

37.2 
34.9 
35.5 
36.5 
36. OM 

1.1 
.3 

65 

65 
65 
67 

66 

2 

4+ 
2 
2 
2 

15 
10 
20 
10 
16 

8 

8 

31  + 

8 

7 

857 
925 
907 
875 
897 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
6 
1 
1 

20 
26 

21 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 
3.61 
2.73 
2.95 
3.08 

-  .78 

-  .14 

1.31 
1.73 
.8? 
1.22 
1.41 

17 
17 
16 
17 
17 

.0 

.8 

2.7 

.5 

.7 

0 

1 

T 
T 

23+ 
27+ 
28  + 

3 
5 
6 
6 
5 

2 
2 
2 
2 

2 

DIVISION 

35.7 

.4 

2.90 

-   .36 

1.1 

*    *    * 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

44.5 
45.6 
42.6 
39. IM 

31.8 
32.0 
28.8 
30. 3M 

38.2 
38.8 
35.7 

34. 7M 

-   .1 
.4 

65 
62 

65 
58 

2 
4 
2 
3 

20 
19 
14 
19 

30 

8 

8 
27+ 

823 
806 
902 
931 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

3 

15 
16 
22 
21 

0 
0 
0 

0 

2.30 
3.02 
3.21 
3.24 

-  1.18 

-  .42 

.83 
1.13 
1.40 
1.65 

16 
17 
17 
17 

1.0 
.3 

T 

27+ 

5 
t 
t 
4 

2 
2 
3 
2 

0 

1 

1 
1 

DIVISION 

36.9 

-   .1 

2.94 

.7 

li  It 


lit) 

IM' 

ir:;. 

>. 

it  *f 

il 

ftl 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PEMBERTON  3  E 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHILLlPSBURG 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHATSWORTH 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 

CANTON 


GREATEST    TOTAL    SNOWFALL 
GREENWOOD    LAKE 


GREATEST    DEPTH    OF    SNOW 
GREENWOOD    LAKE 


71 

DATE 

02 

6 

DATE 

08 

3.99 

1.48 

2.30 

DATE 

22 

18.5 

8 

DATE 

27  + 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    98 


NEW      JERSEY 


DECEMBER      1970 


SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


The  most  significant  storm  of  the  month  occurred 
on  the  12th  and  13th  when  freezing  rain  left  a 
covering  of  ice  on  trees,  wires,  and  other  ex- 
posed objects  over  much  of  northern  New  Jersey. 
Power   blackouts  because  of  downed  lines  were 


reported  in  sections  of  Morris,  Union,  Passaic, 
and  Bergen  Counties.  Some  30,000  persons  were 
without  power  in  Paramus.  Highways  and  streets 
were  coated  with  ice  for  several  hours. 


Donald  V.  Dunlap 

NOAA  Climatologist  -  New  Jersey 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 

Environmental  Science 
Rutgers  University,    The  State 

University  of  New  Jersey 
New   Brunswick,     New   Jersey     08901 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day 

ol  Month 

1    |    2    |    3 

«| 

5    | 

6 

7    |    8    |    9    1   10   | 

11  | 

12 

13  | 

u\ 

15 

16  | 

17  | 

18 

22 

23  | 

24 

2i| 

26  1 

27  ]  28  ]  29   |  30 

31 

•   •   * 

NORTHERN            01 

mVIDERE 

BEANARoSvULt  2  E 
ILACMEI  L^  -ILLS 
B00NT0N  1  SE 

BOUND  SRC?* 

2.  67 
3.57 
2.2! 
2.92 
2.59 

.21 
.19 
.06 

.05 
.08 

T 

7 
7 

.02 
.02 
.01 

7 
T 

.03 
,66 
.41 
.62 

.59 

.76 
.30 
.25 
.20 
.22 

.05 
.04 

T 
.0} 

.01 
.03 
T 

.13 

1.46 
1.12 
.95 
1.11 

.06 

7 

.02 
.05 

.13 

.05 

.40 
.33 

.05 

.13 

.13 

.34 

.43 

.11 

.36 

.33 

T 

.02 
.05 
.09 
.03 

T 

7 

BRANCHVILLE 

C4NISTE4R  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHAAlOTTEBURG 
CRANF0Rf> 

2.25 

2.64 

3.09 
3.07 
2.67 

T 

T 

.30 
.24 
.15 
.28 

.11 

T 
7 

7 

..'3 
7 
.02 

7 

7 

T 

.02 

.04 
.01 
.03 

.01 

.51 

.43 

.5? 
.88 

.16 
.33 
.34 
.49 

.05 

7 
7 

■  05 

,06 
.09 
.OS 

.-3 

.61 
.96 
1.16 
.94 
.91 

.11 
.  IS 
.10 

.12 
.11 
.07 
.05 
.36 

.22 

.11 
.22 
.30 
.16 

,26 

.16 
.36 
.31 

7 

7 

.06 

7 

.04 

ESSEX  PELLS  SERV  SLOG 

PLEMINCTO-J  1  NE 
GREENWOOD  LftKE 
MICH  POINT  !J^ 
JERSEY  CITy 

2.21 
3.26 

3.05 

2.24 

.22 

.12 
.15 
.28 

T 

.02 

7 
7 
■  03 

7 

1 

.02 

T 
.06 

.26 

.40 
.48 
,60 

1.14 

.21 
.45 
.30 

.04 

.09 
.OS 
.02 

.09 

.81 
1.25 
1.08 

.36 

.05 

7 

.15 
.08 
.05 

.09 

.01 
.38 
.30 

.04 

,28 
.35 

.:  5 

.05 

.04 

.04 

.02 

.04 

LAMBERTVJLLE 
LAYTDN  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MAHWAH 

2.93 

2.44 
2.58 
2.71 

T 

.10 

.16 
.25 
.27 

.01 

T 

•  1 

T 

.01 

.02 

T 

.01 
.06 

.07 

.02 

.54 

.60 
.33 
,52 

.03 

.22 

.40 
.43 

.01 
.03 

T 

.06 
.06 
.11 

.10 

1.24 

.16 
.59 
.63 

.15 
.05 

T 

.42 

.13 
.25 

.04 

.33 

.15 
.15 
.20 

.12 

.29 

.3: 
,34 

T 

.05 

T 
7 

T 

MlDLANO  PARK 
HILTON 

MORRIS  PLAINS  \     M 

NEWARK  WSO                R 

NEW  MlLFORO 

2.59 
3.26 
3.55 
2.05 
2.53 

.29 

T 

.06 
.14 

.01 
.35 
.20 

.05 
.05 

7 

.  1 
.05 
.14 
.01 

.01 

T 

7 

.05 
.01 

.19 

.13 

.01 

.48 

.45 

.06 

.-3 
.38 

.19 
.53 

.48 

7 

.14 

7 
.13 

■  06 

.10 
.04 
,04 
.OS 

.38 

.35 
.23 

.42 
.42 
.92 
.23 
.62 

T 

.49 

.05 

7          .02 

.04 
.02 

.24 

.10 
1.10 
.24 
.21 

.20 
.30 
.16 

.11 
.30 

.14 
.37 
.32 
.10 
.06 

T 
.03 

.01 

.07 
.03 
.02 

T 
.03 

7     T     T 
7     T 

7 

NEWTDN 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PhIllIPSBJRG 
PLAINPIELD 

2.1* 
3.11 
2.75 
3.99 
2.86 

.04 

.34 
.33 

.18 
.39 
.12 

T 
T 

.02 
.06 

T 

7 

.02 

7 

T 

.06 
.09 

.06 

.03 

.40 
.51 
1.02 

.86 

.11 
.21 
.13 
.30 
.08 

T 

.04 
7 
.06 

.02 
,06 
.10 

.01 

.10 

.56 
.84 
.96 
.89 
1.09 

.07 
.04 
T 
.  10 

.11 
.26 
.14 
.05 
.26 

.21 

.27 
T 
1.21 
.22 

.24 
,29 

.18 
.39 

T 

T 
T 

7 

.03 

.04 

.04 

.03 

POTTERSVILLE  2  NNW 
RAHHAY 

RINGwDOD 
SOMERVILLE  3  NH 
SPLIT  R3CK  PQNO 

2.70 
2.40 
3.10 
2.76 

2.48 

.10 

.28 

.22 
.15 
.22 

T 

7 
7 
.01 

.04 
.03 
.18 

.22 

7 

.74 
.73 
.68 
.68 
.52 

.21 

.22 
.03 

.11 

7 

7 

.08 

.01 

.04 

.61 

.76 
.29 

1.10 

1.28 

.82 

.04 

.04 
.02 

.06 
.20 
.30 
.01 
.05 

.26 
.20 

T 

.24 

.53 

.32 

.05 
.42 
.28 
.01 

.01 

.02 
T 
7 
.02 

SUSSEX  1  SE 

WANAQJE  RAYMOND  OAM 

hERTSVILLE 

WEST  WHARTON 

WOODCLIFF  LAKE 

5.0* 
2.66 
2.84 
2.93 
2.63 

.02 
.01 
.03        .22 

.28 
.25 
.10 
.23 
.06 

7 
T 

.01 
T 

.03 

.04 
.04 

.03 

.01 
.15 

.60 
.45 
.-3 
.It 
.40 

.06 
.25 
.24 
.21 
.13 

.37 
.05 

7 
7 
.05 

.08 
.07 

,04 
.09 

.32 

.63 
1.00 
1.26 
.82 
.55 

.09 

.03 
.01 
.11 

.77 
.02 

.08 
■  10 
.01 
.10 
.21 

.11 
.19 
.33 
.21 
.26 

.26 
.25 
.41 
.35 

.09 

T 

T 

.01 

7 

.03 

.04 

.05 

1.55 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLIN&TQN 

3.04 
2.B7 

3.11 
2.86 

T 

7 

.25 

T 

.01 
T 

T 

7 
.01 

.02 
,06 

7 
.01 

.24 
.38 

.40 
.3! 

7 
7 

7 
.01 

1.46 
.58 

.04 

.31 
.95 

1.42 
1.33 

.01 
7 

T 

.69 
.61 

.68 
.55 

.22 

.31 

.11 
.31 

.04 
.09 

. 

.02 
T 

.08 

T 
T 

T 

.03 

T 

T 

CANTON 
CHATSWORTH 

FORTESCiJE 
FREEHOLD 
GLASS90RQ 

2.75 
1.48 
2.31 

2.87 

.05 
.04 

.05 

.05 

.4C 
.3! 

.40 
.05 
.35 

1.10 
1.43 

7 

2.30 

.13 
.20 

.15 

.25 

.46 

.46 

.20 
.35 

.04 

T 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOwN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVlLLE  FAA  AIRPORT 

2.16 
3.08 
3.211 
3.00 
3.55 

T 
T 

T 

.08 

T 

7 

T 
T 

.01 

T 

.02 
.04 

.02 

.  1C 

.54 

.42 

T 

.4! 

.04 
.02 

.06 
.46 

7 

7 
.03 

T 

.03 
.05 

.91 

1.54 
1.58 
1.47 
.90 

T 

.03 
.04 

.12 

1.20 
.41 
.64 
.23 
.13 

.41 
.29 
.25 

.41 
.32 

.32 
,09 

.14 
.32 
.06 

T 

.03 
.02 
.02 
,03 
7 

T 
7 
T 
,03 

7 

.06 

MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 

3.08 
2.81 
3.05 
2.41 
3.13 

.05 
T 

.01 
.02 
.04 
.02 

.03 

7 

.02 

T 

.20 

.5i 
.38 
,4C 

.0* 

.25 
.07 
.02 

.47 
.05 

.39 

.02 
T 

.04 
.83 

1.49 
1.20 
1.44 
.46 
1  .64 

T 

7 
.03 

.12 
.OB 
.64 
.19 
.31 

.49 
.09 
.21 
.25 

.36 

.30 
.51 
.16 

.29 

.01 
.03 
T 
■  05 

T 
T 

7 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO               R 

TUCKERTON 

WOODSTQWN 

2.28 

3.61 
2.13 
2.95 
3.08 

.03 

T 

.03 
.05 
.03 
.02 
.01 

T 
.02 

.03 

T 
1 

.02 

.12 

.03 
.02 

.07 
,31 

.4* 
.39 

.04 

.46 

7 

.02 

.03 

.04 

T 

.06 

.82 

.11 
.02 

1.31 
1.73 
.51 
1.22 

1.41 

7 

.06 
.03 
.04 

.63 

■  20 

■  33 

.10 
.66 

.13 
.60 
.32 

.15 
.31 

.41 
.-5 
.17 
.14 

.05 

T 

.03 

.02 

.03 

.03 

.04 

T 
T 

T 

T 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

2.30 
3.02 
3.21 
3.24 

T 

.01 
T 

.04 
.08 

T 

.01 

.04 

7 

.24 

.01 
.68 

.43 

.10 

.79 

T 

.83 

7 
.03 

.32 

1.13 
1.40 
1.65 

.05 

.61 
.38 
.52 
.26 

.14 
.67 
.27 

.02 
.17 
.19 
.42 

.17 
.03 
7 

T 

.04 

I 

ir»1 
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NEW  JERSEY 
DECEMBER 

1970 

Station 

Day 

ol  Month 

Ol 

n 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*     *     * 
NORTHERN           01 

6ELVIDERE 

MAX 

MIN 

53 
23 

51 
25 

67 
27 

61 
29 

55 
20 

35 
24 

34 
18 

34 
10 

35 

19 

39 
28 

48 
28 

33 
24 

32 
26 

34 
29 

37 
25 

38 
20 

34 
22 

42 
33 

39 
24 

47 
27 

43 
21 

34 
17 

27 
18 

32 
21 

33 

23 

32 

17 

32 

11 

25 

13 

32 
11 

32 
12 

32 

10 

38.8 

21.1 

B00NT0N  1  SE 

MAX 
MIN 

55 
28 

45 
29 

64 
33 

64 
36 

58 
27 

40 
26 

35 

22 

32 

14 

30 
17 

45 
28 

45 
29 

32 
29 

31 
29 

36 
30 

36 

27 

40 
23 

38 
23 

40 
33 

40 
26 

42 
29 

49 
26 

35 
23 

33 
21 

33 
25 

34 
29 

32 
23 

33 
19 

29 
19 

31 
20 

29 

18 

28 
15 

39.2 

25.0 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

58 
24 

50 

26 

66 
28 

65 
30 

58 
22 

37 
22 

36 

18 

35 
13 

3* 
14 

43 
27 

49 
27 

34 
28 

33 
27 

35 

29 

39 
25 

40 
22 

40 
26 

40 
32 

42 
26 

52 
28 

47 
23 

35 
23 

29 
23 

32 

24 

34 

26 

32 

20 

25 

15 

30 
12 

34 

14 

32 
12 

31 
14 

40.2 
22.6 

CHARL0TTE8URG 

MAX 
MIN 

50 
25 

45 
25 

61 
30 

62 

31 

52 
22 

33 
22 

32 

19 

28 

12 

31 
12 

44 
27 

44 
25 

29 

27 

29 

27 

34 
27 

32 
24 

36 

21 

35 
21 

35 

31 

34 
24 

47 
27 

38 
27 

32 
22 

28 

20 

28 
25 

30 
26 

28 
19 

27 

15 

25 
19 

28 

17 

24 
15 

24 
15 

35.6 
22.5 

CRANFORD 

MAX 

MIN 

50 
28 

65 
42 

64 
32 

60 
45 

45 
24 

37 
28 

35 
22 

34 
14 

43 

49 

31 

43 
30 

32 
30 

34 
30 

40 
32 

40 
28 

38 

26 

42 
33 

42 
35 

53 
27 

51 
39 

39 
25 

35 

24 

33 
27 

33 

28 

33 
29 

34 
22 

31 
18 

33 
22 

31 
20 

31 
15 

35 

17 

40.3 
27.5 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

MAX 

MIN 

55 
26 

54 
28 

64 
32 

64 
36 

57 
22 

35 

25 

36 
22 

32 
10 

36 
21 

44 
32 

46 
28 

32 
26 

32 
22 

34 
28 

36 

27 

37 
22 

37 
24 

38 
32 

38 

25 

50 
30 

39 
23 

33 
23 

32 

21 

32 
24 

33 
18 

32 

18 

32 

11 

30 
15 

30 
15 

29 

10 

28 

12 

36.9 
22.8 

FLEMINGTON  I  NE 

MAX 
MIN 

55 
22 

50 
24 

64 
31 

64 
31 

55 
23 

38 
26 

34 
21 

33 

10 

36 

U 

45 
25 

48 
28 

35 
28 

33 
29 

37 
29 

40 
29 

40 
21 

38 
21 

42 
34 

44 
28 

54 
29 

44 
21 

34 

24 

30 
20 

32 

24 

33 

25 

32 

20 

32 

13 

27 
13 

32 
13 

30 
14 

29 

13 

40.0 
22.6 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

49 
38 

65 

49 

62 

46 

59 
29 

37 
28 

36 
27 

34 
21 

32 
18 

32 

49 
37 

37 

32 

34 
31 

34 
30 

39 
34 

38 
31 

35 

29 

41 
34 

40 
34 

50 
33 

47 
36 

36 
32 

32 

25 

34 

30 

35 

29 

32 
29 

34 
23 

29 

20 

34 
24 

31 
22 

30 
21 

32 
19 

39.4 
29.8 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

53 

27 

67 
40 

64 
31 

56 
36 

39 
26 

40 
16 

35 

22 

37 
13 

-8 
27 

51 
33 

40 
27 

35 

32 

36 

31 

42 
34 

44 
27 

37 
26 

44 
36 

43 
36 

56 

27 

52 
37 

38 
23 

32 
27 

34 
27 

35 
29 

35 

25 

35 
24 

29 
17 

34 
23 

33 

15 

32 
16 

38 

17 

41.8 
26.7 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

56 

26 

49 
39 

66 
32 

64 
40 

58 
24 

37 
27 

35 
22 

34 
13 

35 
16 

45 
33 

47 
30 

33 
29 

34 
29 

37 
31 

39 
30 

38 
24 

40 
24 

39 
34 

40 
29 

52 
33 

44 
29 

36 
24 

33 

20 

34 
26 

35 

29 

34 
21 

33 

17 

30 

21 

32 
19 

31 

19 

29 
16 

40,3 
26.1 

LUNG  VALLEY 

MAX 
MIN 

52 
24 

47 
29 

63 

24 

60 
31 

55 

18 

33 
24 

32 

18 

31 

10 

31 
18 

43 
21 

45 
28 

33 
28 

31 
29 

33 
28 

36 
20 

37 
23 

37 
21 

38 
32 

40 
24 

47 
35 

39 
20 

32 

24 

30 
25 

33 
23 

31 
23 

30 
18 

32 

11 

27 

18 

31 
15 

31 
17 

28 

14 

37.7 
22.4 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

55 
26 

49 
26 

66 
29 

63 

30 

56 
23 

36 

24 

34 
19 

33 
11 

33 
13 

45 
25 

47 
29 

33 
27 

32 

28 

35 

30 

39 
23 

39 
22 

39 
22 

40 
32 

39 

24 

50 
30 

43 
20 

34 

2  2 

32 
21 

32 
25 

33 
28 

31 
17 

33 

12 

29 

14 

32 

16 

30 
17 

29 
15 

39.4 
22.6 

NEWARK  WSO 

MAX 

MIN 

50 

36 

66 

46 

64 
40 

59 

30 

39 
28 

39 
29 

36 

21 

36 
18 

45 
35 

49 
35 

36 
33 

37 
32 

36 
32 

40 
34 

41 
32 

41 
29 

44 
37 

42 
33 

52 
32 

47 
34 

38 
30 

33 
25 

35 

30 

35 

30 

34 

30 

35 
25 

30 

20 

33 

25 

31 
21 

31 
20 

35 

19 

40.9 
29.7 

NEWTUN 

MAX 
MIN 

51 
21 

48 
22 

64 
28 

61 
29 

52 
21 

35 
20 

31 
20 

30 
10 

33 
15 

44 
28 

43 
27 

30 
22 

28 
25 

35 
26 

35 
23 

36 
16 

34 

17 

37 

31 

37 
23 

48 
2B 

47 
22 

33 

15 

26 
12 

31 
20 

32 
25 

32 

16 

30 
13 

27 
14 

29 

15 

27 
16 

27 
12 

37.2 

20.4 

PATERSON 

MAX 

MIN 

58 
33 

50 
37 

66 
39 

63 
33 

59 
25 

37 
26 

37 
23 

35 
16 

35 
17 

47 

35 

47 
30 

32 
28 

33 
28 

36 
27 

39 
28 

40 
25 

39 
25 

39 
35 

41 
31 

50 
35 

45 
26 

36 
23 

33 
21 

34 
26 

35 
26 

35 

20 

35 

18 

30 

20 

34 
20 

30 
19 

31 
18 

40.7 
26.2 

PHILLIPSBURG 

MAX 

MIN 

56 
27 

50 
27 

60 
31 

63 

30 

56 
25 

37 
25 

42 
22 

34 
14 

37 
17 

43 
28 

47 
30 

36 

24 

33 

28 

37 
28 

42 
27 

41 
25 

37 
28 

42 
33 

41 
27 

51 
29 

46 
25 

41 
25 

30 
24 

34 
25 

33 

21 

34 
20 

34 
16 

24 

15 

33 

17 

34 

16 

31 
15 

40.6 
24.0 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

49 
29 

64 
39 

62 

31 

57 
30 

36 
25 

34 
28 

33 
22 

33 

14 

44 

28 

48 
33 

35 
29 

33 

30 

36 

30 

40 
32 

39 
27 

36 

26 

41 
35 

40 
35 

51 
28 

44 
40 

40 
23 

30 

25 

33 

26 

33 

27 

33 
28 

33 

23 

29 

17 

32 

20 

30 

18 

30 
19 

34 
17 

39.1 
26.9 

SUMERVULE  3  NW 

MAX 

MIN 

55 
26 

50 
26 

65 

30 

63 
31 

56 
22 

36 
22 

35 
22 

33 

11 

33 
11 

42 
28 

48 
26 

35 
29 

33 
30 

35 

31 

39 
26 

40 
24 

39 
24 

41 
34 

41 
25 

51 
31 

44 
21 

34 

22 

29 

24 

33 

26 

32 
28 

33 
21 

33 

12 

29 
14 

32 

19 

30 

15 

29 
15 

39.6 
23.4 

SUSSEX  1  SE 

*     *     # 

MAX 

MIN 

47 
19 

47 
20 

65 
23 

59 
24 

53 
19 

38 

20 

32 

17 

31 
6 

33 
8 

40 
27 

42 
23 

33 
19 

27 
20 

33 
23 

34 
19 

33 
20 

32 
17 

34 
29 

37 
18 

42 
25 

39 
17 

32 

10 

22 

10 

27 
16 

27 

20 

31 
9 

27 
5 

27 
9 

27 
9 

27 
9 

27 
9 

35.6 

16.7 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

MAX 

MIN 

52 
32 

63 
42 

62 
36 

60 
31 

43 
26 

44 
29 

35 

16 

37 
11 

51 
35 

53 

28 

46 
27 

47 
43 

44 
34 

42 
26 

43 
26 

49 

27 

52 
40 

47 
28 

55 
26 

47 
29 

40 
25 

48 
34 

46 
33 

46 
30 

35 

25 

35 
26 

34 
19 

35 

25 

34 
21 

35 
16 

38 
17 

45.1 
27.8 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

56 

31 

67 
41 

66 
36 

59 
35 

42 
28 

41 
28 

36 
25 

37 
17 

51 
30 

53 
32 

40 
31 

40 
33 

41 
33 

43 
29 

43 
29 

47 
29 

47 
39 

46 
31 

53 

31 

52 
37 

39 
29 

37 

31 

36 

31 

36 

30 

35 

27 

35 
24 

36 
20 

35 
25 

34 
21 

34 
20 

36 
21 

43.6 
29.2 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

57 
32 

66 

42 

65 

30 

62 

49 

50 
20 

43 
29 

37 
22 

39 
9 

53 
32 

55 
32 

48 
24 

49 
42 

46 
34 

45 
32 

45 
24 

45 

24 

53 
40 

48 
39 

50 
26 

54 
38 

45 
24 

49 
32 

46 
32 

45 
34 

35 

22 

34 
24 

35 

13 

35 
23 

34 
16 

35 
13 

34 
17 

46.4 
28.1 

BURLlNGTDN 

MAX 

Mm 

46 

60 

56 
37 

47 
27 

40 
26 

32 
25 

37 
18 

48 
34 

48 

41 

43 
33 

39 
33 

40 
31 

40 
35 

40 
33 

42 
29 

42 
39 

42 
35 

4=> 

29 

48 
34 

42 
32 

36 
29 

34 
32 

34 
26 

34 
25 

32 

21 

30 
27 

32 
26 

33 
21 

32 
22 

40.4 
30.2 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

57 
28 

67 
43 

66 
28 

61 
43 

42 
22 

35 

37 

52 

47 
40 

45 

32 

42 
30 

43 
23 

54 
38 

44 
36 

5  7 
25 

53 
38 

45 
20 

46 
30 

45 

30 

43 
31 

30 
14 

34 
21 

33 

14 

32 

17 

37 

18 

45.9 
28.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

GLASSBORO 

MAX 

MIN 

57 
30 

53 
34 

65 
35 

64 
37 

59 
29 

40 
24 

37 
26 

35 

17 

38 
19 

50 
36 

50 
31 

43 
37 

42 

33 

40 
36 

42 
30 

42 
27 

48 
29 

47 
39 

50 
39 

54 
35 

44 
23 

39 

30 

40 
29 

38 
29 

3- 
28 

33 
26 

33 
19 

34 
22 

33 
20 

31 
20 

32 

19 

43.5 
28.6 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

59 
28 

56 
29 

67 
33 

66 
32 

62 

20 

42 
27 

38 
22 

35 
12 

38 
17 

53 

30 

54 
26 

44 
27 

45 
29 

40 
29 

45 
25 

42 
24 

53 
29 

49 
35 

50 
36 

48 
36 

55 
24 

38 
26 

45 
29 

43 
29 

38 

25 

36 
23 

35 

15 

35 
18 

35 

15 

34 
15 

33 
17 

45.6 
25.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

51 
28 

65 

44 

62 

37 

60 
33 

37 
22 

40 
27 

33 
23 

36 
12 

48 

2  9 

50 
37 

40 
26 

37 
32 

37 
31 

40 
33 

39 
29 

41 
2* 

45 
36 

41 
36 

52 

28 

50 
37 

37 
24 

33 
29 

33 
26 

33 

29 

33 

26 

33 
23 

29 

17 

31 
20 

30 
18 

29 
15 

33 

16 

40.6 
27.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

54 
25 

65 

44 

65 

30 

60 
42 

42 
22 

41 
27 

34 
23 

37 

7 

51 
24 

51 

33 

40 
22 

44 
37 

4* 
31 

41 
30 

41 
23 

42 
22 

51 

38 

44 
35 

56 
24 

53 
33 

36 
19 

44 
30 

37 
30 

42 

30 

35 

26 

33 
21 

33 
16 

34 
18 

32 

16 

31 

18 

37 
15 

43.5 
26.2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
30 

64 
36 

63 
34 

60 
32 

42 
25 

12 
29 

35 
17 

36 
12 

52 
33 

52 
32 

43 
28 

48 

41 

43 
34 

42 
25 

41 
27 

48 

28 

55 
40 

46 
29 

55 

29 

46 
30 

37 
24 

47 
32 

43 
33 

43 
29 

36 
27 

34 
23 

35 
17 

34 
2* 

32 

20 

33 
19 

34 
20 

44.4 
27.7 

HUORESTOWN 

MAX 
MIN 

58 
28 

53 
32 

66 
34 

63 
36 

39 
26 

40 
28 

35 
24 

35 
13 

46 

28 

50 
2' 

51 
28 

38 
32 

39 

3: 

39 
32 

41 
26 

42 

26 

45 
29 

44 
30 

43 
27 

53 

34 

46 
27 

37 

29 

36 
29 

34 

30 

33 

29 

34 
25 

33 

20 

32 

24 

34 
21 

33 

19 

32 

19 

42.1 
27.3 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

56 
32 

48 
33 

65 
36 

63 
36 

57 
24 

37 
27 

34 
22 

33 
14 

34 
15 

»7 
29 

49 
29 

36 
31 

36 
30 

38 
31 

40 
28 

40 

27 

42 
27 

41 
29 

41 

29 

55 
38 

45 
27 

35 
29 

40 
25 

33 
25 

33 
27 

32 
22 

33 

17 

29 

16 

32 

19 

30 
17 

30 
17 

40.8 
26.1 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

Mm 

55 
26 

71 

64 
29 

58 

44 

44 
22 

40 
28 

36 
20 

39 
9 

52 
28 

54 

33 

40 
25 

43 
35 

4  3 
35 

42 
28 

41 
24 

43 
24 

46 
41 

46 
35 

53 
27 

50 
39 

40 
21 

43 

28 

36 
29 

41 
29 

35 
28 

34 
23 

33 

18 

35 
19 

33 
19 

32 

16 

36 
17 

43.9 
27.2 

See  Reference  Not**  Following  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

DECEMBER 

1970 

Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13   1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SEABROOK     FARMS 

MAX 
MIN 

58 
31 

55 
35 

64 
34 

64 
37 

59 
25 

40 
28 

34 
22 

35 

15 

38 

21 

53 
35 

52 

28 

42 
33 

46 
33 

39 
33 

43 
28 

42 
27 

51 
33 

46 
39 

46 
30 

54 

40 

47 
26 

37 
31 

45 
12 

42 
32 

35 
28 

35 

25 

32 

18 

34 
23 

33 
19 

32 

19 

32 
19 

44.0 
28.4 

SHUOH 

MAX 

MIN 

54 
31 

65 

44 

61 
38 

60 

45 

46 
26 

42 
27 

36 

24 

37 
15 

52 
29 

53 
39 

47 
29 

45 
37 

45 
33 

43 
33 

41 
29 

43 
27 

50 
39 

45 
39 

51 
30 

53 
39 

41 
27 

45 
31 

40 
32 

41 
33 

36 
28 

33 
25 

35 

19 

34 
23 

32 
20 

33 

19 

37 
20 

44.4 
30.0 

TOMS    RIVER 

MAX 

MIN 

56 
2B 

52 

29 

65 
30 

65 
33 

60 
21 

42 
18 

35 
23 

35 
10 

38 

12 

52 

30 

51 

27 

47 
30 

45 
33 

37 
31 

25 

41 
26 

52 
37 

52 

37 

42 
27 

56 

40 

46 
22 

40 
25 

45 
3C 

45 
30 

35 

28 

35 
22 

34 
15 

33 

15 

33 
20 

32 
15 

30 

17 

44.4 
25.4 

TRENTON    WSD 

MAX 
MIN 

52 

37 

65 
46 

62 

46 

60 
30 

40 
28 

41 
27 

33 
24 

35 
20 

46 
33 

48 
38 

38 

34 

37 
33 

39 
32 

40 
34 

39 
31 

43 
29 

44 
38 

41 
34 

51 

34 

46 
35 

35 
31 

34 
30 

34 
31 

35 
30 

33 

29 

32 
23 

31 
20 

31 
25 

31 
22 

29 
21 

32 

20 

40.5 
30.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

53 

30 

67 
47 

64 
34 

61 
38 

41 
22 

-1 
30 

36 
23 

38 
10 

52 
33 

53 

36 

43 
26 

47 
42 

46 

34 

43 
30 

43 

25 

45 
26 

47 
39 

46 
34 

55 
24 

54 
35 

38 
21 

47 
32 

43 
31 

45 
29 

35 
24 

35 
23 

32 
17 

36 
21 

34 
18 

34 
15 

36 

19 

44.9 
28.0 

KOODSTOWN 

*             *             * 

MAX 
MIN 

54 
29 

66 

39 

65 

31 

62 

45 

46 
22 

41 
28 

37 
16 

38 
18 

51 
29 

53 

30 

42 
27 

39 
39 

41 
33 

42 
33 

42 
25 

42 
28 

48 
40 

47 
38 

52 
28 

50 

45 
27 

38 
30 

44 
31 

37 

30 

35 
28 

3? 

20 

35 

21 

34 

17 

33 
19 

33 

18 

36 
20 

43.9 
28.0 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 
MIN 

53 
36 

65 

47 

58 
44 

60 
32 

44 
27 

44 
29 

35 
26 

39 
23 

50 
39 

52 

35 

47 
32 

47 
44 

44 
35 

42 
34 

42 
34 

48 
33 

53 
40 

45 
34 

53 
35 

47 
33 

38 
32 

48 
36 

45 
33 

47 
30 

35 

28 

34 
25 

32 
22 

34 
25 

32 
22 

32 

20 

36 
22 

44.5 
31.8 

CAPE    MAY    1    NH 

MAX 

MIN 

55 
35 

53 

37 

61 
39 

62 

40 

60 
31 

46 
34 

36 
26 

36 
19 

42 
20 

54 

41 

52 

30 

51 
31 

48 
37 

42 
37 

43 
33 

43 
31 

54 
42 

49 
41 

46 

31 

53 

40 

47 
32 

44 
33 

48 
36 

48 
36 

40 
30 

35 
29 

33 
23 

36 
25 

33 
25 

32 

24 

33 
23 

45.6 
32.0 

LONG    BRANCH    2    S 

MAX 

Mm 

48 
3* 

65 

47 

63 

41 

58 
37 

38 
24 

37 
29 

36 

21 

36 

14 

52 
30 

51 
31 

42 
29 

41 
36 

41 
31 

41 
34 

40 
29 

44 
28 

50 
38 

42 

34 

53 

28 

50 
37 

38 
25 

43 
32 

40 
28 

39 
30 

35 
27 

34 
24 

32 
18 

34 
21 

32 

20 

32 

17 

34 
18 

42.6 
28.  B 

SANDY    HQOK 

MAX 

MIN 

46 
22 

54 
45 

58 
43 

55 

46 

46 
28 

39 
28 

32 
26 

31 
19 

42 
30 

45 
39 

42 
33 

37 
33 

37 
32 

38 
34 

39 

30 

44 
37 

38 
35 

46 
31 

46 
37 

46 
32 

34 
28 

33 

30 

34 
30 

31 

29 

31 
25 

28 
19 

31 
24 

29 
23 

29 
22 

31 

20 

39.1 

30.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


i  in 


(Sp 

Wind 
eed  —   m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

umber  of  days  w' 
precipitation 

th 

a> 

c 

IE 
in 

c 

^_   3 
^   *> 

*-  <» 

u   in 

l.   m 

a  o 

Q-Q. 

m 

c 

D 

1.2 

1? 

®   r 
a:  0 

c 

"d  <» 
ai  Q- 

Q£  OO 

a> 

0 

> 
< 

a 

Sri 

'11 

5.2 

«.  i 

in 

Standard  of  Time 

EASTERN 

a> 

u 
0 

1— 

q 
q 

o 

o 
°. 
o 
"1 

CN 

O; 

O 

q 

> 

0 
CN   0 

~5 

0 

i— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01      07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WSD 

30 

6.5 

11.7 

33++ 

29 

24  + 

72 

73 

56 

68 

5 

5 

3 

1 

1 

0 

15 

45 

6.4 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

43 

E 

16 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

3 

2 

0 

0 

10 

- 

- 

NEWARK    WSD 

30 

6.9 

12.4 

30  +  + 

29 

17  + 

76 

77 

62 

70 

3 

6 

6 

1 

0 

0 

16 

- 

6.5 

TRENTON    WSD 

- 

- 

- 

36 

NW 

06 

- 

- 

- 

- 

3 

7 

4 

2 

0 

0 

16 

52 

5.8 

1 


1. 1) 


It:!, 

IP  If 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


• 


NEW  JERSEY 
DECEMBER 

1970 

t 

0) 
P 
t  IN) 

.9 

E-> 

Day  of  month 

4> 
0> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

0) 

4 

NEW  BRUNSWICK 
SUB-STA  1 

SUB-STA  2 

0 
2 
4 

a 

20 

40 

1 
2 

4 

a 

MAX 

Mir> 

MAX 
MIf> 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

52 

44 

51 
45 

53 

50 

52 

50 

52 
52 

54 
54 

51 
38 

50 
38 

49 
41 

48 
45 

55 
48 

54 
48 

52 

47 

52 

50 

52 

51 

54 
53 

57 
46 

56 
46 

53 

46 

51 
47 

54 

45 

53 
46 

52 
49 

51 
50 

52 
52 

54 
54 

56 
40 

55 
40 

52 

43 

51 
47 

54 

43 

53 
44 

53 

48 

53 

51 

53 
52 

54 
53 

54 
37 

54 

37 

53 
40 

52 

45 

44 
40 

44 
42 

54 
51 

52 

51 

52 
51 

54 
53 

37 
36 

37 

36 

40 
39 

45 
42 

43 
37 

44 
38 

51 

48 

51 
43 

51 
50 

53 
53 

38 
35 

38 
35 

39 
36 

42 

40 

37 
35 

38 
36 

48 
41 

48 
45 

50 

47 

53 
52 

35 
30 

35 
31 

36 
35 

40 
38 

36 

34 

37 
36 

41 
38 

45 
41 

47 
46 

52 
51 

35 

30 

35 
30 

35 
34 

38 
38 

44 
36 

43 
37 

39 

38 

43 
42 

46 
46 

51 
51 

35 
34 

36 

34 

36 
35 

38 
38 

47 
41 

46 
42 

43 
39 

431 
41 

47 
46 

51 
51 

46 
35 

45 

34 

42 
36 

41 
38 

41 
40 

'«2 

40 

45 
42 

46 
43 

47 
47 

51 
5u 

39 
36 

39 
36 

39 
37 

40 
4C 

41 
40 

41 
40 

44 
42 

45 
44 

47 
46 

50 
50 

39 
37 

39 
37 

39 

37 

40 
40 

40 
40 

41 
40 

43 
42 

45 
44 

46 
46 

50 
50 

39 

37 

40 
36 

40 
37 

40 

39 

43 
39 

43 
40 

43 
41 

44 
43 

46 
46 

50 

50 

43 
36 

42 
36 

41 
37 

41 

40 

44 
39 

44 
40 

41 
40 

43 
42 

46 
45 

50 
49 

41 
36 

40 
36 

39 

37 

40 
39 

43 
34 

43 
35 

43 
41 

43 
42 

45 
44 

49 
48 

40 
33 

40 
33 

40 
34 

40 
36 

43 

40 

43 
41 

42 

36 

42 
41 

45 
45 

49 
49 

43 
39 

43 
39 

43 
39 

42 

40 

43 
38 

43 
39 

43 
42 

44 
42 

45 

45 

49 
48 

43 
36 

42 
36 

41 

37 

41 
40 

46 
38 

45 
39 

43 

40 

43 
42 

45 
45 

49 

48 

47 
36 

45 
36 

44 
37 

42 
39 

46 
38 

45 
39 

44 
40 

44 
41 

45 
45 

48 
48 

46 
36 

45 
36 

43 
37 

43 
40 

38 

36 

39 
38 

45 
39 

44 
42 

45 
45 

48 
48 

36 
35 

36 
35 

37 
36 

40 
38 

39 
38 

40 
39 

42 

40 

43 
42 

45 

44 

46 
48 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

38 
38 

39 
39 

40 
40 

41 

40 

43 
42 

45 
44 

48 
47 

36 
36 

36 

36 

36 
36 

38 
38 

40 
38 

40 
38 

40 
40 

42 
41 

44 
44 

47 
47 

37 
35 

37 
35 

37 
36 

36 

37 

39 
36 

38 
37 

41 
40 

43 
42 

44 
43 

47 

47 

37 
35 

37 
35 

37 
36 

38 
37 

37 
35 

37 
36 

41 
39 

43 

41 

44 
42 

47 
46 

36 

35 

36 
35 

36 
35 

38 
37 

35 

34 

36 
35 

39 

37 

42 
40 

43 

43 

46 
46 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

37 
37 

35 

34 

35 

35 

38 
37 

40 

40 

43 

42 

47 
46 

35 
34 

35 

34 

35 

35 

37 
37 

34 

34 

35 
34 

39 

37 

42 
39 

42 
41 

46 
45 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

37 
36 

34 
33 

34 
34 

37 
36 

39 

37 

41 
41 

45 
45 

34 
32 

34 
32 

34 
34 

36 
35 

35 
32 

35 

34 

36 
35 

37 
37 

41 
41 

45 
45 

34 
31 

34 
31 

34 

33 

35 
35 

42.0 
38.0 

42.0 
38.9 

43.7 
41.1 

44.7 
42.9 

46.3 
45.7 

49.6 
49.2 

40.5 
35.5 

40.2 
35.4 

39.9 
36.8 

40.9 
39.2 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1  i  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.  SOIL  TYPEi  LOAM.  GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 
INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELEC- 
TRONS POTENTIOMETER. 

SUB-STA  2  :  SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER,  BARREN.   INSTRUMENTA- 
TION: BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Inde 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
DECEHBER 

1970 

Day  ol  month 

SUtlon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN            01 

BELVlDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.3 

T 

.5 

1 

1 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

.3 

T 

3.0 
3 

1.0 
3 

3 

.3 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

CHARL0TTE8URG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

3.5 
3 

3 

2 

1 

1 

.6 

1 

3.0 
3 

1.0 

4 

.3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

FlEmINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

.8 

.5 

1 

2.0 
3 

1.5 

4 

4 

.5 

5 

4 

.6 
5 

5 

5 

5 

LAMBERTVlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
T 

5.0 
1 

.6 

1 

T 

1.7 
2 

1 

T 

1.5 
2 

1.5 
3 

6.0 
4 

3 

.5 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

3.0 

3.0 

2.0 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 

2.5 
3 

3 

1 

2.0 
2 

2.0 
4 

1.0 
5 

5 

.5 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

NEWARK  wSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 
T 

.3 

T 

T 

.1 

1.6 

T 

.3 
2 

1 

1 

.5 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

.5 

1 

1 

T 
1 

.7 
2 

1 

3.3 
5 

T 
3 

2 

1 

T 

1.5 
2 

1.5 
3 

.8 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

.3 

2.3 

T 

1.9 

T 

.9 

T 

.5 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 
T 

2.3 
2 

.3 

2 

2 

T 
2 

.3 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

l.B 
2 

.3 
2 

1 

1 

T 
1 

T 

SOMERVULE  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.5 
2 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1 

1 

1.5 
2 

1.5 
3 

1.0 

4 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

*    *    * 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

1.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.4 

T 

1.3 
1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•  A 

T 

.2 

.3 

T 

T 

HAYS  LANDING  I  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

T 

T 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

T 

T 

1.8 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 
T 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

.6 
1 

1.4 
2 

.5 
2 

1 

.3 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

PEM8ERT0N  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.5 

.2 

TRENTON  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.7 

1.0 

1 

.1 
1 

T 

T 

.4 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

*    *    * 
COASTAL            03 

LONG  BRANCH  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 

T 

lii 


ill 

I  I'll 


"'!! 


! 

ku: 

iiHii 

nil 

II! 
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NEW    JERSEY 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  -member  ^ 


Temperature 


Precipitation 


3| 


a  a 

yd 

S  o 


FREEHOLD 
PHILLlPSBURG 


BJRLINGTQN 
W3QDST0WN 


AUGUST      1970 
3URLINGT0N 


78.4 
79.4 


87. 5M 
86.4 


57.9 
54.6 


66. 3M 
63.5 


66.2 
67.0 


76. 9^ 
75.0 


-  2.0 

-  3.0 


46   6 
53   7 


3.69 
2.11 


1.92 
5.02 


.21 
2.15 


1.32 
.53 


.50 
1.24 


DAILY  PRECIPITATION 


0 

Day  of  Month 

Static 

1  |  2  |  3 

4  | 

5  1 

6 

7 

8  |  9 

10   11 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  | 

18 

19 

20   21 

22   23   24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

.   .   . 

JUNE 

FREEHOLD 
PHILLlPSBURG 

1970 

3.89 
2.11 

.40 
.35 

.*1 

.18 

.19 

.17 
.22 

.40 

.22 

.02 

.02   .06 

.10 

.03 
.10 

.23 
.22 

1.32 
.53 

T 

.44 

.39 

*    •    » 

JULY 

BURLINGTON 
W000ST0WN 

1970 

1.92 
5.02 

.07 
.29 

.47 
1.22 

T 

.37 
.65 

.01 

.01 

.60 

.03 

.31   T 

.30 
T     T     .44 

T 

.0" 

.03   .14 
.01  1.24 

.50 

.01 

.    .    . 

4UGUST 
BURLINGTON 

1970 

2.12 

.10 

.01 

T 

.01 

2.00 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Nl  w 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

■ 
01 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

•     ♦     • 

JUNE          1970 

FREEHOLD 

MAX 

M1N 

79 
5B 

66 

64 

90 
63 

90 
59 

64 
56 

76 
58 

69 
53 

70 
52 

81 
57 

82 

58 

61 
62 

89 
62 

68 
58 

75 
48 

74 
53 

74 
59 

70 
62 

79 

66 

bo 
60 

63 
58 

73 

5! 

69 
58 

74 
54 

81 
56 

0? 
61 

85 

67 

74 
63 

75 

77 
49 

82 

60 

76.4 
57.9 

PHIILIPS8URG 

MAX 

M1N 

79 

54 

B6 
59 

89 
68 

88 

58 

64 
58 

80 

60 

66 

46 

77 
47 

84 

54 

86 
57 

86 
56 

91 

56 

69 
52 

80 
50 

77 
53 

68 

57 

69 
59 

80 
64 

84 
58 

84 
50 

75 
49 

66 

53 

75 
50 

85 
53 

93 

56 

83 
60 

72 
59 

74 

45 

79 
46 

62 
49 

79.4 
54.6 

•     •     • 

JULY          1970 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

91 
68 

92 
68 

84 
66 

95 

75 

90 
78 

86 
46 

90 
65 

88 
63 

80 
62 

88 
«7 

86 
62 

87 

64 

65 

60 

84 
77 

85 
62 

90 

68 

86 
63 

90 
57 

91 

>>4 

69 

74 

81 

05 

81 
63 

83 

78 

67 

91 
55 

92 
68 

86 
67 

85 
78 

68 
72 

87.5 
66.3 

WOODSTOHN 

MAX 

MIN 

SB 
65 

87 
64 

86 
65 

90 
68 

80 
65 

86 
58 

87 
53 

87 

61 

66 
62 

62 
59 

65 

64 

87 
61 

84 
56 

81 
59 

87 
64 

88 
66 

89 
61 

69 
63 

90 
63 

68 
62 

32 

63 

80 
65 

81 
61 

69 
60 

91 

7? 

67 
70 

91 
66 

92 
68 

90 
68 

63 
66 

87 
71 

86.4 
63.5 

*     *     * 

AUGUST       1970 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

92 

73 

93 
70 

89 

88 

47 

88 
62 

86 

87 
67 

88 
64 

84 

63 

94 

92 

93 

93 

67 
83 

64 

36 

65 
72 

85 

90 

62 

60 

85 

62 

85 

64 

93 
63 

94 
68 

92 
72 

90 
67 

87 
73 

88.5 

CORRECTIONS 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1970 


DATE 
OCTOBER  1970 

OCTOBER  1970 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


SOUTHERN  02 
SOUTHERN  02 


NEW  BRUNSWICK 
NEW  BRUNSWICK 


CORRECTION 

PRECIPITATION  TOTAL  2.86;  DEPARTURE  -.30 
TOTAL  PRECIPITATION  2.86;  AMOUNT  ON  1ST  .03 


I'M 

,  i! 


I 

It  ii' 
i  lii 


See  Reference  Nolo*  Following  Station  Index 
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■ 

[II. 


STATION  INDEX 


^ 

W 

OBSERVATION 

d 

Z 

Ul 

H 

Z 

0 

TIME  AND 

z 

O 

O 

§ 

5 

p 

TABLES 

STATION 

5 

COUNTY 

< 
O 

a 

< 

3 

I 

< 

OBSERVER 

% 

6 
u 

si 

It 

0  i 

ALLENDALE 

OlOC 

01 

BERGEN 

41  02 

74  08 

270 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WSO 

D31 

02 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  34 

64 

Hit 

HID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

•ATLANTIC  CITY          R 

0325 

03 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

11 

"ID 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

0346 

02 

CAMDEN 

; 

39  53 

75  03 

40 

UP 

up 

IRVIN  J.  NYGREN 

6ASS  RJVER  ST  FOREST 

0528 

02 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

30 

9A 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

belleplain  st  forest 

0690  02 

CAPE  MAY 

39  15 

74  52 

30 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

8ELV1DERE 

072S(  01 

WARREN 

; 

40  50 

75  03 

275 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVlLLE  2  E 

079Tt  01 

SOMERSET 

40  43 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

osW  01 

SOMERSET 

10 

40  28 

74  35 

40 

7A 

N  BRUNSWICK  WATER  PLT 

BOONTON  1  SE 

0907^  01 

MORRIS 

8 

"•0  54 

74  24 

280 

8A 

8A 

JERSEY  CITV  WATER  WORKS 

BOUND  SRQOk  2  W 

092-J  01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

SO 

8A 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

BR6NCHVILLE 

097BJ  01 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

580 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1Z1L  02 
132?  01 

BURLINGTON 

40  05 

74  52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  t  G.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

SUSSEX 

41  07 

74  30 

1040 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

133S  01 

ESSEX 

1 

74  21 

ISO 

8A 

8A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

9A 

GERTRUOE  S-  WILLIS 

CAPE  MAY  1  NH 

1351,  03 

CAPE  MAY 

; 

38  57 

74  56 

17 

SA 

SA 

c 

JONATHAN  SAYRE 

CENTERTON 

1512  02 

SALEM 

39  31 

75  10 

BO 

c 

C  W  THORNTHWAJTE  ASSOC 

CHARlOTTEBURG 

1582  01 

PASSAIC 

41  02 

74  26 

760 

7A 

7A 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATSWDRTH 

1599  02 

BURLINGTON 

: 

39  49 

74  32 

100 

5P 

5P 

EARL  M.  KERCHNER 

CLINTON 

nJ  01 
Z023I  01 

HUNTERDON 

10 

40  38 

74  55 

200 

SA 

CLOSED  6/25/70 

CRANFORD 

UNION 

40  39 

74  18 

75 

5P 

5P 

UNIDN  COLLEGE 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

2769]  01 
3029!  01 

ESSEX 

40  50 

74  17 

340 

8A 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FL6HINGTON  1  -it 

HUNTERDON 

40  31 

74  51 

140 

7A 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

310ZJ  02 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

9 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181]  02 

MONMOUTH 

10 

40  16 

74  15 

194 

8A 

C  H 

MRS  JANE  EKDAHL 

GLASSBORO 

329L  OZ 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

8A 

BA 

C 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

35161  01 

PASSAIC 

1 

41  08 

74  20 

470 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HAMHO.NTON  2  NNE 

366a  OZ 

ATLANTIC 

39  39 

85 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

393^  01 

SUSSEX 

2 

41  18 

74  40 

1410 

BJ 

8A 

N  J  DEPT  OF  CORRECTION 

HICHTSTOWN  1  N 

395 J  02 

MERCER 

1C 

40  17 

74  31 

100 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  02 

BURLINGTON 

7 

39  48 

74  47 

100 

7P 

7P 

EDWARD  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY 

4339  01 

HUDSON 

1 

40  44 

74  03 

135 

"10 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

LAMBERTVRLE 

4634  01 

HUNTERDON 

2 

40  22 

74  57 

61 

6P 

ftp 

E.  E.  CASE 

LAYTON  Z 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  52 

8A 

ROBERT  WELSH 

IITTLE  FALLS 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

130 

9A 

9A 

:  h 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH  2  S 

4987J  03 

MONMOUTH 

: 

40  19 

74  01 

15 

6P 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LDNC  VALLEY 

5003  0 

MORRIS 

ic 

40  47 

550 

7A 

7A 

MRS.  ALICE  A.  H0L2. 

LUMBERTON 

5059  02 

BURLINGTON 

2 

39  59 

74  48 

25 

CLOSED  5/1/70 

HAHWAH 

510<J  01 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MARLTON  I  M 

5Z52  02 

BURLINGTON 

2 

39  54 

74  56 

90 

: 

DAVIO  0.  GRISCOM 

MAYS  LANDING  1  W 

534(,  02 

ATLANTIC 

3 

39  27 

74  45 

2C 

9A 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLANO  PARK 

5503  0 

BERGEN 

40  59 

74  09 

211 

MtC 

R1DGEW00D  WATER  CO. 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581  02 

CUMBERLAND 

75  04 

MID 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HILTON 

5597  0 

MORRIS 

1 

41  01 

74  32 

95( 

7A 

JERSEY  CITV  WATER  WKS. 

MOORESTOWN 

5728  02 

BURLINGTON 

39  58 

74  58 

5! 

MIC 

BA 

H.  J.  WILLARD 

MORRIS  PLAINS  1  H 

MORRIS 

1 

40  50 

74  30 

84 

BA 

JOSEPH  H.  GARRISo  111 

MOUNT  HOLLY 

5B66i  02 

BURLINGTON 

39  59 

74  48 

IC 

J.  WESLEY  GQ00F6LLOW 

NEWARK  WSD             S 

ESSEX 

: 

40  42 

74  10 

11 

MIC 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  BRUNSWICK 

60551  0* 

MIDDLESEX 

ic 

40  29 

74  26 

12S 

8A 

Bfl 

8A 

COH 

RUTGERS  UNIVERSITY 

NEW  MILFORD 
NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
S8URG 


FIELD 


LE  2  ' 


RINGWOOD 
SANDY  HOOK 
SEABROOK  FARM! 

SOMERVILLE  3  I 
SPLIT  ROCK  PQI 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  SE 

TOMS  RIVER 
•TRENTON  WSO 


pnQOCLIFF    LAKE 
rfOODSTOWN 

CLOSED    STATIONS 


COUNTY 


BERGEN 
SUSSEX 
MORRIS 
PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 

UNION 


MflN 

MfiUT 

CUI 

JERI 

GUI 

9EH| 

in- 

:RSF 

f.l.U 

RIS 

PASSAIC 

UNION 

HUNTERDON 


iS  It 

40  36 

40  58 

40  43 

41  12 

?■".  5  7 

40  13 

39  36 


40 

2.7 

74 

48 

40 

54 

74 

41 

01 

74 

01 

39 

39 

75 

19 

40 

38 

74 

51 

39 

58 

74 

48 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


HACKENSACK 

WATER 

:o. 

NEWTON  WTR 

'  JHM 

NEWARK  HATER  DEPT 

P.  J.  DEL 

ECCHIO 

PHILIP  E. 

4ARUCC1 

TOWN  OF  PH 

LLIPSB 

JRG 

MRS  VIVIAN 

SCHERE 

MRS  MARION 

GOODEN 

DUGH 

PRINCETON 

'AT£R  C 

J. 

RAHWAY  VAL 

£Y  SEW 

1UTH 

.ROOK     FARMS    CD 


JERSEY    CITY    0,    P.    W. 
UNION    COUNTY    ENGINEER 
MRS.    WILOA    HILLARD 
TOMS    RIVER   WATER   CO. 
NATL    WEATHER    SERVICE 

LAWERENCE    FA5AN0,     JR. 


N.J.    POWER    C    LIGHT    CO. 
HACKENSACK    WATER    CO. 
CREAM    VALLEY    DAIRY 


DRAINAGE  rODE: 


-HACKENSACK     S-HUDSON    6-MAURICE    7-MULLICA    B-PASSAJC    9-RAHWAY     10-RARITAN 
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DECEMBER    1970 
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DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Lndi.  tted   limensiona]  units  used  In  this  bulletin  are   iv. nature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  *lnd 

■ovement  In  >J  Le     Von  laj   Ota         I s    of  lln-  negative  departuros  of  average  dally  temperatures  from  65F.   In  "Supplemen  i  I  l,le 

directions  entered  in  figures  are  tens  ol  i     Resultant  wind  is  the-  vector  sum  of  wind  direction-  md  ,   Is  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:    Phe  Station  Index  she*     observatio  tdari Di I take  the  observations 

on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfal]  ind  snow  on  Ground"  table  is  a1  observi n  

im  PAA     ions.   For  these  stations  sno«  on  ground  values  are  a1  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,   Da  I]  reel  itatio 

"Dailj  rempi  ibli    'El  I    ition  and  Wind"  tabli  .  ind   n.ill  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  will      i   ...I,  are  for  tl 

hours  ending  a1  i  Lme  ol  obsi  rvation. 

KV-u-oii-u-un  ,.  measured  ...  I Ian athe.  Servic.       1-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

»""'  l;'M;'-    ';  "U1  "l"   Vi'      "  '  "°n  a"d  Wind  table  art'  extremes  of  temperature  ol  water  in  pan  as  recorded  during  21  ho  "so    n  at 

,...,..,.   »ind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

*£!*?   fciUIVALE'"'  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground    Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t.  ' 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table   include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

onal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 


SEASONAL  TABLES    Monthly  and 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

"   Stationrindexthe  "Suppleraental  Data"  table-  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month  detailed 

"   P?eciPitationrDa?ad)ng  ^ '  ^^   *m°U"tS   *"   essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month . 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precioitation 
Data"  bulletin    "daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage   except  where  Indicated 
by  reference  •*>  .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitin  Data"  bulletin       Indicated 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   «*™ge  ?reCi^tfti0n„Sr;a^0"-   ^cipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
o X oi  at;e— ua^e  stations   Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


»     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

=  ^esTnnuenlT!r  ^t""^0??  i"  tbe i? '    L    f01\each  month  are  Ascribed  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402     ™'WAL      SUMMARY, 

st^ion'Histotv^for^  1°ca"ons-  elevations   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 

of  t™=!  ri^ILio  4   i  n  "ate   Price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above 


^-^i=hi°irfPhiCe:H  2°  °e^S    Pei\  c°Py.  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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Stroudaburg   -Q- 


X 


Belvidere  -0- 
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Port  Jer\ 

--O  - 


Matamoras  -Q. 

S  H'e"  p»«i  p 


Gardnerville 


Layton  2  <J- 
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NEW    JERSEY 


'  o 


Canistear  Reservoir         O         O  Ringwood>?Sufierr.  Water  Worl 

O/  /~5RL     t         75  TH    MERIDIAN   TIME   ZONE 

A 

Char 

Milton  O  \  < 


/  Split  Rock  Pond 

/  o 


\nc)rthern  / 


\ w/w 


9  Woodchff  Lake 

<•       I        "^^     -O      Dobbs  Ferry 
\-*V     Midland  Pa   " 

\    ^— ,.  o 

.  S^  New  Milfo 

/  I 


/ 

'  Long  Valley 


Boonton  1  SE    >-J  Paterfaon 

-O  [Little  Fa  Us    _<>• 

Morris  Plains  1  W     Essex  Fells  Serv  BldK  V      / 


J>_o«e«vUle2NNW  _.,  -A-  Canoe  Brook     L'>  Jersey  C 

I  0\  '.      „\.^_Newark  WB  AP    -Oy 


-o- 

Hen.pstead  Garden  City 


-o 

Wilmington  Porter  Res     \ 
Wilmington  NCastlu  WB  AP     x 


STATION       LEGEND 

O         •  3       Precipitation    only 

CD  Precipitation,   storage 

-O"     ~^~      -&~      Precipitation    and    Temperature 

-Q-     -#-      -O-      Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage  Q  Non- recording , 

#    Recording  3  SoM  types  c      Soll    Teniperatur 

Double  circle    combinations  mdicdte  ?ne  availability  of  more 
detoiied  meteorological  data 


Al  BERS   EQUAL   AREA    PROJECTION 
STANDARD    PARALLELS    AT    29  %  AND  45  Y9 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DKPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


NEW   JERSEY 

ANNUAL  SUMMARY  1970 

Volume  75  No.  13 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Fehi 

« 


NORTHERN 

BELVlDERE 

B00NTDN  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHiRLOTTEBURC 
CRdNFQRD 

ELIZABETH 
ESSEX  FELLS  SERV 
FlEMINGTON  I    NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAVTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  I 

NEWARK  WSO 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 


SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAHMONTON  2  NNE 
HIGHTSTDWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVRLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 


02 


WQODSTOWN 
DIVISION 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 
SANDY  HOOK 


19.1 

-10.8 

20. 5 

-    8.4 

20.4 

-    8.6 

IB. 9 

-    9.7 

24.4 

25.4 

-    7.4 

21.5 

19.0 

-12.5 

16.7 

25.1 

-    7.4 

23.6 

-    8.1 

15.7 

23.0 

-    8.1 

19.7 

20.3 

24.2 

-    8.1 

17.6 

-    9.9 

23.1 

-    8.5 

20.6 

-    9.9 

23.6 

-    8.3 

14.2 

-13.5 

20.8 

-    9.4 

26.9 

-    7.9 

26.4 

26.  OM 

2B.3 

-    5.9 

24.9 

22.5 

-10.2 

24.6 

25.3 

-    8.9 

23.9 

-    8.5 

24.7 

-    8.6 

25.5 

25.6 

25. 5M 

-    7.5 

22.7 

-    9.6 

24.1 

-    9.8 

24.6 

26.6 

-    7.7 

23.9 

25.5 

-    7.6 

25.7 

26.2 

25.2 

-    8.2 

29.5 

-    6.5 

2  7.4 

Z5.3 

-    7.7 

26.1 

27.1 

-    7.4 

28.2 
28.1 
28.7 
25.9 
33.2 


32.8 
25. 2M 

•3 

31.8 

■  1 

28.4 

28.0 

33.0 

.3 

26.5 

- 

1.6 

32.0 

■  1 

29.1 

- 

2.3 

32.0 

- 

.5 

B 

23.9 

- 

5.0 

29.1 

" 

1.8 

33.8 

.9 

35.0 

35.8 

34.8 

- 

.1 

33. 5B 

31.3 

, 

1.7 

33.5 

34.4 

.1 

33.3 

.4 

33.5 

- 

.3 

33.811 

33.4 

34. 5M 

1.1 

31.7 

1. 

33.9 

- 

■« 

33. 6B 

34.6 

■  1 

33.2 

33.0 

33.9 

34.3 

33.8 

.1 

36.7 

1.0 

34.8 

33.9 

.9 

32. 7M 

34.5 

.2 

34.5      -    4. 

35.5  -    1. 

34.6  -    3.0 


34. 6M  -  5.5 

31.3 

38.1  -  1. 

3    37.5  -  2. 
32.1 

36.6  -  2. 


39.0 
32.9 
37.3 
35.5 
37.2 

35.4 
30.6 

35.0 


36.2 
38.5 
38.5 
37.3 
37.2 


37.4 

38.2 
38.6 
37.0 
37.8 
38.0 

38.8 

38.0 


38.7 
37.5 

37. 5H 


47.7 
45.5 
50.5 


47.1      -    1.2 


48.7 
48.2 


49.7 
50.6 
50.0 
49.7 


51.0 
52. on 
49.6 
50.0 

50.2 
51.3    I 
48.6 

51.1    ' 
49.0 


51.4 
50.5 


60.0      -    2.2 

60.1 

59.8 

5  3.  . 


60.1 

64.6  2.6 

59.5 

62.6 

61.6 

63.2    !        2.0 


65.0 
63.4 
66.3mI 
63.5 


63.1 
64.8 
61.2      - 
63.1 

63.0 
64.2 
60.6 
63.6 


60.8 
60.3    [ 
59.9MI 


67.0 
64.1 
69.9 


70. 2B 
67.0 
69.6 


>7.2    ,  -    2.0 


70, 


68.2 
69.9 
70.3 
69.4 
69.4 


70.1 

70.1  -      .1 

68.5  -    1.6 

69.8  I  -    1.2 


69.3 
6B.7 
68.  3 
68.3 


75.7 
75.9 


73.4 

77.2 

71.8 

77.5B 

74.2 

75.5 


73.7 

77.0 

74.BBI 

76.9b1 

74.6bI 

73.7 
75.9 
75.2 
75.1 


74.5b 
73.5 


70.6      -    2.3 


72.6 

72.2      -    1.2 

68.9 


76.5 

75.1 

74.7 
69.1 
72.7 


76. 7B 
72.7 
75.1 


76.1 
75.4 
74.6 
74.1 


74.9 
75.3 
74.9 
76.2 


September 

ri ; 
ii  i 


66. 1M         2.6 
66.9    ;         2.7 
63.5    | 
69.0 


67.7 
63.4 
65.8 

70.6 
63.3 
69.3 

67.0 
68,6 


66.2 


71. OM 
68.9 
69.0 


70.7 
69.9 

68.0 
69.8 


68.3 
71. 1M 
69.5 

69.9m 


elude    delayed    and 


69.7 
differ   slightly    frc 


I1    f 


58.2  ' 
60.2  i 
59.1    | 


59.2 
58.2 
56.5 
58.2 


59.9 
58. 2    : 

58.2    i 


40.7    :  -    1.3 


47.6 
49.0 
48.5 
48. OB 
47.3B 


46.2 


47.2  2.2 

46.3  1.0 
48.2  1.9 


2.3 


48.2 

4B,t 

47.2 

46.1  2.3 

47.9 

47.6 


50.0 
47.8 
48. 6B 


33.2 
30.1 
31.0 

35.3 
28. B 
33.5 
32.3 
33.0 

31.5 
26.3 

31.7 


36.2 
37.2 
34.9 


38.2 
38.8 
35.7 


52.0 
48.2 
49.9 


53. IB 
50.  8B 
52.6 


46. OB 
50.5 


53. 4N 

52. OB 
53.7 
53. 6B 
52.8 
52.8 


53.6 
53. 6M 
52.0 


I 


I 
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A   SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    DESCRIBING    UNUSUAL    WEATHER    WAS    PUBLISHED    IN    THE    JANUARY,    SEPTEMBER, 
NOVEMBER,     AND    DECEMBER    1970    ISSUES    OF    THIS    BULLETIN. 


TOTAL   PRECIPITATION   AND  DEPARTURES   FROM  NORMAL 


BELVIDERE 
BERNARDSvILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
BOONTDN  1  SE 
BOUND  8RD0K  2  W 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURC 
CRANFORO 


ELIZABETH 
ESSEX  FELLS  SE 
FLEMINGTON 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PAR 


NE 


JEKSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

MAHWAH" 

HIDLANO  PARK 

HILTON 

MORRIS  PLAINS  1  H 

NEWARK  WSO 

NEW  MIlFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

POTTERSVULE  2  NNW 

RAHWAY 

RINGWOOO 

SOMERVILLE 


NH 


SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAOUE  RAYMOND  DA 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 

WOOOCLIFF  LAKE 


DIVISION 
SOUTHERN 


ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MlLLVlLLE 

MlLLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 


RMS 


50 


SEABRDO 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 


.53-    3. 
.74 
1.00-    2.32 
.84 


.59-    3.06 
.67-    .'     "" 


1.58: 
.59 
.87-    2.46 

.5lL  2.9 

.66-  2.3 

1.11 

1.14-  2.46 

.89-  2.79 


5.15       1.98 


1.50- 
1 .03; 
1.32 
1.35- 
1.21- 

1.59 

1.02! 
.90 
.90p 

1.25 


.89- 
1.08- 
1.37 

.95 


.691-  2.4 
.90-  2.4 
1.12-    2.1 


.98-  2.50 
1.03 

.91-  2.19 
1.30 


1.54-  2.2  1 
2.07 
1.43r  2.35 
1.091 


1.53-    1.99      3.2 


3.15 
5.18 
2.86. 

3.13 
2.59- 
3.00 
4.65 

3.83! 

4.13 
4.31 

4.76J 
4. Ill 
3.29! 


2.64 

3. .'2 

3.60 

E    4.37 


.13 

1.58 

.81 


2.261-       .80 

2.96k 

3.78 
2.69! 
4.66 

3.50 

4.69 
3.78!      ] 
4.09 

2.74 


.35^  1.68 
3.68-  .38 
3.25 

3.76k       .52 
3.78r 


2.26! 
2.35 
3.98! 
3.48 
3.42k       .67 

3.40k 
2.98- 
E    3.61 
4.40- 
3.77U       .32 

4.28k       .03 


2.06E    2.18- 


2.05 
3.66 
1.81 


2.81 
3.70 
3.23 


3.47- 

3.80! 

3.97 

3.37- 

3.81 

2.85 

2.91 

4.25- 

3.71k 

3.671 


3.66 
3.62 
2.99 
3.64 


4.64, 

4.34! 
3.81k 


4.99 

3.98 

2.87- 
4.8l! 
3.60- 

3.961 

3.63 


.16      4,27: 
e    annual    Is 


4.42! 
4.64| 
3.82- 

4.00 

4.77 

4.52 

3.71- 

4.13k 

4.88 


1.49-    2.10 
5.29       1.65 


5.26!      1.29 


6.84: 
8.26 
5.48      2.01 
5.56      2 


5.10       1.52 


6.99      3.39 


7.36J 

5.42J  1 

5.231  1 

6.06  2.61 


5.14      2.03 

7.44 

4.35       1.14 

8.64 

5.00 

6.02       2.57 


4.77!      1.39 


2.91-    1.25 


2.48 

3.05- 

2.63 


1.60- 
2.68- 
3.15 


2.73-    1.04 


2.53-    1.42 


1.81:- 
3.90 
1.93 
2.09- 


1.87-    2.16 


1.86 
1.74 
2.37 


1.94 
4.65 
2.12- 


2.56 

3.02- 

2.15 


2.43-    1.35 


1.25-    2.96 
2.11-    2.15 


6.36      3.53 

4.30 

5.37 

4.59      1.20 

1.72-    1.93 


5.60      1.90 


5.01       1.60 


3.31-    1.99 


1.57 
2.37- 
3.69- 


4.30 
3.20 
2.21 
3.68 


3.03-    1.71 

4.37 
3.08-    ] 
3.02 


2.72-    1.72 


3.45-    1.20 


2.83- 
2.01 
5.66 
3.57-    1.27 
1.92-    2.32 

1.41 
6.67 
2.63 
2.05-    2 
5.59 


1.15 
1.05 
1.32 


2.19-    2.10 
2.79 
1.67-    2 
1.76 


3.35-    1.02 


2.16-    2.09 


3.42- 

1.57 

2.32k 

4.38 

2.15 

4.24 

2.91 

4.50- 

.41 

1.29- 

3.99 

2.43 

4.60 

2.73 

6.00 

2.66 

4.58- 

.65 

2.03- 

4.46-       .56 

4.56 

4.53 


3.24-    1.47 


2.70-    2.20 


2.12k    2.72 


1.12 
6.72 
3.00- 
2.S5- 


1.04 
1.07- 
3.07 
2.87- 


3.88 
1.90 


1.24-    3.90 

1.57 

6.44      1.19 


2.26 

3.04 
1.23 
1.83- 


3.52 

1.84k 
2.76- 


2.50r    1.27 

E    2.401 

4.47 
E    3.01 

1.88 

2.061 

1.89-    i 
2.29h    1.77 


1.04-    2.82 


.47-    2 

.63 
1.63-    2.29 
2.20 


5.94 
3.06- 
9.02 
3.34! 


3.59 

4.80 
7.28 


5.07;      2.07 


3.73 
8.27; 
4.28; 
2.36- 

2.45- 

5.33 
7.  23; 

3.44- 

7.39] 

3-*a 

5.60 
2.03 

6.57) 
4.34| 


7.031 

4!93 

5.50 
6.641 


.5*|      1.12 


3.13] 
5.94! 
2.22k 


1.92-    1.79 


6.28  2.18 
7.21  2.72 
6.73; 


5.79 
5.05 
7.03 


1.68 
1.52 


6.62 

6.31 
6.47 


5.J 
5.70 


1.23 
1.37 


5.65i      1.77 


6.04 
4.09 


4.84 
5.53       1 
5.89      2 
4.88       1 

6.33! 

5.591 
4.67 
«.85 
4.70       1 
5.51 

5.53 

5.28       1.54 


t 


2.67- 
3.571 
2.22! 
2.52- 
2.59 

2.25 
2.64 
3.09- 
3.07- 
2.67 


40.04-    8.50 

41.84 

42.21 

38.4 

38.26 


38.76-    9.62 


43.63-    1.68 


50.02 


.8B'-15.70 
.19         .48 


39.00-10.92 


2.05-    1.17 


.57E    41 
E    4 


3.99 

2.86- 
2.70 

2.40 
3.10 
2.76- 

2.4 

2.35 
2.68 
2.84 
2.93 

2.63 


2.87 

2.561 

3. Hi-      .54 

2.86- 


.73       42.61-    5.66 


3.08 
3.27 
3.00 


2.30-    1.16 


44   1.12   2.03-  1.231   4.58   1.51    2.00-  1.88   3.32-  1.62   1.23-  2.44   2.75-   .55   5.05   1.461   2.94- 
lnclude  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  Issues. 


•  IB 


3.65 
3.23 


44.371 
45.68 

34.95-10.91 
41.01-  5.95 

38.96k  3.40 
44.09 
45.57! 

38.99-  8.59 
32.Z4J-11.92 

31.77 
40.29 
31.59 

39.20-  6.83 
40.72 


38.29 


9.39 
8.44 
8.64 


42.41 

45.42   2.44 
40.92-  3.06 
39.74-  4.53 
E  41.63 

38.171 


35.47-  8.31 
36.99 

41.32-  5.47 
E  35.89 


401   37.42-  5.52 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    110    - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


NEW 
1970 


BElVIOERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHaRLOTTEBURG 
CRANFORO 

ELIZABETH 
ESSEX  FELLS  SERV 
FLEHINGTON  1  N6 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEV  CITY 

L4MBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 


ATLANTIC  CITY  WSO 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSHORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 

MILLVULE 

MILLVULE  FAA  AIRPORT 

MDORESTOwN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 


9-24 
7-28 
9-24 
9-2". 
9-23 


9-24 
7-29 
7-28 
9-23 

9-23 

9-24 

7-30* 
9-24* 

9-23+ 
9-24  + 
9-24 
9-24* 
9-23 

7-30 
9-24  + 


9-23 
9-24' 
9-23 


9-24 
9-24 


9-23 
9-23 


9-23+ 
9-24 
9-24+ 
9-22 

9-24 
9-23 
9-24  + 
9-23 
9-16 

9-23 


S-29+ 
9-17 
9-22 
9-23  + 


1-23 
1-23 
1-24 
1-23 
1-23 

1-22 

1-23. 
1-  9 
1-22 

1-    9 

1-23 

1-23 
1-23 
1-22 

1-  9 
1-23 
1-23 
1-23 

1-I3i 


1-23 
1-  9 
1-23 
I-  9 
1-23 

1-23 
1-10 
1-10- 
1-  9 
1-23 


1-23' 
1-  9 
1-  9 
1-23 

1-10- 
1-  9 
1-23 
1-  9- 
1-23 

2-26 


1-23  + 
1-22 


Last  spring  minimum  of 


16    or 

tx't   >w 


3-31 
3-30 
3-    1 

3-31 
2-27 


3-30  12 

3-30  13 

3-311  16 

2-26  10 


3-30 
3-30 
3-30 
*-  1 
3-30 

2-26 

4-  1 
2-27 
3-31 
3-30 

3-30 


20"  or 
below 


2-27  11 
2-26 

3-    I!  15 

3-    1  16 

3-15  15 

2-27!  10 

2-27;  10 

2-27  9 

2-27  15 

3-10  16 

-3-    1  16 

2-27  12 

2-27  13 
2-27 

2-27:  9 

2-27  12 

2-27,  16 

2-27  11 

2-26  10 

2-27  9 

2-27;  16 


2-26  15 

2-271  13 

2-27)  15 

2-27  13 


4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-   6 

3-30 


3-31  16 

3-  9 

3-30  15 

4-  6  18 
3-30]  15 
4-  6  19 
4-    1  18 

2-26 

4-    1  14 

3-30  19 

3-31J  15 

3-30  13 

3-31  18 
4-   6 


3-10    17 
2-27    1 


24    or 
below 


3-16 


IB 


17 


3. 

2-27  10 

3-10  20 

3-30  17 

3-17  20 

3-101  20 
3-10i  18 
3-10  20 
3-30  17 
3-16,  1 

3-10l  20 
3-    1    20 

3-17!  20 
3-30  20 
3-16]  20 

3-    1    20 


2-26  15 
2-27  13 
3-10!  20 
2-27    13 


4-12    24 
•12    22 
23 

24 

24 


4-   6  24 

4-13  23 

4-12  22 

3-30  22 


II  24 


28    or 
below 


4-13 
4-  1 

21 

4-13 

23 

4-  6 

21 

3-30 

22 

4-13 

24 

4-  1 

22 

4-  1 

21 

4-  1 

24 

4-  6 

n 

4-13 

21 

3-16 

24 

3-10 

23 

3-17 

22 

4-11 

22 

3-31 

2  3 

3-17 

24 

3-30 

24 

3-30 

17 

4-  6 

24 

. 

3-17 

24 

3-30 

23 

3-31 

24 

4-  1 

24 

3-17 

23 

3-17 

21 

3-30 

2  3 

3-30 

20 

3-17 

24 

3-28 

22 

2-26 

15 

3-10 

23 

3-30 

23 

2-28 

23 

4-13  25 
4-12  22 
4-19;  27 
4-13!  27 
4-    6    24 


5-  7  28 
4-14    25 

4-12;  22 
3-30    22 

4-13  27 
'5-  >8  2« 
4-  6  26 
4-16  27 
4-13    26 

3-301  22 
4-13;  24 
4-  l!  22 
4-13]  28 

4-  t\  26 

4-13    28 

5-  7   26 


3-30    25 
5-   7   28 

4-13   28 

4-12  28 

4-11  27 

4-   6  28 

4-   6  27 

4-13  25 


4-12 

27 

4-  6 

26 

4-  6 

27 

4-13 

26 

4-  6 

27 

4-11 

26 

4-  6 

27 

3-30 

20 

4-12 

27 

32    or 
below 


3-17  28 
3-16  28 
4-  6  28 
3-30    26 


32 

4-16,  32 
5-  7,  32 
5-    7    32 

4-13    31 


5-  7'  28 
5-    8    32 

4-13  31 
4-11    32 

4-16  31 
5-  8  26 
4-13  32 
5-  7  29 
4-19    30 

4-11  32 

5-    8  29 

4-12  30 

4-16  31 

5-    7  32 


4-13    28 

5-  7|  31 
4-11!  27 
4-13  32 
5-  7  32 
5-    7!  32 


13  31 
12  32 
12  30 
32 


5- 


4-13  31 
4-121  30 
4-16  32 
4-11  31 
4-13    29 

4-12    28 


3-30    30 
4-   2    32 

4-13    32 
4-11    32 


First  fall  minimum  of 


32    or 
below 


10-17  31 
10-18  28 
10-17|  31 
10-17  31 
10-18    32 


10-17  32 

10-17  32 

10-17  27 

11-23  28 


10-20 
10-20 

10- 
10- 

11-23 
10-17 
11-17 
10-20 
10-18 

10-  5 
10-    5 


11-17 
11-17 
11-    6 

10-    5 


28"  or 
below 


10-28  28 

10-18  28 

10-18  27 

10-20  27 

10-29  28 


10-20  27 
10-211  28 
10-17' 27 
11-23    28 


10-18  30 
11-17,  31 
10-20  31 
10-20  30 
10-  5  31 


11-17  29 
10-29  31 
10-29  30 
10-    5j  32 

11-17;  28 
11-17,  30 
10-18  32 
11-23  24 
10-29    32 


11-23  26 
11-18  32 
11-17,  29 
11-241  22 


11-17 

11-24 
10-18 
10-20 


11-23  26 

10-20  24 

11-24  20 

11-18  26 
11-17 


2  7 


24  "or 
below 


20   or 
below 


U-18  24 

11-24  20 

11-24  18 

11-24  17 

11-24  IS 


11-17  24 
U-181  22 
11-17  22 
11-24    22 


11-24 

11-24 
11-18 
11-17 


20 


21 


10-29 
10-  5 


11-17 
11-23 
11-17 

11-17 


28 


U-17i  27 
11-24  20 
11-17  26 
10-29  28 
10-20    26 


U-18  26 
U-18,  26 
U-241  19 
10-29    26 

11-17  28 
U-24  19 
10-29  28 
U-23 
11-17 


11-   6 


2  8 


11-24!  23 
10-20  24 
U-24!  20 
U-24!  19 


U-24 


11-17 
10-20 


19 


U-24'  21 
U-23,  24 
11-17    23 


U-24'  17 
U-24  20 
11-2*1  16 


U-24    17 
U-24    20 
11-241 1 
U-24    17 
U-24    1 


U-24  16 

U-24  18 

U-24  12 

12-   8  1 

U-24 


U-24 
U-24 


16"  or 
below 


Number  of  days 


12-  8    10 

12-  8    14 

12-  81 13 

12-  8 12 

12-  8    14 


U-24J  16 

11-25  16 
U-24  12 
NONE 


20    12-    8 
19    11-25 


U-24!  16    1 1-2*    16 


12-  8l  18 
U-24'  17 
U-24  20 
U-24 
U-24 


U-24 
10-29 


12-   7    16 

12-    Bj  17 
U-24    17 


U-24  17 
U-24!  20 
U-24    16 


U-24!  19    U-24    19 
11-17   22    U-24    18 


U-23,  23 
U-24  20 
U-24  19 
U-17,  24 

11-2*1  20 
11-24  19 
U-24  18 
U-23'  24 
U-24    16 

U-24    1 


U-23,  26  U-24    23 

U-24|  24  U-24'  24 

1 1-2*|  19  U-24'   19 

U-24    22  U-24,  22 


U-24  20 
U-24,  20 
U-24;  19 
U-24;  18 

U-241  20 
U-24!  19 
U-241  1 
12-  8,  20 
U-24'  16 

U-24  18 


12-30 
12-  8 
U-24 

12-  8 


NONE 
11-25  14 
12-  8  16 
12-  8 

12-  8 


U-25 
U-24 


12-  7 

NONE 
12-  6 


NONE 

U-24  16  270 

12-  8  12  284 

11-26  16  261 


12-    6  12 

12-    8  13 

12-    6  14 

12-    6  9 

12-  8  15 
12-  e!  15 
12-    S    10 

NONE 
U-24]  16 


12- 


NONE 
NONE 
12-  8 
NONE 


16 


307 
284 
284j  259 
284 


163 
IBS 

163 
163 
18  - 


166  163 

190  162 

168  187 

238  226 


225 
190 

199 
151 

253 
258 
245 

225 
238 
194 

220 

218 

238 
252 

2  39 
239 
225 

219 
227 
225 
206 
190 

251 
23-5 
2  33 
230 

220 
226 
232 
199 

252 
252 
239 
238 
252 

225 
227 
206 
238 
219 

2*1 

208 

271 
259 
239 
'6» 

251 
253 
232 
239 

187 

190 
151 
169 

226 
162 
219 
187 
164 

151 
151 


218 

?25 
183 


164 
220 
190 
166 

151 


218 
200 
200 
151 

218 
219 
185 
226 

199 


238 
230 
218 
227 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
1970 


I 
1 

! 


0, 

a 

(IN) 

i 

January 

Febi 

uary 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

Dece 

mber 

Anr 

Udl 

Station 

S3 
> 

< 

0 

E 

0 

a 
w 

o 

> 
< 

01 

E 

0> 
H 

en 

> 

< 

E 

x 
W 

0> 

a 
> 

< 

E 

0) 

w 

0 

> 

< 

o> 
E 

0 

w 

0> 

£ 
> 

< 

0) 

E 

X 

w 

> 

< 

0J 

s 

0 

■>< 
Ed 

0> 
> 

< 

0) 

a 

■a 

> 

< 

0) 

s 

a 

X 

W 

0) 
CJ> 

> 

< 

E 
W 

01- 

D> 

-0 

a 

> 
< 

i 

> 

< 

0) 

a 

V 

& 

X 
M 

D 
0» 

a 
> 

< 

a 

MEW    BRUNSWICK 

SUB-ST4    1 

0 

32.1 

36 
26 

33.1 

35 
31 

37.0 

53 
32 

50.6 

72 
34 

65.5 

82 
49 

74.6 

90 
63 

79.8 

97 
68 

79.6 

93 
66 

74.3 

86 
60 

62.2 

73 
48 

52.6 

63 
40 

40.0 

55 
32 

56.8 

97 
26 

2 

32.9 

37 
28 

33.2 

35 
32 

37.0 

50 
33 

49.6 

68 
35 

64.3 

77 
50 

73.5 

88 
64 

78.6 

92 

69 

78.  B 

89 
68 

74.0 

89 
61 

62.3 

80 
50 

53.0 

62 
41 

40.5 

54 
34 

56.5 

92 
28 

4 

33.6 

37 
30 

33.4 

34 
32 

36.7 

49 
33 

49.5 

66 

41 

63.1 

74 
51 

72.2 

82 
63 

77.3 

88 
70 

78.2 

87 
70 

73.6 

83 
63 

62.9 

74 
52 

53.9 

62 

41 

42.4 

54 
35 

56.4 

86 
30 

8 

35.0 

39 
33 

33.8 

35 
32 

36.9 

45 
34 

48,0 

61 
38 

61.4 

68 

53 

70.4 

76 
63 

75.0 

82 
70 

76.5 

82 
72 

73.0 

80 
66 

63,4 

71 
54 

55.2 

61 
45 

43.8 

53 
37 

56.0 

62 
32 

20 

38,0 

42 
36 

35.8 

37 
35 

37,7 

42 
35 

4-6.5 

55 
39 

58.5 

63 

54 

67.2 

69 
63 

71.6 

75 
69 

74.2 

76 
73 

71.6 

74 
68 

64.3 

68 
59 

56.5 

60 
51 

46.0 

53 
41 

55.6 

76 
35 

40 

41.2 

45 
39 

38,1 

39 
37 

38.7 

42 
37 

45.6 

54 

41 

55.2 

59 

51 

63.3 

66 
59 

68.0 

71 
65 

71.2 

72 

71 

70.4 

72 
69 

65.2 

69 
61 

58.7 

61 
54 

49.4 

54 
45 

55.4 

72 
37 

SUB-STA    2 

1 

33.5 

37 
28 

32.8 

36 
24 

37.9 

57 

30 

52.0 

75 
35 

66.0 

90 
40 

74.1 

91 
57 

83.3 

104 
66 

B1.7 

103 
63 

74.5 

94 

51 

60.5 

78 
42 

49.9 

64 
35 

38.0 

57 
30 

57.0 

104 
24 

2 

33.6 

37 
29 

32.8 

34 
25 

37.7 

56 

30 

51.4 

74 
35 

65.6 

87 
41 

73.6 

90 
58 

82.6 

102 
67 

81.1 

101 

64 

74.1 

92 
52 

60.2 

77 
42 

49.7 

64 
36 

37.8 

56 
30 

56.7 

102 
25 

4 

33.9 

37 
33 

33,4 

34 
32 

37.2 

51 
33 

49,4 

68 
36 

64.0 

79 
48 

72.2 

83 
62 

80.7 

93 
69 

79.7 

92 
68 

73.4 

86 
56 

60.3 

73 

48 

50.3 

62 
39 

38.4 

53 
33 

56.0 

93 
32 

B 

34.9 

38 
33 

33.8 

34 
33 

37.0 

46 
33 

48.2 

62 

37 

62.0 

70 
53 

70.7 

85 

64 

78.2 

85 

72 

78.0 

85 

71 

72.7 

83 
60 

60.9 

70 
52 

51.7 

60 
41 

40.1 

52 

35 

55.7 

65 
33 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED   IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

NEW  BRUNSWICK 

SUBSTATION  1   ,   SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER.  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

SUBSTATION  2   .   SLOPE  OF  GROUND-  FLAT.   SOIL  TYPE-  LOAM.   GROUND  COVER:   BARREN. 


u 
hi 


Table   4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

*         *         * 

NORTHERN                               01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

_ 

- 

- 

. 

4.32 

5.13 

5.84 

5.59B 

3.53 

2.31B 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

.27 

.59 

.78 

1.32 

.52 

.34 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1701 

1238 

658 

862 

607 

702 

852 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

76.9 

82.7 

88.9 

90.2 

62. 2 

65.6 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

54.6 

62.5 

68.5 

68.3 

62.0 

50.6 

- 

- 

" 

*         *         * 

SOUTHERN                               02 

NEW    BRUNSWICK 

EVAP 

- 

- 

- 

_ 

5.46 

6.34 

18.38 

6.92B 

5.54B 

2.42B 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1956 

1954 

698 

1439 

1555 

1719 

_ 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

75.9 

83.8 

88.3 

88.1 

60.4 

63.6 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

53.5 

60,0 

65.6 

65.1 

59.4 

48.9 

- 

- 

- 

PErtBERTON    3    E 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

4.04B 

5.11 

4.65 

4.48 

3.26 

2.50 

1.62 

- 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

684 

721 

693 

487 

495 

862 

882 

- 

- 

SEABR00K    FARMS 

EVAP 

. 

- 

- 

4.71B 

6.18 

7.40 

6.96 

6.94 

6.35 

3.67B 

_ 

. 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

64.8 

79.7 

85.4 

89.0 

88.7 

84.1 

69.4 

- 

- 

- 

MIN 

43.6 

53.8 

62.2 

67.2 

65.9 

60.6 

50.0 

~ 

" 

" 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Years  of 

<  V<"''t 

Years  of 

1  Iprntd 

or  closed 
during  yr. 

d 

2 

M 

1 

6 
Z 

*-+. 

D 

§ 

XJ 

> 
ID 

record 

or  closed 
duruig  yr 

Refer 

d 

Z 

0) 

•6 

c 

record 

Refer 

to 
tables 

Station 

1 

> 
a 

County 

4) 

(5 

1 

1 

•a 

c 

.3 

d 

a 

e2 

d 
g 

a 

UJ 

to 
tables 

Station 

6 
Z 
x 
0) 

3 

a 

0 

County 

4) 

H 

i 

1 

§ 

> 

1 

11 

II 

13 

d 

I 

1 

!1 

ALLfNDAl  t 

O1O0I  Ok  BERGEN 

41  02; 

74  J<* 

tin 

c 

NEWARK  MSO            R 

f^jit 

Oil  ESSEX 

40  *i 

ft,    11 

1] 

7 

i  i*i 

1  2  1  c 

1  2  34CCI 

ATLANTIC  CITY  WSO 

031W  02  ATLANTIC 

1  39  2T| 

74  34 

64 

13 

13 

1  2  3  C 

NfiW  BRUNSWICK 

6099 

02 

MIDDLESEX 

1C 

40  29 

74  26 

129 

3 

i 

3 

•ATLANTIC  CITY           R 

0325J  0*  ATLANTIC 

Li  39  21 

74  26 

11 

97 

97 

I  2  3 

NEW  MILFORD 

6146 

0 

BERGEN 

4 

40  31 

74  02 

12 

53 

2   C 

AJDUBON 

146  02{  CAMQEN 
052i  02J  BURLINGTON 

2j  39  91 

73  05 

60 

IB 

21 

1  2  3 

NEWTON 

6171 

0 

SUSSEX 

2 

41  0] 

74  43 

963 

61 

I 

I  2  3  C 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

L  39  37j 

74  26 

30 

24 

2 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

0 

MDRRIS 

1 

41  02 

74  3C 

BBC 

lc 

2 

BELLEPLA1N  ST  FOREST 

06«0  02  CAPE  NAY 

i  '*  ^ 

74  52 

30 

76 

1  2  3 

PATERSON 

67T3 

0 

PASSAIC 

1 

40  94 

74  0* 

IOC 

LOI 

91 

12  3 

BELV1DERE 

0729  0 li  WARRSN 

73  05 

273 

78 

78 

1  2  3 

PEMBERTON  3  E 

*«<. 

o; 

BURLINGTON 

2 

39  38 

74  3( 

6C 

61 

61 

LI 

1  2  34 

BERNARDSVIlLE  2  E 

0797J  01 

SOMERSET 

7*  32 

240 

1? 

2 

PHILLIPSBJRG 

',47- 

0 

WARREN 

2 

40  41 

79  1 

18C 

79 

11 

12  3 

BLACKMELLS  HILLS 

0847]  01 

SOMERSET 

10  40  2B| 

74  35 

40 

14 

2 

PLAINFIELO 

7079 

0 

UNION 

1C 

40  36 

74  2* 

9C 

79 

82 

1  2  3 
2 

BOONTON  1  SE 

0»07]  01 

"ORRIS 

1   *°  '1 

74  2* 

290 

62 

a. 

1  2  3 

POTTERSVJLLE  2  NNW 

|  * "  i 

0 

MORRIS 

Li 

40  44 

74  44 

36! 

3 

BlL.NU  BROOK  2  H 

09271  01 

SOMERSET 

10  40  39 

74  3* 

30 

14 

2 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

02 

MERCER 

lc 

40  20 

74  4C 

6C 

22 

2 

BRANCHVlLLE 

0978|  01 

Sussex 

S  41  Ofl 

74  45 

580 

6* 

2 

RAHWAY 

7393 

01 

UNION 

9 

40  36 

74  it 

31 

2   C 
2 

BURLINGTON 

1211  02 

BURLINGTON 

2J  40  05J 

74  52 

12 

98 

84 

1  2  3 

RINGWOQD 

71H7 

o: 

PASSAK 

1 

41  01 

74  It 

30! 

31 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327{  01  SUSSEX 

74  3D 

1040 

30 

2 

SANDY  HOOK 

7B65 

03  MONMOUTH 

; 

40  21 

74  OC 

1C 

12  3 

CANOE  BROOK 

133*  01,  ESSEX 

8  40  45l 

74  21 

ISO 

40 

40 

40 

1  2  34 

SEABROQK  FARMS 

7936 

02J  CUMBERLAND 

2 

39  30 

73  14 

9C 

8 

8 

8 

1  2  3* 

CANTQN 

13*3  02  SALE* 

2  39  26j 

73  25 

20 

24 

2 

SHILO^ 

8031 

02  CUMBERLAND 

2 

39  28 

75  ie 

12C 

13 

13 

12  3 

CAPE  KAY  1  NH 

1351  03 

CAPE  MAY 

ll  38  57^ 

74  56 

n 

4S 

82 

1  2  3  C 

SOMERVILLE  3  NW 

8194 

OL  SOMERSET 

10 

40  36 

74  3e 

16C 

64 

81 

FEB 

12  3 

CENTERTON 

1512  02 

SALEM 

3  39  33 

73  10 

BO 

C 

SPLIT  ROCK  PQND 

8402 

01 

MORRIS 

a 

40  36 

74  28 

80C 

30 

2 

CHARLOTTEBUR& 

1582J  01 

PASSAIC 

74  26 

760 

78 

78 

1  2  3 

SPRINGFIELD 

9423 

01 

UNION 

i 

40  43 

74  16 

90 

CHATSWORTW 

1598^  02 

BURLINGTON 

ij  39  45J 

7*  32 

10( 

26 

28 

i    2  3 

SUSSEX  1  SE 

at,*.- 

0 

SUSSEX 

9 

41  12 

74  36 

390 

72 

79 

1  2  3 

CLINTON 

1749^  01 

HUNTERDON 

lCj  40  381 

74  55 

20C 

26 

JUN 

2 

TOMS  RIVER 

3816 

02 

OCEAN 

1 

39  37 

74  13 

10 

11 

49 

12  3 

CLINTON  2  N 

175*1  01 

HUNTERDON 

1  «  s 

74  55 

35( 

JUL 

C 

•TRENTON  WSO           R 

bss; 

Qt 

MERCER 

i 

40  13 

74  46 

51 

98 

98 

1  2  3  C 

CRANFORO 

2023]  01  UNION 

74  IB 

73 

1  2  3 

TUCKERTON 

B899 

02 

OCEAN 

39  36 

74  21 

20 

70 

73 

1  2  3 

ELIZABETH 

26*4  0  1  UNION 

Li  40  40J 

74  14 

40 

9( 

90 

't  H 

12  3 

WANAQU6  RAYMOND  DAM 

9187 

01 

PASSAIC 

i 

41  03 

74  18 

320 

30 

2    C 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

2768J  01;  ESSEX 

a  *o  50 

74  17 

340 

22 

22 

1  2  3  C 

WATCHUNG 

9271 

01 

UNION 

10 

40  4G 

74  2! 

260 

c 

FLEM1NCT0N  1  NE 

3029|  01  HUNTERDDN 

id  40  3l|' 

74  51 

140 

73 

14 

1  2  3 

WERTSVIllE 

9363 

01 

HUNTERDON 

10 

40  27 

74  48 

160 

14 

FORTESCUE 

3102]  02  CUMBERLAND 

2  39  u 

75  10 

9 

24 

2 

WEST  WHARTON 

9608 

01 

MORRIS 

40  34 

74  36 

6BI 

12 

FREEHOlO 

318U  02  MONMOUTH 

id  40  16) 

74  15 

194 

66 

66 

1  2  3  C 

W0O0CL1FF  LAKE 

'1%-il 

01 

BERGEN 

41  01 

74  03 

io; 

5; 

2    C 

CLASSBORO 

329L  02  GLOUCESTER 

2  39  42 

75  07 

L33 

8 

8 

1  2  3  C 

WOOOSTQWN 

991C 

02 

SALEM 

; 

39  39 

75  19 

50 

22 

32 

12  3 

GREENWOOD  LAKE 

3516  OL  PASSAIC 

a  *i  is 

74  20 

470 

30 

2 

HAHHONTON  2  NNE 

3662  02  ATLANTIC 

1H 

74  46 

85 

38 

64 

L  I    3 

HIGH  POINT  PARK 

3935  Oil  SUSSEX 

2  *i  ia| 

74  40 

1410 

1* 

14 

1  2  3 

HIGHTSTOWN  1  N 

395l|  02  MERCER 

Id  *0  171 
7j  39  *a 

f*  31 

100 

74 

77 

1  2  3  C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4224  02  BURLINGTON 

74  47 

IOC 

80 

81 

1  2  3 

JERSEY  CITY 

-339  OL  HUDSON 

L  40  *4i 

74  03 

139 

72 

'2 

1  2  3 

LAM8ERTVILLE 

4635)  OL  HUNTERDDN 

2  40  2J- 

74  51 

6C 

83 

83 

1  2  3 

LAYTQN  2 

*73ft  OL  SUSSEX 

2  *i  is 

74  52 

40C 

8 

8 

1  2  3 

LITTLE  FALLS 

*687j  OL  PASSAIC 

a  40  53 

74  1< 

13C 

58 

67 

1  2  3  C 

LONG  BRANCH  2  S 

4987  03  MONMOUTH 

i   A0  l3 

74  01 

1! 

62 

62 

1  2  3 

LONG  VALLEY 

5003]  OL  MORRIS 

74  47 

35C 

4C 

40 

1  2  3 

LUNBERTON 

505^  02  BURLINGTON 

2  39  58 

74  4S 

2! 

HAY 

C 

MAHWAH 

510<J  OL  BERGEN 

8  41  06 

74  LC 

253 

14 

2 

MARLTON  I  m 

5252  02  BURLINGTON 

2  3«  »«i 
1  39  27^ 

3  40  59 
6;  39  2*J 

74  5t 

9C 

C 

HAYS  LANDING  I  W 

53*6  02  ATLANTIC 

74  4! 

2C 

26 

2 

KIDLANO  PARK 

5503  OLj  BERGEN 

5576  02J  CUMBERLAND 

74  0^ 

75  o: 

21C 

24 

2 

HlLLVlLLE 

72 

13 

29 

H.AR 

1  2  3 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

55BL1  02  CUMBERLAND 

6  39  22 

75  0« 

61 

21 

21 

1  2  3 

MILTON 

5597  OL  MORRIS 

a  41  OL 

74  3i 

95C 

30 

2 

HOORESTOWN 

5728  02  BURLINGTON 

2  39  5i 

74  5C 

5! 

107 

101 

1  2  3 

MDRRIS  plains  1  H 

5769J  Ol|  MORRIS 

•>t)bt>    02;  BURLINGTON 

a,  40  5q 

74  3C 

40C 

25 

29 

1  2  3 

MOUNT  HOLLY 

2J  39  59j 

74  46 

LC 

AUG 

C 



DRAINAGE  CODE: 


NEW  NAME 
SOMERVILLE  3  NW 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 
SOMERVILLE 


DATE 

FEBRUARY  15,  1970 


SOMERVILLE  3 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 
EQUIPMENT  MOVED  2.6  MILES  NW 


FEBRUARY  15,  1970 
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REFERENCE       NOTES 


NEW    JERSEY 
1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatologist , 
Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,  New  Jersey  08903,  or  to  any  National 
Weather   Service   Office   near   you.      Additional    precipitation   data   are   contained   in    "HOURLY   PRECIPITATION   DATA   NEW   JERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS.    Unless    otherwise    indicated,    dimensional   units   used    in    this    bulletin   are:      Temperature   in   °F,    precipitation   and   evaporation   in   inches,    and  wind 
rat    in   miles. 


EVAPORATION  is   measured    in    the  standard   Weather   Service-type   pan   of   4-foot   diameter   unless    otherwise   shown   by   footnote    following    the   Evaporation  and   Wind   table. 

Max   and   Min  values    in    the   Evaporation   and  Wind   table   are  monthly   averages   of    daily   extremes    of    temperature   of   water   in   pan   as   recorded   during   24   hours    ending   at 

time   of   observation.      Wind    is    the    total   wind   movement    in  miles   over    the   evaporation   pan   as   determined   by   a   continuous   anemometer   recorder    located   6-8   inches   above 

the   pan. 
NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record. 

Also  on  earlier  date  {dates)  or  months. 

Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 


Information  concerning    the   history  of   changes    in    location,    elevations,    exposures,    etc.,    of    substations    through    1955   may    be    found   in   the   publication    "Substation 
History"    for    this   State.      That    publication  may    be   ob   ained    from   the   Superintendent   of   Documents,    Government    Printing   Office,    Washington,    D.    C.    20402,    for    15   cents. 
Similar    information    for   regular   National   Weather   Service   Offices   may    be   found    in    the    latest   annual    issue  of    Local   Climatological   Data,    obtained   as    indicated   above, 
price    15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent   of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402.  __ 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      university  of  Illinois 
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*    *    * 
NORTHERN            01 

BElVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BRODK 
CHARlOTTEBURG 
CRANFORD 

32.8 
33.6 
34.5 
29.9 
35.1 

12.2 
15.1 
11.9 
12.6 
19.1 

22.5 
24.4 
23.2 

21.3 
27.1 

-  7.4 

-  4.5 

-  5.8 

-  7.3 

44 
45 
47 
45 
47 

25+ 
27+ 

6 

6 

5 

-  6 

2 

-  4 

-  5 
3 

18 
20+ 
18 
18 

19 

1312 
1250 
1296 
1350 
1169 

0 

0 
0 

0 

0 

16 

13 

11 

15 
10 

31 

31 
31 
31 
29 

4 
0 

3 
2 

0 

1.93 
1.58 
2.85 
2.60 
2.92 

-  1.70 

-  1.66 

-  .81 

-  1.07 

.46 
.40 
1.33 
.96 
.67 

1 
5 
5 
5 
4 

15.4 

15.0 

14.3 
17.3 

12 

10 
9 
8 

2 

2 
2 

1 

7 
5 
6 

7 
7 

0 

0 

0 
0 
1 
0 
0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  I  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

33.0 
33.2 
29.5 
33.6 
35.4 

14.7 
13.3 

8.1 
21.4 
18.1 

23.9 
23.3 
18.8 
27.5 
26.  B 

-  8.2 

-  5.0 

-  4.9 

45 
45 
44 
45 
46 

24+ 

31  + 

5 

30  + 
30 

0 

-  2 

-  7 
7 
4 

19+ 
16 
20  + 
19 
20+ 

1267 
1285 
1429 
1157 
1179 

0 
0 
0 

0 
0 

13 
14 
19 
13 
13 

U 
31 
31 
28 

30 

2 
3 

7 
0 
0 

2.48 
3.56 
D  2.89 
1.98 
2.92 

.24 

-  1.39 

-  .42 

1.08 

1.52 

.93 

.87 

.91 

5 
5 

1 
1 
4 

16.0 
16.2 
13.8 

11.5 

10 

14 

7 

2 

3+ 

1 

6 

6 
7 

4 

7 

1 
1 

0 

0 
0 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  H 

NEWARK  WSO               R 

NEWTON 

34.2 
32.3 
33.1 
33.9 
30.4 

17.0 
12.5 
13.8 
20.7 

9.4 

25.6 
22.4 
23.5 
27.3 
19.9 

-  5.5 

-  5.0 

-  7.6 

47 
44 
46 

46 
44 

24+ 

6 

6 
30 

6 

2 

-  7 

-  3 
7 

-10 

19 
18 
18 
19 
18+ 

1213 
1316 
1279 

1160 
1393 

0 
0 
0 
0 

0 

12 
13 
13 
14 
17 

30 
31 
31 
2B 
31 

0 
4 
2 
0 
4 

2.40 
3.75 
2.79 
2.74 
2.65 

-  1.25 

.21 

-  .59 

-  .39 

.87 
1.46 
1.27 

.88 

1.05 

5 
5 

5 
4 
5 

16.4 
20.0 
17.5 
13.2 
18.0 

11 

12 
6 

15 

2 

2 

3 
2 

7 
6 
9 

6 

7 

[ 

0 

1 

1 

0 

1 

PATERSON 
PHILLlPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

34.6 
34.1 
33.7 
33.3 
30.1 

17.9 
14.0 
IB. 7 
14.5 
4.5 

26.3 
24.1 
26.2 
23.9 

17.3 

-  5.3 

-  6.4 

-  5.7 

-  7.4 
-10.4 

46 
45 
45 
44 
43 

24+ 

4 
30  + 
30* 

6 

3 

0 

3 

-  1 

-14 

19 
19  + 
19 
19  + 

19  + 

1193 
1263 
1196 
1270 
1473 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 

13 
13 

15 

31 
31 
29 
31 
31 

0 
2 

0 
3 

11 

2.36 
3.08 
2.88 
3.04 
3.21 

-  1.24 

-  .60 

-  .73 

-  .23 

-  .16 

.98 
1.42 
1.04 
1.43 

.96 

5 
5 
4 
5 

1 

12.6 
8.0 
14.5 
13.2 

6 
6 
6 

1 
3  + 

3  + 

5 
7 
6 
8 
7 

2 

0 

1 
1 
1 

0 

DIVISION 

23.8 

-  6.4 

2.73 

-   .74 

15.4 

*    *    * 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

38.0 
36.5 
39.7 
36. 9M 
38. 2M 

19.5 
20.7 
19.7 
20. OM 
17. 1M 

28.  B 
28.6 
29.7 
28. 5M 
27. 7M 

-  6.0 

-  5.7 

54 
57 
60 
51 
57 

5 
5 
5 
5 
5 

3 
10 
2 
6 
2 

19 

19  + 
18 
20 

20  + 

1117 
1121 
1085 
1141 
1151 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
12 
8 

28 

3  0 
3  8 
29 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

2.67 
2.06 
2.62 
D  1.89 
2.84 

-  .89 

-  .85 

-  1.38 

1.05 
.65 

1.15 
.75 

1.05 

5 
4 
5 

4 
5 

7.2 
5.5 
3.5 

3 
4 
2 

2 
1 
2  + 

6 
6 
6 
5 

7 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

0 

1 

0 

1 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAHMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

35.2 
36.6 
39.3 
35.0 

36.7 

17.5 
19.0 
16.8 
19.3 

17.8 

26.4 
27.8 
28.1 
27.2 
27.3 

-  6.3 

-  6.1 

-  5.2 

-  6.0 

55 
56 
60 
55 
59 

5 
5 
5 
5 
5 

3 
8 
5 
4 

1 

19 
27 
19 
19 
20+ 

1193 

1143 
1137 
1167 
1163 

0 

0 

0 

0 
0 

12 

11 

7 

13 

11 

31 

31 
31 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

2.59 
2.27 
D  1.86 
2.55 
2.78 

-  .99 

-  1.71 

-  .67 

-  .84 

.95 
.75 
.73 
.68 
.96 
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5 
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4 
5 

6.3 

6.0 
12.0 
6.2 

3 

6 
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2  + 

1 
1 

8 
8 

7 
7 
7 

1 
2 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

36.9 
36.3 
33.7 
37.3 
37.2 

19.6 
19.3 
17.5 
18.4 
19.6 

26.3 

27.6 
25.6 
27.9 
28.4 

-  5.2 

-  6.7 

-  6.0 

56 
57 
47 
59 
57 

5 
5 

30 
5 
5 

4 
8 
3 
2 

10 

18 
19  + 
20 
18 
19 

1131 
1145 
1212 
1146 
1128 

0 

0 
0 
0 
0 

12 

13 
13 
11 

11 

29 
31 
31 
29 
29 

0 
0 
0 
0 

0 

2.66 
1.93 
2.70 
2.20 
2.49 

-  1.19 

-  .64 

-  1.10 

.97 

.91 

1.27 

.79 
.86 

5 

5 
5 
5 

5 

2.0 
6.0 
11.8 

4.5 

4 

5 

3 

1 

3+ 
2  + 

9 

6 

7 
7 

1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 

1 

0 

0 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO              R 

TUCKERTON 

WOODSTDWN 

37.4 
37.3 
34.1 
38.3 
37.4 

21.7 
16.2 
22.1 
18.6 
19.2 

29.6 
26.8 
26.1 
28.5 
26.3 

-  4.7 

-  5.0 

53 
56 
49 
53 
56 

5 
5 
5 
5 
5 

6 
3 
8 
2 
5 

20 
IB 
19 
19 
26 

1090 
1176 
1137 
1127 
1129 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
11 
13 
8 
9 

30 

30 

2  8 
29 

30 

0 
0 
0 

0 
0 

2.26 
2.20 
2.61 
3.04 
2.49 

-  1.22 

-  .49 

.98 
.61 
.86 
1.08 
.84 

5 
5 
4 
5 

5 

4.3 
11.0 
7.5 
2.5 

3 
6 
4 

2 

2  + 
2 

I 

3  + 

7 
7 
8 
7 
6 

1 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

DIVISION 

26.0 

-  5.4 

2.44 

-  1.01 

6.4 

*    *    * 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY             R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

36. 0 
38.0 
36.3 
32. 5M 

25.0 
22.9 

21.1 
22. OM 

31.5 
30.5 
28.7 
27. 3M 

-  4.5 

-  4.3 

51 
53 
55 
50 

5 

27  + 
5 
5 

15 
12 
6 

a 

20 
26 
19 
19 

1029 
1064 
1119 
1162 

0 
0 

0 
u 

10 
K 
12 

2  5 
,'8 
28 

0 
0 

0 

0 

2.89 
2.73 
2.71 
2.17 

-  .86 

-  1.07 

1.21 
.82 
.61 

1.49 

5 
5 
5 

6 

T 
6.5 

T 
5 

31  + 
1 

8 
8 

6 
4 

1 
2 
2 
1 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

29.5 

-  5.0 

2.63 

-   .89 

4.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LDW6ST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PREC I P I TATIUN 
LONG  VALLEY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
B00NT0N  1  SE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 

CANTON 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LONG  VALLEY 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
NEWTON 
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19  + 
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1.58 

1.65 
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20.0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  2 


NEW       JERSEY     -JANUARY       1971 
SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


Temperature  and  precipitation  averaged  below 
normal  for  all  divisions  of  the  State  during  the 
month.  The  most  significant  weather  for  the 
month  was  the  heavy  snow  on  the  1st,  which 
amounted    to    6    to    12  inches  over  the  northern 


third  of  the  State,  gradually  diminishing  south- 
ward. Storm  totals  in  the  vicinity  of  Delaware 
Bay  ranged  from  2  to  4  inches.  In  the  northern 
counties  transportation  was  disrupted,  and  there 
was     some    damage    to    trees   and    utility    lines. 
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Donald  V.  Dunlap 

NOAA    Climatologist  -  New    Jersey 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 

Environmental  Science 
Rutgers  University,  The  State 

University    of  New  Jersey 
New  Brunswick,  New  Jersey  08901 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  01 

BELVIOERE 
BERNAROSVlLLE  2  E 
BLACKHEUS  MILLS 
BOQNTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  H 

BRANCHvULE 
CANISTgAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTT£BUR& 
CRANF3R0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 
FLENINCTON  1  NE 
GREENrfODD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAHBERTV1LLE 

LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MAHWAM 
MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  M 

NEWARK  W$0 

NEW  MlLFORO 

NEWTON 

oak  ridge  reservoir 
patersdn 
phillipsburg 
plainfielo 
pottersville  2  nnw 

RAHWAY 
RINGwOOD 
SOMERVILLE  3  NW 
SPLIT  RDCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAQJE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INOUN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABRODK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 

LONG  BRANCH  I 
SANDY  HOOK 


Day  of  Month 


2.85 
2.60 
2.92 


3.01 

)  2.89 

1.98 

2.92 
2.40 
3.75 
2.25 


- 

.43D 

.25 

3.04 

.33 

.23 

2.04 

.60 

3.21 

.96 

.26 

2.48 

.40 

.23 

2.6" 

.17 

.14 

3.01 

.43 

.IB 

2.25 

.64 

2.42 
2.59 
2.27 


2.55 
2.78 
2.53 
2.66 


2.49 

2.26 

2.20 
2.61 
3.04 
2.49 


1.32 
.91 


1.42 

.30 
1.57 


T 

.27 

.36 

.79 

.03 

.20 

.86 

.36 

.98 

.61 

.86 

.22 

.14 

.08 

10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 


.1? 

.08 

.29 

.14 

.32 

T 

.31 

.08 

.24 

.09 

.20 

T 

.07 

.05 

T 

T 

T 

T 

.27 

.45 

.40 

.06 

SUPPLEMENTAL  DATA 


22       23       24       25       26 


.03       .12       .10 


.20 

.09 

.  )  c 

.28 

.07 

.(j*; 

.24 

.01 

.r. 

.29 

.10 

.  1! 

.32 

.15 

.09 

.39 

.11 

.04 

.21 

.08 

.  X 

.19 

.20 

.02 

T 

.04 

.06 

.19 

.17 

.25 

.12 

.12 

.02 
.17 
.28 
.07 


.18       .15       .Of 


h 


Wind 
(Speed  —   m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

_c 
IE 

V) 

C 
^_    D 

0  " 

^_  ® 

C-Q 
v   <" 

(1)  0 

a-  a. 

C 

1.0 

1? 

0)  .- 

a:   O 

c 

<D    Q. 
OC  00 

OJ 
0) 
0 

> 
< 

—      <D 

Q  J 

Standard   of  Time 

EASTERN 

U 
0 

L. 
1— 

&■ 
o 

o 

0- 

-<» 
o 

o 

6 

q 

0) 

> 

0 

St. 

<N  O 

0 
0 

1— 

in 
v.    0 

Hi    m  - 

0)    >     <D 

01       07       13       19 

Avera 
sky  cc 
sunris 

ATLANTIC    CITY    WSO 

29 

7.1 

11.6 

47  +  + 

29 

26 

65 

67 

52 

58 

2 

5 

7 

0 

1 

0 

15 

43 

6.9 

ATLANTIC    CITY    ST.     MARINA 

- 

- 

- 

36 

W 

27  + 

- 

- 

0 

5 

7 

0 

1 

0 

13 

. 

- 

NEWARK    WSH 

27 

7.6 

11.8 

33  +  + 

27 

27 

74 

79 

62 

67 

3 

6 

4 

2 

0 

0 

15 

. 

6.5 

TRENTON    WSO 

- 

- 

- 

38 

NW 

27 

- 

- 

- 

i 

3 

3 

6 

2 

i 

0 

14 

53 

6.4 

See  Reference  Holes  Following  Slation  Index 
-    3    - 


i 


Di 

UL 

Y 

It 

MJ 

JL\ 

rtA 

ill 

Kh 

.b 

NEW  JERSEY 
JANUARY 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*      •      a 
NORTHERN             01 

6ELVIDERE 

MAX 
MIN 

32 

12 

32 

0 

34 
8 

43 
11 

38 
26 

44 
19 

32 

IS 

28 

11 

27 
10 

25 

13 

35 
20 

43 
23 

39 
13 

24 
14 

31 

18 

36 

7 

22 

-  3 

28 
•  6 

21 
-  2 

18 
2 

27 
10 

32 

14 

44 
22 

36 

16 

44 
26 

42 
29 

38 
12 

19 

21 
5 

40 
12 

40 
13 

32. e 

12.2 

BQDNTON  1  SF 

MAX 
MIN 

37 
18 

30 
18 

36 

14 

43 
20 

44 
29 

45 
25 

32 

12 

26 

15 

25 

13 

26 

15 

35 
25 

43 
27 

37 
14 

30 
15 

35 

20 

35 
9 

19 
4 

24 
3 

23 
2 

19 
2 

26 

10 

37 

16 

42 
23 

45 
19 

39 
22 

41 
30 

45 
12 

17 
6 

19 
7 

44 
10 

43 

14 

33.6 
15.1 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

38 
16 

3? 

7 

37 
17 

40 
6 

36 
22 

47 
9 

33 

5 

27 

11 

22 

12 

28 

14 

41 
23 

46 
24 

41 

15 

27 

15 

34 
14 

36 
8 

22 
9 

30 

-  4 

28 
-  2 

18 
0 

25 

7 

36 

12 

43 
21 

41 
11 

45 
25 

42 
30 

41 
9 

20 
4 

21 
3 

44 
11 

42 
14 

34.5 
11.9 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

38 
11 

25 

17 

37 

18 

38 

14 

42 
25 

45 
21 

27 

14 

22 

11 

21 
9 

26 

9 

35 
23 

41 
25 

32 
11 

24 
11 

33 
17 

31 
6 

15 
-  4 

16 
-  5 

20 
2 

10 
2 

18 
5 

34 
12 

40 
31 

40 
20 

35 
20 

38 
28 

37 

11 

14 

15 
5 

39 
5 

36 

10 

29.9 
12.6 

CRANFORD 

MAX 

MIN 

33 
23 

35 
17 

44 
22 

36 

18 

47 
35 

41 
26 

28 

16 

27 

15 

27 

17 

37 
24 

44 
26 

41 
32 

32 
16 

35 
21 

36 
20 

36 
11 

25 
5 

27 
6 

22 

3 

25 

7 

34 

15 

42 
32 

45 
25 

40 
19 

42 
31 

43 
33 

33 
15 

21 
11 

31 

10 

45 
25 

35 
16 

35.1 

19.1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

MIN 

33 
18 

28 

10 

37 
13 

40 
16 

40 
30 

45 

19 

31 
11 

30 

10 

25 
12 

25 
15 

37 
23 

42 
27 

37 

13 

30 

16 

34 
19 

35 
8 

17 

0 

22 

2 

25 
0 

17 
5 

23 

10 

40 
20 

42 
25 

45 
20 

38 
29 

42 
32 

42 
11 

18 
5 

20 
9 

42 
15 

42 
13 

33.0 
14.7 

FLEMlNGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

35 
20 

31 
16 

30 
5 

40 
8 

43 
23 

43 
20 

29 

19 

25 

11 

25 

11 

28 

18 

38 
21 

43 
26 

39 

12 

27 

15 

36 
19 

35 
10 

28 

0 

23 
-  2 

25 

-  1 

15 
2 

25 
10 

37 
12 

40 
26 

42 
19 

37 

21 

41 
31 

39 

10 

20 
4 

21 
4 

45 
8 

45 

15 

33.2 

13.3 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

33 
7 

25 
9 

33 
13 

37 
19 

44 
22 

41 
17 

24 
10 

21 
9 

19 
1 

22 
2 

31 
19 

38 

24 

30 
5 

19 
4 

32 
11 

32 

1 

30 
-  2 

22 

1 

22 

-  7 

15 
-  7 

17 
-  1 

32 

10 

37 

20 

40 
20 

35 
21 

36 
24 

37 
2 

22 

-  2 

20 
-  4 

36 
-  2 

31 
4 

29.5 
6.1 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

30 
24 

36 
22 

42 

26 

40 
32 

45 
33 

33 

25 

28 
20 

26 

18 

25 

19 

38 
24 

44 
30 

40 
22 

34 
17 

33 
22 

35 
27 

27 
12 

25 
15 

25 
15 

20 

7 

23 

10 

34 

17 

43 
34 

44 
31 

38 
28 

41 
33 

42 
24 

24 
12 

21 
10 

30 
15 

45 
29 

30 
11 

33.6 
21.4 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

32 

2". 

38 

17 

44 
10 

35 
15 

44 
34 

37 
26 

27 
16 

26 

14 

30 

18 

40 
22 

45 
25 

42 
29 

30 

16 

38 
22 

38 
23 

32 
13 

28 

7 

30 

4 

23 
5 

28 

4 

34 
10 

45 
29 

45 
20 

38 
21 

4? 
30 

41 
29 

30 
15 

23 

10 

31 
12 

46 

25 

35 

15 

35.4 

18.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

36 

21 

31 
19 

38 
22 

42 
20 

42 
30 

47 
25 

33 
17 

28 
15 

27 
15 

29 

16 

38 
26 

44 
28 

14 

29 

15 

34 
21 

36 

7 

20 
3 

24 
5 

26 
2 

16 
5 

24 
11 

37 
20 

44 
26 

47 
22 

39 

31 

42 
33 

44 
13 

19 

7 

20 
11 

45 
13 

41 
15 

34.2 

17.0 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

34 

19 

29 

16 

38 

21 

41 
20 

41 
30 

44 

18 

30 
12 

23 

7 

24 

14 

32 
13 

35 

23 

42 
22 

36 

11 

30 
14 

34 
18 

33 
7 

20 
-  2 

23 

.  7 

24 
-  3 

14 
2 

23 
9 

38 
17 

43 

20 

43 
15 

35 
25 

41 
29 

38 
2 

18 
-  6 

18 
4 

41 
5 

36 

11 

32.3 
12.5 

MORRIS  PLAINS  I  W 

MAX 
MIN 

35 

18 

30 
20 

37 

15 

43 

15 

45 
30 

46 
23 

31 
13 

26 
12 

26 

14 

25 

15 

36 
24 

42 
24 

38 
12 

26 

13 

35 

17 

35 

7 

20 

-  1 

24 

-  3 

24 

1 

16 
2 

24 

9 

36 

15 

42 
22 

44 
17 

36 
19 

41 
30 

41 
14 

19 
6 

20 
5 

43 
8 

41 
13 

33.1 
13.6 

NEWARK  WSO 

MAX 
MIN 

32 
25 

35 
20 

42 

19 

39 

27 

45 

35 

35 
25 

28 

20 

27 
18 

28 

19 

38 

27 

44 
30 

40 
21 

28 

18 

35 
24 

37 
25 

25 

13 

24 
9 

26 
12 

17 

7 

25 

10 

35 

17 

42 
33 

45 
30 

39 

27 

43 
34 

44 
25 

25 

11 

21 

10 

32 
13 

46 
26 

28 
11 

33.9 
20.7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

29 

15 

30 
18 

32 
5 

40 
B 

37 
23 

44 
20 

30 

13 

25 

7 

19 
5 

23 

a 

34 
18 

41 
19 

35 
11 

22 

10 

29 
12 

31 
6 

17 
-10 

20 

•  10 

22 
.  9 

13 
-  8 

21 
5 

34 
8 

42 
18 

43 
13 

38 
22 

40 
29 

39 

11 

16 
2 

16 
5 

40 
B 

38 
10 

30.4 
9.4 

PATERSON 

MAX 

MIN 

35 

19 

30 
19 

38 
22 

43 
25 

43 
32 

46 
26 

35 

18 

28 

15 

28 

15 

30 
15 

38 
26 

43 
31 

40 

15 

28 

15 

35 
25 

36 
9 

20 
9 

25 
10 

28 
3 

18 

4 

25 
8 

36 
20 

45 
30 

46 
26 

40 
29 

43 
29 

43 
15 

20 
8 

22 
9 

44 
14 

42 
14 

34.6 
17.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 

MIN 

36 
15 

32 
15 

36 
12 

45 
10 

38 
27 

42 
24 

32 
18 

23 

13 

26 
12 

27 
13 

38 
23 

44 
23 

42 
14 

34 
14 

34 
14 

37 
10 

24 

4 

27 

0 

28 

0 

17 
3 

26 

9 

38 
14 

44 
24 

44 
18 

38 

17 

41 

31 

33 
15 

22 

8 

21 
9 

43 

10 

41 
14 

34.1 
14.0 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

30 
22 

35 
14 

41 

14 

36 
18 

45 
36 

36 
26 

27 
17 

27 
15 

26 
17 

37 
24 

43 
27 

41 
29 

29 

16 

35 
22 

36 
22 

31 
11 

24 

6 

26 

4 

16 
3 

24 
5 

34 
15 

42 
31 

45 
25 

37 

20 

41 
30 

42 
34 

34 
16 

20 
8 

30 
8 

45 
30 

30 

14 

33.7 

18.7 

SOMERVILLE  3  NW 

MAX 
MIN 

37 

15 

30 
11 

36 

12 

42 

13 

41 
29 

43 
24 

30 
14 

25 
15 

26 
14 

27 

16 

38 

24 

44 
26 

39 

15 

28 
15 

35 
19 

36 
11 

21 
1 

25 

-  1 

25 

-  1 

15 

0 

24 

10 

34 
15 

42 

24 

44 
19 

37 
19 

41 
31 

40 
16 

20 
8 

20 
10 

44 
10 

42 

15 

33.3 
14.5 

SUSSEX  1  SE 

e     »     » 

MAX 

MIN 

30 
10 

27 

0 

33 

10 

40 
5 

37 
18 

43 
13 

27 
0 

25 
-  2 

24 
-  2 

19 
3 

37 
15 

41 
15 

34 
8 

19 
5 

31 
6 

34 

0 

19 
-14 

20 

-14 

21 
-14 

12 
.  9 

21 
0 

33 
5 

39 
15 

40 
6 

38 
8 

40 
28 

40 
8 

15 
0 

15 
3 

40 
3 

38 
8 

30.1 
4.5 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

MAX 
MIN 

35 
26 

37 
19 

43 
19 

53 
19 

54 
34 

36 
24 

32 

20 

30 
17 

34 
24 

39 

21 

47 
27 

45 
28 

3  3 
17 

44 
26 

36 
26 

29 

10 

30 
11 

31 

5 

23 

3 

28 

4 

42 

10 

47 
28 

47 
25 

40 
21 

40 
35 

51 
26 

26 
14 

25 

12 

38 
9 

50 
33 

33 
11 

38.0 
19.5 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

32 
23 

38 
15 

40 
21 

42 
22 

57 
34 

35 
25 

29 
20 

30 

17 

30 
23 

40 
23 

47 
26 

45 
26 

28 

16 

37 
25 

38 
28 

30 
16 

32 

10 

32 
12 

2? 

10 

29 

13 

40 
18 

46 
28 

47 
27 

37 
24 

40 
32 

42 
26 

27 
12 

27 
12 

33 
13 

47 
31 

33 

13 

36.5 
20.7 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

35 
2B 

42 
11 

45 
15 

50 
20 

60 
40 

41 
25 

33 
22 

31 
12 

32 
22 

38 
18 

44 
27 

48 
25 

43 

.  1 

44 
28 

40 
29 

37 

18 

31 
8 

31 
2 

28 

3 

29 

19 

39 

9 

50 
29 

49 
27 

42 
17 

40 
33 

50 
33 

36 

17 

25 

10 

32 
5 

47 
29 

39 

18 

39.7 
19.7 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

29 
24 

46 
24 

42 
19 

51 
38 

29 

23 

17 

17 

22 

26 

44 
32 

43 
23 

48 
21 

36 
26 

32 
16 

28 
14 

25 

13 

Z9 
7 

22 

6 

36 

16 

40 
26 

42 
17 

40 
16 

37 

37 
32 

37 
16 

31 

10 

26 
11 

44 

37 
16 

36.9 

20.0 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

29 

17 

36 

15 

46 

10 

47 
15 

57 
40 

41 
27 

29 
20 

28 

11 

31 
21 

49 
20 

44 
26 

38 
12 

42 
25 

37 
25 

35 
9 

29 

7 

30 
2 

29 
2 

29 
2 

38 
8 

•  6 

2° 

47 
24 

43 

17 

40 
33 

47 
33 

33 

11 

24 
8 

32 

7 

50 
24 

41 
12 

38.2 
17.1 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

34 

18 

30 
17 

35 
17 

42 
14 

55 
32 

44 
26 

32 
IB 

28 

13 

27 

16 

28 
20 

38 
26 

46 
30 

41 

15 

35 

18 

39 
26 

36 

12 

26 

8 

27 
7 

29 
3 

17 

7 

25 

10 

3' 
16 

42 
27 

44 
25 

37 
26 

44 
32 

42 

16 

21 

a 

21 
8 

42 
12 

45 
17 

35.2 
17.5 

GLASSBORD 

MAX 
MIN 

32 
22 

33 

11 

38 

19 

42 
20 

58 
32 

42 
26 

33 
22 

29 
16 

28 
17 

31 
22 

38 
27 

45 
29 

,4 

16 

35 

18 

38 
25 

37 
16 

28 
15 

30 
10 

30 
10 

20 
11 

30 
15 

41 
26 

44 
23 

47 
24 

38 
26 

41 
32 

43 

24 
9 

28 
11 

45 
13 

44 
18 

36.6 
19.0 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

36 
19 

36 
13 

45 
IB 

44 
15 

60 
32 

48 

24 

34 
19 

33 
12 

32 
14 

40 
20 

41 
24 

47 
24 

44 

13 

39 

14 

41 

24 

37 

14 

29 
13 

32 

9 

34 
5 

22 
6 

29 

12 

42 

16 

48 
26 

47 
22 

38 
28 

43 
30 

50 
10 

25 
9 

25 

8 

49 
13 

47 
15 

39.3 
16.8 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

32 

2<- 

35 

15 

40 
16 

41 
14 

55 
35 

37 
26 

26 

17 

25 
14 

27 
1' 

38 
25 

44 
26 

40 
31 

3  1 
15 

38 
23 

36 
25 

32 

12 

25 

7 

27 
6 

22 

4 

25 

7 

36 
13 

42 

32 

45 
26 

37 
26 

39 

3  1 

44 
30 

30 
16 

22 

9 

31 
12 

47 
25 

35 
16 

35.0 
19.3 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

33 
25 

38 
14 

42 
16 

44 
15 

59 

37 

37 
27 

29 

20 

28 
11 

30 
20 

40 
18 

47 
22 

43 
29 

32 

14 

40 
25 

36 
24 

33 
15 

29 
6 

30 
2 

22 

1 

27 

1 

37 
6 

45 
28 

46 
23 

37 
18 

38 
32 

45 
30 

30 
15 

23 
9 

31 
8 

48 
26 

39 
14 

36.7 
17.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

33 
25 

38 
18 

41 
17 

53 
20 

56 
35 

35 
25 

31 
20 

26 

16 

31 
21 

38 

20 

39 
27 

45 
28 

31 
18 

40 
31 

37 
29 

29 

11 

30 
11 

31 

22 

6 

30 
9 

42 
15 

47 

27 

47 
24 

39 

17 

4  0 

34 

48 
23 

23 
13 

23 

12 

37 

10 

46 
32 

32 

11 

36.9 
19.6 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

34 
20 

31 
15 

37 
20 

43 
18 

57 

30 

44 
27 

32 

21 

27 
16 

27 

17 

28 
21 

37 
23 

46 
24 

44 
15 

31 

17 

37 
29 

38 

17 

25 
15 

31 
B 

31 
B 

20 
9 

28 

13 

39 

21 

46 
27 

47 
23 

37 
31 

41 
31 

4? 

16 

22 

11 

24 
11 

51 
15 

46 

26 

36.3 
19.3 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 

MIN 

34 
17 

31 

17 

35 

18 

39 
20 

42 
31 

44 
25 

30 

IB 

25 

14 

25 

15 

3  0 
19 

38 
28 

45 
29 

40 

15 

32 

17 

35 
26 

36 

12 

21 
8 

24 
8 

25 

- 

15 
3 

24 
11 

37 

15 

41 
27 

44 
27 

37 
28 

41 
32 

43 

13 

20 

8 

21 

10 

47 
12 

43 

16 

33.7 
17.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

MIN 

35 
25 

39 

16 

43 
13 

45 

17 

59 
37 

37 
26 

30 
17 

30 
14 

30 
19 

42 

21 

49 
24 

46 
29 

32 

14 

40 
24 

37 
25 

30 
14 

26 
6 

32 
2 

23 

28 
6 

38 
9 

46 

28 

46 
26 

38 

19 

40 
32 

44 
33 

33 

14 

25 
9 

29 
5 

47 
27 

35 
12 

37.3 
18.4 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

35 
22 

30 
12 

39 

13 

42 
16 

57 
34 

45 
27 

34 
23 

29 

15 

29 

17 

30 
20 

38 
26 

42 

27 

44 
17 

39 

18 

39 
29 

37 

16 

26 

15 

29 

11 

30 
10 

21 
11 

30 
15 

42 

2: 

47 
28 

46 
22 

37 
29 

42 
33 

50 
17 

23 
11 

24 
12 

50 
19 

46 
20 

37.2 
19.6 

See  Relet 

enc.t. 
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NEW  JERSEY 
JANUARY 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

0 
01 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

> 
< 

SHIlOH 

MAX 
M1N 

35 
26 

37 
16 

41 
21 

44 
23 

53 
38 

38 
28 

30 
22 

28 
15 

30 
23 

38 
21 

42 

27 

45 
26 

37 
17 

38 
26 

36 
29 

35 

18 

30 
16 

28 
13 

26 
13 

29 
8 

40 
16 

47 
32 

46 
29 

40 
24 

40 
32 

50 
32 

32 

16 

24 

11 

33 

10 

49 
27 

38 

17 

37.4 
21.7 

TOMS  RIVER 

MAX 

M1N 

35 

18 

32 

16 

38 
12 

41 
14 

56 
29 

50 
28 

33 
20 

29 

14 

28 
13 

30 
19 

43 
23 

47 
24 

43 

15 

40 

14 

43 
23 

37 

14 

23 

9 

23 

3 

30 

4 

19 
5 

26 

10 

42 
15 

45 
25 

47 
20 

40 
22 

45 
33 

49 

17 

22 

9 

23 

7 

51 
10 

47 
18 

37.3 
16.2 

TRENTON  tiSO 

MAX 
M1N 

31 
25 

35 

24 

40 
26 

41 
23 

49 
35 

35 
24 

26 

20 

25 

17 

27 

21 

38 
2? 

45 
31 

40 
23 

17 

38 
26 

37 
27 

27 
15 

26 

18 

26 
17 

17 
8 

26 
12 

39 
19 

43 
36 

44 
32 

37 
29 

40 
33 

43 
24 

24 
11 

22 

11 

36 
15 

46 
27 

27 
13 

34.1 
22.1 

TUCrSRTON 

MAX 

MIN 

36 
28 

38 
17 

44 
18 

48 
19 

53 
37 

38 
26 

32 
22 

30 
13 

34 
22 

42 

19 

48 
24 

46 
28 

:2 
14 

44 
28 

38 
25 

33 
13 

32 
5 

33 
3 

24 
2 

28 

4 

36 
8 

48 
28 

48 
24 

39 
18 

39 
33 

51 
30 

31 
12 

24 
9 

33 
8 

50 
26 

36 
14 

38.3 

18.6 

WDODSTCWN 

*     *     * 

MAX 
MIN 

33 
24 

37 

10 

41 
15 

41 

19 

58 
37 

39 
28 

30 
20 

31 
15 

29 
22 

37 
21 

42 
25 

45 
28 

36 
16 

36 
21 

38 
24 

35 

17 

30 
17 

31 
10 

25 
10 

29 
10 

39 
12 

46 
31 

49 
23 

40 
21 

40 
21 

45 
32 

32 

15 

23 

5 

33 

8 

49 
21 

40 
16 

37.4 
19.2 

COASTAL         03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

35 
28 

37 
22 

43 
26 

49 
30 

51 
34 

34 
25 

30 
22 

28 

18 

32 

24 

38 
24 

46 

28 

46 
28 

3  6 
22 

45 
35 

36 
29 

29 
22 

31 
22 

32 

19 

24 

16 

29 

15 

43 
20 

50 
37 

49 
33 

42 

31 

40 
36 

45 
28 

28 

17 

27 
16 

40 
19 

49 
34 

34 
16 

38.0 
25.0 

CAPE  MAY  1  Nw 

MAX 

MIN 

38 
22 

33 
29 

39 

27 

42 
26 

53 

41 

52 

31 

37 
21 

31 
20 

27 
21 

32 
23 

36 
27 

36 
30 

43 
19 

41 
19 

44 
29 

36 

21 

27 
19 

30 
13 

28 
16 

24 
15 

31 
16 

43 
19 

47 
34 

45 
23 

40 
28 

43 
34 

53 
18 

23 
12 

26 
16 

48 
19 

50 
22 

38.0 
22.9 

LONG  BRANCH  2  S 

MAX 

MIN 

35 
27 

36 

18 

42 
22 

45 
19 

55 
37 

37 
27 

29 

19 

27 

15 

29 
22 

41 
27 

46 
28 

42 
31 

31 
18 

41 
25 

37 
28 

32 
13 

27 
10 

27 
9 

22 

6 

25 
8 

34 
15 

43 
34 

45 
28 

39 
26 

43 
33 

44 
29 

29 
16 

23 
9 

32 

11 

50 
27 

36 
16 

36.3 

21.1 

SANDY  HOCK 

MAX 

MIN 

32 

24 

32 
23 

36 
28 

38 
26 

50 
33 

33 
28 

28 
22 

25 

19 

25 

21 

36 
25 

40 
29 

38 
33 

33 

19 

38 
23 

34 
30 

33 
14 

24 
15 

26 
15 

23 
8 

23 
10 

31 
18 

36 
30 

39 
30 

35 
28 

33 
19 

19 
12 

26 
13 

44 
24 

32 
18 

32.5 
22.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

J3 
<l> 

1' 

6 

Day  of  month 

10 

Q 

(  IN) 

E- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0> 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 

MIN 

34 
34 

34 
34 

35 

34 

35 
34 

36 

34 

35 

34 

34 

34 

34 
32 

34 
32 

35 
33 

35 
34 

3? 
34 

34 
33 

35 

34 

35 

34 

34 
32 

33 
32 

32 

30 

30 
29 

30 
29 

34 
29 

35 
33 

35 
33 

35 
32 

35 
34 

35 
33 

33 
25 

29 
24 

31 
24 

34 
31 

33 
26 

33.8 
31.6 

2 

MAX 
MIN 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
35 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

35 
34 

35 

34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

34 
30 

35 
34 

35 

33 

35 
33 

35 

34 

35 
33 

33 
27 

30 
27 

31 
26 

34 
31 

33 
28 

34.1 
32.5 

* 

MAX 

MIN 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

It 

37 
36 

36 

35 

37 
36 

36 

35 

35 
35 

36 
35 

35 
35 

37 
35 

35 
35 

35 
35 

36 

35 

36 
36 

36 

36 

36 

34 

35 

34 

34 
33 

33 
32 

36 
33 

36 

34 

35 
34 

35 
34 

36 
34 

34 
30 

30 
29 

33 
29 

34 
33 

35.4 
34.2 

8 

MAX 
MIN 

38 

38 

38 
38 

38 
38 

38 

38 

38 
37 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

38 

37 

37 
36 

36 
36 

38 
36 

38 
38 

38 
38 

38 
35 

37 
37 

37 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

37 
36 

36 
35 

37 
36 

36 

34 

34 
33 

35 

34 

34 
34 

37.0 
36.3 

20 

MAX 
MIN 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
39 

39 

39 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

36 
37 

38 

37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

38.6 
38.5 

40 

MAX 
MIN 

45 

45 

45 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 

42 

43 
42 

42 
42 

42 

42 

42 
42 

42 
42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

42 

42 

42 

41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
39 

42.2 

41.9 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

34 
32 

34 
27 

34 
29 

35 
32 

35 

34 

35 
32 

35 
26 

34 
33 

35 
34 

34 
30 

32 
29 

31 

27 

27 
26 

29 
26 

31 
27 

34 
31 

35 
32 

34 
29 

35 
34 

35 
33 

33 
19 

29 

16 

30 

16 

34 
29 

34 
19 

33.4 
29.3 

2 

MAX 
MIN 

34 

34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

34 
33 

34 
28 

34 
29 

35 
32 

35 
34 

35 
32 

35 
28 

34 
33 

35 
34 

34 
30 

32 

29 

31 
27 

27 
26 

29 

26 

31 
27 

34 
3i 

35 
32 

34 
29 

35 
34 

35 
33 

33 
20 

29 

17 

29 

16 

34 
29 

33 
20 

33.4 
29.5 

4 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 

35 

35 
34 

34 

34 

3* 
34 

34 
33 

35 
33 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

35 

34 

34 
33 

33 
32 

35 
30 

30 

30 

30 
29 

31 
29 

33 
31 

34 
33 

34 

31 

35 

34 

35 
34 

34 
25 

28 
23 

28 
22 

33 
28 

33 
27 

33.5 
31.6 

B 

MIN 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 

35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
3b 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

35 
34 

34 

31 

31 
30 

30 
29 

33 
30 

33 
31 

34.5 
33.8 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
SUB-STA  1 


SUB-STA  2 


SLOPE  OF  GROUND,  FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS 
INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRON  IK 
POTENTIOMETER. 

!h2PE  2^  GR0UN0;   FLAT-   SOU-  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION- 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
JANUARY    1971 


ii 

I  i 


i 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    *    * 
NORTHERN            01 

BEI VIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
10 

2.0 

12 

11 

10 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3.0 
6 

.2 
6 

T 
6 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

T 
5 

T 
5 

2.0 

7 

4 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

.2 

4 

T 
3 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

7 

2.0 
9 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

3.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

3.3 

7 

6 

T 
5 

5 

5 

.5 
5 

5 

FUEMINGTUN  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
9 

5.0 
14 

14 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

? 

1 

1 

2.0 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.4 
2 

2 

4.5 
4 

2 

T 
2 

2 

2 

.8 
2 

2 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 

1 

.5 

1 

2.0 
2 

T 
2 

2 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
9 

4.0 

11 

10 

9 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2.2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

.7 
3 

3 

2.5 
4 

2 

.5 

2 

2 

2 

1 

1 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

4.0 

2.0 

1.0 

3.0 

1.0 

1.0 

MORRIS  PLAINS  1  M 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
8 

4.0 
12 

11 

10 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2.0 
4 

4 

.5 

4 

T 
4 

4 

4 

T 
4 

4 

3 

.5 

4 

3 

3.0 
6 

2 

1.5 

4 

.5 

4 

T 
4 

1.5 
2 

T 
T 

NEWARK  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

7.4 

5 
.7 

.7 

6 
.6 

4 
.6 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

1.9 
2 
.3 

T 
2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

.1 
T 

2.7 

.2 
3 
.3 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.2 
9 

5.8 
15 

13 

12 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

1.6 
B 

•  1 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

.2 

8 

7 

3.3 

10 

8 

T 
7 

7 

7 

.8 

7 

7 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.4 

2.1 

T 

.1 

2.8 

.2 

T 

.2 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

2 

T 

2.0 
2 

T 
1 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

6 

6 

T 
5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3.0 
3 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

.5 
2 

1 

4.5 
5 

T 
3 

T 
2 

1 

.5 
1 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

6 

3 

1 

T 

.6 

1 

1.4 

2 

T 

T 
T 

1.0 
1 

2.0 
3 

T 
3 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

SOMERVILLE  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
5 

3.5 
8 

8 

T 
7 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2.5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

.7 

4 

3 

3.5 
6 

2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

WANA9UE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

e 

4.0 

12 

8 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1.5 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 
2 

2 

4.0 
5 

2 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

*   *   * 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3.0 
2 
.3 

3 
.3 

2 

.2 

1 

T 
T 

.7 

T 

1.2 

1 

1 

T 

T 

T 

.6 

T 

.3 

T 

1.4 
T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

.8 
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REFERENCE   NOTES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick   New 
Jersey  08903,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME;    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table   include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  tht.  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


i 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table, 
Station  Index . 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table . 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR   This  entry  in  time  of  observation  colu 


in  Station  Index  means  variable. 


ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 
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30.0 

-   .9 

5.10 

2.18 

3.4 

*    *    * 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

44.5 
45.0 

M 
43.6 
46.4 

26.8 

28.3 
25.2 

29. 3M 
25.0 

35.7 
36.7 

M 
36. 5M 
35.7 

1.0 
1.6 

70 
67 
69 
60 
71 

27 
20 
27 
27 
27 

-  1 
7 

-  9 
7 

-  5 

814 
788 

788 

814 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

5 

4 

17 
17 

19 

19 

1 
0 
3 
0 
2 

5.26 

5.87 
5.91 
6.26 
5.48 

2.13 

2.73 
3.36 

1.90 
1.23 
1.59 
1.40 
2.00 

22 

7 
8 

I 

1.9 

T 
1.3 

T 

1 
T 

1 
T 

4 

14  + 

4 

7  + 

9 
B 
7 
9 
8 

3 
5 

4 
8 
3 

2 
3 
2 
1 
2 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

40.3 
42.7 
44.3 
42.9 
44.5 

25.0 
26.1 
24.1 
26.4 
25.3 

32.7 
34.4 
34.2 
34.7 
34.9 

-  .3 

-  .3 

1.8 
1.1 

64 
68 
70 
65 
68 

28 
21 
28 
27 
27 

2 
4 
1 
2 
-  5 

901 
849 
858 
844 
834 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
5 

5 

19 

ie 

19 

18 
IB 

0 
0 
0 
0 
2 

4.83 
5.40 
6.55 
4.60 
D  5.74 

1.69 

3.30 
1.87 
2.63 

1.50 
1.30 
1.89 
1.33 
2.00 

8 
22 

8 
8 
8 

.5 

.9 
.0 
.6 

1.0 

T 
1 
0 

T 
T 

18+ 

14 

17  + 
17+ 

9 
9 

8 
8 
7 

4 
4 

4 

3 
5 

1 
3 
2 
1 
1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
M00REST0WN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

44.4 
42.9 
39.6 
45.5 
42. OM 

26.3 

27.0 
24.9 
25.7 
24. 8M 

35.4 
35.0 
32.3 
35.6 
33. 4M 

1.6 

-   .5 

1.3 

67 
66 
63 
68 
67 

27 
21 
28 
27 
28 

-  2 
7 
4 

-  2 
4 

2  + 

822 

833 
910 
817 
905 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
5 
6 
5 

5 

17 

IB 
19 

IS 

1 

a 

0 
2 

0 

7.64 
5.19 
5.01 
4.52 
6.61 

2.46 
2.24 

1.64 

2.24 

1.18 
1.77 
1.64 

22 

23 
8 

8 

.5 

T 

.7 

.2 

.0 

T 

T 

1 

T 
C 

4 
18  + 
18 
17  + 

8 

10 
7 
9 

4 

4 
3 
4 

3 

2 

1 

4 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO              R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

44.5 
43.1 
42.0 
44.7 
45.4 

27.4 
22.9 
29.3 
25.6 
25.6 

36.0 
33.0 
35.7 
35.2 
35.5 

1.1 
2.3 

66 
72 
63 

72 
67 

27* 

28 

27 

27 

20 

4 

-  1 

7 

-  4 
0 

2 

3* 

2 

1 

2 

809 
891 
813 
830 
820 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
5 

5 

17 
21 
13 
19 

20 

0 
3 
0 
1 
1 

4.76 
6.29 
4.96 
5.45 
6.11 

1.87 
2.37 

1.42 
2.55 
1.10 
1.52 
1.55 

8 
8 
7 
22 
8 

1.0 
1.2 
1.2 

T 

1 

T 

1 

1 

4 
18  + 
4 

1 

7 
8 
9 
6 

7 

3 
4 
5 
4 
5 

2 
2 
1 
2 
3 

DIVISION 

34.9 

1.2 

5.62 

2.63 

.6 

*    *    * 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

44.3 
42.8 
42.2 
38. 7M 

31.8 
27. B 
26.7 
28. OM 

38.1 
35.3 
34.5 
33. 4M 

2.4 
1.5 

63 
66 
67 
54 

27 

28 
27 
27 

12 

10 
3 

2 

3+ 
3 

749 
824 
849 
880 

0 
0 
0 

0 

4 
5 
5 

5 

12 
17 
18 

19 

0 

c 
c 
c 

4.31 
4.42 
5.51 
4.75 

.93 
1.97 

1.96 
1.65 
2.23 
1.98 

22 

23 
8 
8 

.5 

T 
1 

4 
17 

7 
7 
9 
5 

3 
3 
5 
5 

1 
2 
1 
2 

DIVISION 

35.3 

1.0 

4.75 

1.63 

.5 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
JERSEY  CITY 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
TOMS  RIVER 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
BRANCHVILLE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
BRANCHVILLE 


72 

DATE 

28  + 

-  12 

DATE 

03  + 

7.64 

2.90 

2.55 

DATE 

08 

12.0 

14 

DATE 

08 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


I 
.11 

; 
Y 


NEW    JERSE 

1971 

Station 

5 
O 

Day  of  Month 

1     |     2     |     3 

4 

5 

6    [    7    | 

•1 

9     |   10    |    11    |    12 

13   |    14       15 

16  |   17 

18 

19  [  20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26 

27 

28   |  29    |  30 

31 

NORTHERN                             01 

BELVIDERE 

6ERNARDSVILLE    2    E 
BLACKWELLS    MILLS 
BOONTDN    1    SE 
BOUND    BROOK    2    W 

5.2 

5.8 
4.6 
5.1 
4.4( 

.25 
.24 
.16 

.11 
.27 

.3! 
.6! 

.21 
.4' 
.36 

T 

1.12 

1.10 
1.13 
1.02 
1.09 

.3: 

.5 

.4: 
T 

.52 

T 

.05    1.34 
.05       .94 
.63 
.22    1.06      T 
.20       .58 

.03 
.09 
.09 
.11 
.08 

.18       .08 
.05 

.15 
.01 

.12 
.16 

.16 
.01 

T 

.78 
1.06 
1.05 

.96 
1.06 

.03 

.OS 

T 

.62 

1.0.' 
.83 
.90 
.24 

T 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR    RESERVOIR 
CANOE    BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFDRO 

5.4i 

5.1' 
5.2< 
5.8" 
5. It 

.22 
.32 
.23 

.16 
.74 

.32 
.34 
.53 
.51 

T 

1.26 
.94 

1.13 
.06 

1.05 

.4C 
.16 
.45 
.44 
.44 

T 
T 
T 

1.28 
1.51 

.12       .80 
1.64 

.83      T 

T 

.10 
.09 
.08 
.10 
.08 

.07 
.07 
.06 
.06 

.16 
.16 
.11 
.20 

.54 

.82 
.93 
.95 
.93 

.17 
.15 

.02 
.14 

T 

T 
T 

.62 
.50 
.77 
.63 
.90 

T 

ESSEX    FELLS    SERV    BLOC 
FLEMINGTON    1    NE 
GREENWOOD    LAKE 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 

4.56 
5.96 

6. IS 
4.35 
2.9C 

T 

.30 
.35 
.15 
.21 
.15 

.37 
.38 
•  52 

.17 

T 

.10 

.90 

1.15 
.9! 
.23 

.49 

.30 
.58 
.55 

.15 

T 

.92       .04 
T         1.24 
1.78 
.05    1.49 
T 

T 
T 

.10 
.10 

.10 
.04 

.13 
.05 
.05 
.10 
.62 

T 
.12 

.23 

.20 

T 
.61 

.85 
1.21 
.95 
.90 
.33 

T 

.10 
.15 
.17 

.65 

.68 
.75 
.62 
.60 

LAMBERTVILLE 
LITTLE    FALLS 
LONG    VALLEY 
MAHWAH 
MIDLAND    PARK 

5.05 
5.16 
5.3B 
5.58 
5.16 

T           T           T 

T 
.02 

.50 
.27 
.20 
.15 
.75 

.38 
.35 
.48 

T 

1.40 

.16 

.97 

.03 
.75 
.30 

.30 
.13 
.37 

.42 
T 

T           T           T 

1.18       .03 
.33    1.09 
.65       .96 
.04    1.26 

.77      T           T 

.09 
T             .09 

.09 

.04 
.08 
T 

T            .12 
.11 
.27 
.13 

T            .09 

.05 
.01 

.13 

.57 
.80 

.43 
.96 
.84 
.99 
.10 

.03 

.04 
.07 

.08 

.62 
.79 
.63 
1.08 
.76 

HILTON 

MORRIS    PLAINS    1    W 

NEWARK    WSO                                    R 

NEW    HILFORD 

NEWTON 

5.68 
5.66 
4.44 
5.71 
4.96 

■  02 

.20 
.17 
.56 
.72 
.21 

.42 
.47 

.32 

.62 
.61 

.66 
.93 
.33 
.94 
.13 

.33 

.50 

T 

.02 

.34 

.42 

T 

T 

1.50       .08 
T         1.34 
.78       .04 
1.05 
.02    1.15 

.06 

.10 

.13 

.  10 

.11 

.12 

.11 
.17 
■  20 
.10 

.20 
.15 

.14 

.64 
.72 

.80 
.94 
.25 
.32 

.66 

.24 

.05 

.13 

.04 

.58 

.90 
.93 

1.03 
.65 

T 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 
POTTERSVILLE    2    NNW 

5.79 
6.31 
5. 85 
4.92 
5.80 

T 

.22 

.27 
.63 
.31 

.62 
.37 
.39 

T 

.11 
.70 
.31 
.00 
.13 

.33 
.42 
.31 

.46 
.43 

T 

.08    1.36       .05 
.38    1.13 
.06    1.25 
.69      T 
.02    1.21 

.10 

.12 

.10 
.12 

.15 

.11 
.22 
.09 
.12 
.17 

.21 

.05 
.16 

.08 

.97 

.65 

.81 
1.08 
.10 
.42 
.95 

.24 

.08 

.11 

T 

.53 

1.15 
.70 
.85 
.85 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE    3    NW 
SPLIT    ROCK    POND 
SUSSEX    1    SE 

4.71 
4.37 
4.85 
6.64 
4.98 

T 

.60 
.40 
.24 

.24 

.25 
.37 
.25 

.13 

.89 

T 

1 
1 

.46 
.95 

.95 
.15 
.11 

.42 
.49 
.35 
.43 

.01 

.60 

.56    1.00      T 
.04       .61 
.10    1.65 
1.12 

.06 

T           T 

T 

T 

.07 
.23 
.13 

.15       .04 
.15 

.04 

.06 

T 

.08 

.15 

.78 

T 

.30 
.64 
.98 
1.35 
.79 

.02 
.70 
.15 

.02 

.61 

T 
.75 

.85 
.67 

.01 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 
WERTSVILLE 
WEST    WHARTON 
WOODCLIFF    LAKE 

5.93 
5.15 
5.17 
6.14 

T 
.02 

.32 
.28 

.14 
.76 

•  50 
.27 
.48 

I 

1 
.77 

.90 

.00 
.OS 
.97 

.48 
.42 
.28 
.05 

.03 

T         1.51 

.11       .98 

1.30 

1.10 

T 
.10 

.10 
.11 
.09 

.05 

T            .06 

.09 

.27 

.16 
.16 

T 
.65 

.96 
1.11 
.77 
.35 

.03 

.04 
.11 
.03 

.90 
.75 

.62 
1.05 

.02 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WSO 

AUDUBON 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

BURLINGTON 

5.26 
5.87 
4.51 
5.91 
6.26 

.21 

T 

.07 

T 

.25 
.47 
.36 
.30 
.60 

1.32 
1.23 

1 

T         1 
T         1 

.22 

.48 

.85 
.59 
.40 

.15 

.23 

.17       .02 
1.04      T 
.09 

.49      T 
.82       .88       .04 

.09 

T 

T 
.03       .06 

.06 

.08 

.04 
.20 

T 
.05 

.16 
.04 
.40 

1.90 
.80 

.92 
.29 

.10 
.62 

1.97 
1.37 
.54 

.20 

T 

.74 

1.03 

.90 
.92 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

5.93 
5.48 
5.78 
4.83 

5.40 

.02 
.01 

.37 
.15 
.29 

.20 

.29 

.32 
.21 

1 

2 
1 
T         1 
1.26 

.40 

.00 
.33 
.50 
.40 

.30 
.35 
.24 
.34 

.05 

T 

.45    1.22 
.26 

.25       .60 
.03       .53 

1.01       .07 

.05 

.34 

.10 
.09 

.04 

T           T 
.05       .10 

.10 
.14 

.37 

.48 
.25 

1.30 

1.23 

1.11 
1.65 
.87 
.10 

.01 

.11 

.58 
.79 
.65 
.61 
.65 

HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 
MAYS    LANDING    1    W 
HILLVILLE    FAA    AIRPORT 

6.55 
4.60 
5.74 
6.51 
7.64 

T 
.13 

T 

T 

•  03 
.03 
.09 

.45 
.52 

.42 

.28 
.28 

.13 

1 

T         1 

.05    2 

1 

2.06 

.89 
.33 
.00 
.68 
.47 

.32 
.27 

.19 
.30 

.60       .47 
.46       .02 
.55       .06 
T             .42 
1.13       .03 

T            .08 
.08 

.07 

.07 

.01 
.05 
.01 

.08 

.05 
.10 
.09 
T 

.10 
.43 
.83 
.02 
2.24 

1.72 
.48 
.53 

2.23 

.12 

.01 

T 

.32 

.93 
.84 

.90 

L.02 
.75 

moorestown 
new  brunswick 
pemberton  3  e 
princeton  water  works 
seabrook  farms 

5.19 
5.01 
4.52 
3.63 
6.61 

.01 

T 

.01 
.04 
.01 

.29 

.18 
.40 
.14 
.22 

.53 

.11 

*         1 
1 
1 

.95 
1 

.27 
.11 
.77 
.35 

.64 

.42 
.40 
.23 
T 

.47 

T 

.60       .03 
.12       .37 
.51       .02 
.36      T 
.31    1.01 

T 

.09 
.08 

.08 

.07 

.08 

.13 
.02 
.16 
.03 

.12 

.04 

.10 

.18 
T 

.35 
.60 

1.20 
1.18 
.69 
.06 
1.61 

T 
T 

T 
.08 

.92 
.80 
.39 

.80 

1.02 

5HIL0H 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WSO                                  R 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 

4.76 
6.29 
4.96 
5.45 
6.11 

T 

T 

.03 
■  01 
.05 
.06 

T 

.30 
.40 
.55 
.36 
.33 

.16 
T 

1 

T         2 

1.10 

T         1 

1 

.42 

.55 
.42 

.45 
.55 

.25 
.30 
.02 
.02 
.31 

.88       .07 

.51       T 
.66       .02 
.26      T 
1.30      .03 

T            .07 
.07 
.08 

.01 

T 

T            .30 
.04 
.05 

.17 
.07 

1.03 

.65 
1.52 
1.08 

.31 
1.37 
.32 
.81 
.54 

.01 

T 

.11 

.47 
.80 
.69 
.86 
.75 

CDASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 
CAPE    MAY    1    NW 
LONG    BRANCH    2    S 
SANDY    HOOK 

4.31 
4.42 
5.51 
4.75 

.22 

T 
T 

.22 
.16 
.55 

.52 

.20 

.66 
1 
2 
1 

.20 
15 
.23 
.96 

.27 
.  16 

.09 

.37 
.53      T 

.09 

.10 
.51 

.04 
.05 

.02 
.04 

T 
.18 

1.96 
.03 
.38 

.04 
1.65 

.53 
1.17 

T 

T 

.12 

T 

.69 
.55 
.61 
.52 
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ATLANTIC    CITY    WSO 

26 

4.1 

11.1 

35++ 

18 

13 

69 

71 

55 

64 

0 

3 
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2 

0 

12 

43 

6.8 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 
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40 
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0 
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NEWARK    WSO 

26 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEB    JERSEY 

FEBRUARY      1971 


Day  of  Month 
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NORTHERN 


01 


BELVIOERE 

B00NT0N    1    SE 

CANOE    BROOK 

CHARLOTTEBURG 

CRANFORO 

ESSEX  FEUS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBtRTVlLLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  kl 

NEWARK  WSO 

NEWTON 

PATERSON 

PHULIPSBURG 

PLAINFIELD 

SQMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

*     *     * 
SOUTHERN  0; 

ATLANTIC  CITY  WSO 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBDRO 
HAMMDNTON  2  NNE 
HIGHTSTOKN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTDWN 
.<EW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 


23   1* 
3    2 

17    0 


15   17 

7    5 


20   13 
-  1    2 


14   17 
7    7 

19   10 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


19    9 
■12  -12 


16  IB 
•  1  3 

17  IB 
9  7 

21  20 
•9-5 

29  16 

8  7 

22  18 

■  5  1 

22  10 

4  4 

24  12 

4  5 

24  21 


17   15 
5    5 


17   16 
5    5 

IB   19 


25 

-  2 


23 

-  1 


34   36 
17   27 


30   36 
13   27 


32   34 
10   26 


35   ".4 
25   26 


37   45 
26   28 


31   36 
15   25 


40   46 
27   34 


33   37 
18   29 


36   45 
25   28 


42   47 
30   29 


49   49 
28   28 


22  27 

39  47 

17  26 

42  44 

27  29 


46   47 
33   25 


33   41 
19   31 


48   48 
26   28 


42   38 
24   33 


44   38 
25   32 


40   40 
30   34 


43   40   38 
25   26   32 


39   37 
35   21 


46   46 
35   30 


37   35 
32   28 


44   39   43 
22   35   30 


38   45   47 
21   27   25 


46   42 
33   28 


38   40 
35   26 


45   37 
30   30 


41   38 
33   32 


38   40 
34   29 


46   39 
30 


23  41 

9  9 

23  39 

9  12 

24  39 
10  12 

19  35 


41   55 
13   27 


27   43 
10   22 


26   42 
9   10 

19   33 


1 


35   49 
22   33 


45   54 
14   29 


25   37 
14   19 


22   39 
5   19 


39   56 
21   33 


25   40 
15   20 


22   42 
12   13 


42   54 
14   28 


25   42 
10   10 


29   45 
10   18 


33   44 
14   12 


33   43   56 


33   26 
13   13 


33   28 
14   16 


37   29 
12   14 


28  44 

13  10 

27  41 

15  14 

38  30 

13  15 

33  26 

13  13 

30  45 

14  12 

34  28 

15  16 
See  Relere 


51   50 
30   20 


52   51 
29   22 


39   3B 
15   19 


38   38 
16   18 


40   40 
16   18 


33   34 

12   12 


42   54 
18   24 


36   45 
16   23 


37   40 
12   15 


47   45   23 


29   32   33 


54   54 
34   25 


52 
22 


56   59 
32   20 


55   53 

38   23 


57   47 
36   22 


36   52 
25   30 


40   54 
17   25 


38   40 
20   22 


35   35 
15   19 


38   38 
15   18 


39   53 
26   29 


35   37 
9   10 


41   37 
23   17 


38   39 
18   20 


42   53 
19   24 


38   40 
15   16 


40   40 
20   17 


41   43 
24   20 


41   42 
14   13 


32   41 
21   19 


35   39 
23   21 


36   38 
21   19 


39   43 
15   13 


38   41 
20   16 


35   42 

25   17 


32   39 
23   20 


43   44 
16   13 


54   58 
24   36 

Notes  Following 
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35      38 
20      20 


33 
20 
Station  Index 


49  44  42 

32  33  35 

48  47  43 

30  37  36 

51  49  42 

23  31  32 


33  34  32 

48  43  51 

34  35  34 

50  47  40 

32  32  30 

52  45  45 

28  32  36 

50  43  43 

9-9  24 

48  44  48 

39  40  41 


49   37 
33   33 


49   48 
38   34 


24   32   36 


25   33   35 

53   45   43 
30   34   34 


52   45   45 
24   35   36 


49   45 
19   29 


36   40   39 


53   67 
35   39 


50   66 
34   44 


53   48 
35   36 


55   53 
35   36 


58   52   66 

36   34   38 


51   66   59 
42   35   36 


53   66 
39   41 


56   49 
36   37 


50   65 
40   36 


56   53 
36   39 


46   44 
34   36 


43   42   43 


46   35 
28   26 


50   45 
38   31 


38   42 
35   30 


43   44 
38   34 


44   45 
37   31 


44   43 

36   30 


42   42 
37   32 


47   44 
36   35 


38   38   35 


39   42 
35   31 


44   44 
39   31 


45   45 
38   33 


46   48   55 
34   23   27 


42   43   50 
30   24   38 


48   57   63 
35   25   42 


41   44 
31   18 


46   53 
35   32 


47 

H 


44   45   55 
32   22   23 


50 

70 

26 

48 

il 

65 

30 

47 

54 

69 

23 

46 

52 

60 

45 

51 

71 

24 

46 

47 

54 

25 

38 

4=) 

54 

31 

38 

51 

57 

27 

35 

54 

65 

26 

43 

5-i 

68 

24 

45 

53 

67 

28 

46 

50 

56 

2^ 

35 

45 

54 

27 

33 

54 

68 

2* 

44 

50 

55 

30 

40 

97 
Zl. 

8 
0 

4  b 
22. 

0 
! 

38 
19. 

6 

8 

34 
18 

3 
3 

42 

25 

4 
3 

38 
22 

i 

4 

38 

20 

4 
2 

32 
9 

0 
1 

40 
29 

0 

5 

42 
25 

6 
J 

39 

24 

1 
1 

36 
20 

4 

6 

38 
20 

0 

6 

41 

2fl 

5 

3 

35 
17 

8 

5 

39 
25 

,7 
.0 

37 
21 

6 
9 

42 
25 

2 

0 

38 
21 

.7 
.1 

34 
13 

.7 
.3 

44.5 
26.8 


45.0 
28.3 


43.6 
29.3 


46.4 
25.0 


40.3 
25.0 


42.7 
26.1 


44.3 
24.1 


42.9 
26.4 


44.5 
25.3 


44.4 
26.3 


42.9 
27.0 


39.6 
24.9 


45.5 
25.7 


42.0 
24.8 


Continued 

Di 

\IL 

Y 

TE 

:mperature 

Day  of  Month 

:s 

NEW  JERSEY 
FEBRUARY 

1971 

Station 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

SHlLDH 

MAX 
Mm 

18 
5 

18 
4 

24 
6 

29 

17 

43 
29 

46 
26 

46 
26 

38 
36 

38 

28 

29 

1* 

42 

17 

45 

3  0 

58 
30 

52 
22 

34 
19 

38   41 
25   22 

57 
33 

54 
40 

66 
38 

65 

38 

46 
37 

45 
39 

44 
34 

50 
34 

52 

30 

66 

45 

61 
43 

44.5 
27.4 

TDMS  RIVER 

MAX 

MIN 

22 

-  1 

16 
0 

17 
-  1 

25 

1 

40 
20 

51 
29 

47 
23 

43 
25 

45 
32 

35 

14 

28 

12 

42 
14 

57 
30 

55 
22 

35 
20 

35   41 
17   15 

42 
18 

56 

37 

47 
37 

66 
36 

55 
38 

43 
38 

44 
30 

45 
35 

48 
25 

54 
32 

72 
42 

43.1 
22.9 

TRENTON  WSO 

MAX 
MIN 

13 

e 

15 
7 

22 

9 

29 

20 

42 
29 

45 
33 

42 
31 

38 
35 

36 

20 

27 
15 

43 
21 

54 
35 

56 
35 

35 
23 

33 
22 

38   42 
27   27 

54 
34 

52 
39 

59 
39 

51 
42 

42 
37 

44 
36 

43 
34 

46 
37 

54 
33 

63 

45 

59 

47 

42.0 
29.3 

TUCKERTDN 

MAX 

MIN 

19 
-  4 

18 
2 

24 

4 

31 

18 

48 
30 

50 
28 

44 
23 

49 
36 

46 
26 

28 

12 

41 
10 

48 
31 

52 

31 

42 
22 

35 
19 

42   41 

20   15 

57 
30 

50 
36 

55 
35 

57 
37 

47 
38 

49 
38 

46 
31 

50 
34 

49 
29 

72 

41 

61 
45 

44.7 
25.6 

WOODSTOWN 

•     *     • 

MAX 

MIN 

18 
2 

18 
0 

26 

4 

29 
11 

42 
21 

46 
25 

45 
24 

39 
27 

38 

29 

30 
10 

43 

15 

54 
30 

57 
27 

53 
22 

36 
20 

37   40 
24   28 

58 
32 

51 
38 

67 
36 

65 

46 

46 
34 

45 
35 

44 

29 

59 
34 

55 
30 

65 

44 

64 
40 

45.4 
25.6 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

19 
13 

18 
12 

11 
13 

35 
26 

48 
35 

49 

33 

49 
32 

51 
37 

42 
25 

29 
19 

40 
26 

46 

38 

52 

40 

40 
26 

37 
26 

41   40 
26   27 

59 
35 

48 
39 

50 
40 

56 

42 

44 
40 

51 
38 

45 
37 

51 
38 

50 
38 

63 

45 

60 
45 

44.3 
31.8 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 

MIN 

23 
11 

20 

10 

1" 
10 

27 
13 

36 
27 

46 
29 

45 
26 

52 

30 

45 

31 

35 
IT 

28 
18 

40 

24 

47 
34 

53 
24 

34 
24 

37   38 
26   21 

40 

24 

57 
38 

50 
39 

64 

36 

52 
36 

51 
39 

49 
36 

45 
36 

50 
33 

50 
41 

66 
46 

42.8 
27.8 

LONG  BRANCH  2  S 

MAX 

Mm 

16 
5 

18 
5 

22 
3 

30 
15 

47 
29 

46 

30 

41 
26 

37 
35 

40 
27 

27 

14 

39 

15 

48 
31 

52 
38 

44 
25 

34 

21 

40   41 
21   19 

54 
30 

49 
39 

50 
36 

54 

36 

44 
36 

42 
37 

44 

30 

47 
36 

49 
26 

67 
41 

59 
41 

42.2 
26.7 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

18 
8 

21 

9 

27 
18 

36 
26 

37 
30 

36 
27 

36 
33 

36 
30 

30 

15 

34 
19 

46 
32 

47 
35 

46 
24 

30 
22 

37 
26 

36 
24 

43 

31 

43 
36 

44 
34 

48 

36 

43 
35 

39 
35 

39 
32 

41 
34 

45 
29 

54 
38 

53 
38 

38.7 
28.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


II 


Station 

m 

<1) 

Day  of  month 

<B 
0> 

4 

Q 

(IN) 

E-i 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
4 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

27 
24 

28 

21 

32 
22 

30 
28 

34 
30 

33 
33 

34 
33 

35 

34 

35 
33 

33 
29 

34 
27 

36 
33 

36 

34 

35 
33 

34 
32 

34 
30 

35 

30 

34 
33 

36 
34 

36 
35 

^ 

36 
35 

38 
33 

36 
33 

39 
33 

40 
33 

51 
37 

46 

39 

35.4 
31.5 

2 

MAX 
MIN 

28 
26 

28 

24 

31 
24 

30 
29 

34 
30 

33 
33 

34 
33 

35 

34 

35 
33 

33 
31 

34 
29 

36 
33 

36 
34 

35 
33 

33 
32 

33 
31 

34 
31 

34 
33 

36 
34 

36 

34 

- 

34 
34 

35 

33 

35 
33 

36 
33 

36 
33 

47 
36 

44 
39 

34.7 
31.9 

4 

MAX 
MIN 

34 
27 

31 
28 

31 
26 

32 

31 

34 
32 

35 
34 

35 
34 

36 
34 

37 
34 

34 
31 

35 
32 

37 
34 

37 
35 

36 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

35 
33 

37 
35 

37 
36 

; 

34 
34 

35 

34 

34 
34 

36 
34 

36 
34 

43 
36 

43 

40 

35.4 
33.1 

8 

MAX 
MIN 

33 
32 

34 
33 

33 
30 

33 
33 

34 
33 

35 
34 

35 
35 

36 

34 

37 

34 

34 
33 

35 

34 

37 
35 

37 
36 

36 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

35 
34 

37 
35 

37 
36 

- 

34 
34 

36 

34 

34 
34 

36 
34 

36 
35 

42 
36 

42 
40 

35.6 
34.1 

20 

MAX 

MIN 

36 

36 

36 
36 

36 
35 

36 

35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 

35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 

37 
35 

37 
35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 
35 

35 

35 

37 
35 

37 
35 

; 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

35 

38 
35 

39 
38 

35.8 
35.2 

40 

MAX 
MIN 

39 
39 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

40 
38 

39 
38 

38 
36 

38 
38 

39 

36 

39 

38 

39 

38 

36 

38 

36 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

38 
36 

: 

36 
37 

38 
37 

36 
37 

38 
37 

36 
37 

39 
38 

39 

38 

38.7 
38.0 

SUB-STA  2 

1 

MAX 

MIN 

25 
14 

26 
11 

31 
12 

29 

24 

33 
29 

34 
33 

34 
33 

36 

34 

35 
34 

34 
27 

34 
23 

36 

33 

39 
34 

36 
34 

34 
32 

34 
28 

34 
28 

37 
34 

40 
35 

43 
36 

- 

37 
37 

41 
34 

39 
34 

45 
34 

47 
34 

60 
41 

54 
38 

37.3 
30.4 

2 

MAX 
MIN 

25 

15 

26 

11 

30 
13 

29 
24 

33 
29 

34 
33 

34 
33 

36 
34 

35 

34 

34 
29 

33 
24 

36 

33 

37 
34 

36 
34 

34 
33 

34 
29 

33 
28 

34 
33 

38 
34 

41 
36 

: 

36 
36 

41 
34 

39 

34 

43 

34 

46 
34 

59 

41 

53 

38 

36.6 

30.5 

4 

MAX 
MIN 

26 
22 

26 
18 

29 

18 

29 
25 

32 
29 

33 
32 

33 

33 

35 
33 

35 
34 

34 
33 

33 
28 

35 
33 

35 
34 

35 
34 

34 

33 

33 
32 

33 
31 

34 
33 

35 
34 

36 
35 

: 

35 
35 

37 
34 

36 
34 

39 
34 

41 
34 

52 

40 

47 
41 

34.9 
31.7 

8 

MAX 
MIN 

31 
28 

28 
25 

29 
24 

29 

28 

32 
29 

33 
32 

33 
33 

35 
33 

35 
34 

34 
33 

33 

31 

35 
33 

35 
33 

35 
33 

34 
33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

35 
34 

36 
35 

: 

34 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

38 
34 

46 
38 

44 
42 

34.3 
32.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SUB-STA  1   :  SLOPE  OF  GROUND.  FLAT.   SOIL  TYPE,  LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  6LUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 

SUB-STA  2   :  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
FFBRUARY 

1971 

Sutton 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   »   * 

NORTHERN             01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

2.0 
3 

1.0 
3 

T 
2 

5.0 
6 

1.0 
6 

s 

5 

5 

T 
3 

T 
1 

1 

1 

1 

.3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

: 

5 

5 

5 

.3 
5 

5 

5 

3.0 
5 

5 

5 

5 

5 

A 

3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

2 

1 

T 

1.0 
1 

1.5 
2 

T 

T 

FLEMlNGTON  1  NE 

iNOWFALl 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

T 
2 

1.0 
3 

1 

.8 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 
1 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

L 

1 

.2 

1 

.2 

1 

T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

.5 
1 

.1 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

MORRIS  PLAINS  1  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 

1.5 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

.3 

T 

NEWARK  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.4 

T 

T 

.1 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

.6 

7 

6 

6 

6.5 

13 

T 
11 

T 
11 

11 

11 

10 

9 

9 

9 

9 

1.0 
10 

8 

8 

6 

5 

.5 
5 

.5 
5 

A 

3 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

.3 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

SOMERVILLE  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

WANAQUE  RAYMOND  DA" 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 
1 

1 

1.5 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

*    *    * 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

1.7 
1 

T 

.2 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.5 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

INDIAN  MILLS  2  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

.7 

T 

T 

T 
T 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

T 

T 

.7 
1 

.5 

T 

.1 

T 

MILLVILLE  faa  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 

T 

MOORESTOKN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.7 
1 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.2 

T 
T 

TRENTON  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 

.3 

T 

T 

.1 

.2 

T 

T 

.2 

T 

*    *    » 
COASTAL             03 

LONG  BRANCH  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ALLENDALE 
ATLANTIC  CITY  WSO 
•ATLANTIC  CITY 
AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
IPLAIN  ST  FOREST 
BELVIDERE 
BERNARDSVtLLE  2  E 
BLACKHELLS  MILLS 
BOONTON  1  SE 

BOUND  BROOK  2  H 

iANCHVlLLE 
BURLINGTON 

ANISTEAR  RESERVOIR 

ANOE  BROOK 

ANTON 

APE  HAY  1  N* 
CENTERTON 
CHARLOTTEBURG 
CHATSWORTH 


ESSEX  FELLS  SE 
HINGTON  1  N 
FORTESCUE 

REEHOLO 
GLASSBORO 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMQNTON  2  NN 
HIGH  POINT  PAR 

HIGHTSTOHN  1  N 
INDIAN  MILLS  2 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  BRANCl 


LONG  ' 


LLEY 


2  S 


MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS  1 


SOMERSET 
SOMERSET 
MORRIS 

SOMERSET 

SUSSEX 

BURLINGTON 

SUSSEX 

ESSEX 

SALEM 

CAPE  MAY 

SALEM 

PASSAIC 

BURLINGTON 

HUNTERDON 

UNION 

ESSEX 

HUNTERDON 


SUSSEX 

MERCER 

BURLINGTON 

HUDSON 

HUNTERDDN 

SUSSEX 

PASSAIC 

MONMGU' 


R1S 

BERGEN 


BURLINGTON 
ESSEX 

MIODLESEX 
BERGEN 


39    28 

38  57 

39  31 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1  ENGINEERS 


WATER  WORKS 

ANAHID  CO 
'AVENPORT 
E.  C  G.  i 


COMMONWEALTH  W 
GERTRUDE  S.  WI 
JONATHAN  SAYRE 
C  W  THDRNTHWA1TE 


ER  CO. 
IS 


NJ  BUREAU  OF  W' 

UNION  COLLEGE 

BOROUGH  ESSEX  I 

DONALO  YOUNG 

JOHN  LOPER 

MRS  JANE  EKQAHI 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GEORGE  T.  WIGGINS 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

N  J  OEPT  OF  CORRECTION 

JAMES  R,  PICKERING 
EDWARD  ENTWISTLE 
JERSEY  CITY  WATER  OEPT 
E.  E.  CASE 

INACTIVE  9/1/70 

SAIC  VLY.  WTR.  COMM. 


wIL 


LAFAYE 


HDLZ 

ROBERT  G.  GLASGOW 
DAVID  D.  GRISCOM 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 
RIOGEWOOD  WATER  CO. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
JERSEY  CITY 


J.  WESLEY  GOODFEUOl 
NATL  WEATHER  SERVICI 
RUTGERS  UNIVERSITY 
HACKENSACK  WATER  CO 


NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

POTTERSVILLE  2  NNW 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RINGWOOD 

SANDr  HOOK 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 

SOMERVIILE  3    NW 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  SE 


WERTSVILLE 


01  SUSSEX 
MORRIS 

PASSAIC 
02|  BURLINGTON 

WARREN 

UNION 
Oil   MORRIS 

02  MERCER 
1  UNION 

PASSAIC 


01  SOMERSET 
31  MORRIS 

UNION 

SUSSEX 

I    OCEAN 

02  MERCER 
'Z]    OCEAN 

PASSAIC 

UNION 
HUNTERDON 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEWTON  WTR.  t  SWR.I 
NEWARK  WATER  DEPT. 
VECCHIO 


HILIP 


UCCI 


TOWN  OF  PHILLIPSBi 
MRS  VIVIAN  SCHERER 
MRS  MARION  GOODENQUGH 
PRINCETDN  WATER  CO. 
RAHWAY  VALLEY  SEW  AUTI 
NO.  JER5EY  WTR.  SUPPL' 

U.S.  DEPT.  OF  INTERIOR 

SEABROOK  FARMS  CO. 
EVERETT  DICKINSON 


WEOENCE 


ASANO, 


WATER  SUPPLY  COMM. 
UNION  COUNTY  ENGINEEI 
ROBERT  M.  MANNERS 
N.J.  POWER  6  LIGHT  Cl 
HACKENSACK  WATER  CO. 
CREAM  VALLEY  DAIRY 


DRAINAGE  CODE: 


l-GREAT  EGG 


,-HACKENSACK     S-HUDSON    6-MAUFUCE    7-MULUCA    B-PASSAIC     9-RAHWAY     10-RARJTAN 


i 


|{  E  l'  ES  H  B  N  C  E   no  T  E  S 


NEW  I 
FEBRUARY  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  oJ  New  Jersey  may  be  obtained  by  wr to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  AdminiHtration  81  it< 

ri  imutologist  .  Department  .<i  M.i- 01  ology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  The  Stati  University,  New  Brunswick,  New 
Ji'i-si'j  to  .m>  weather  Service  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  an  i  in  "HOURLY  PRECIPITATION  da'ia  NEli  FERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:    L'he  Station  Index  shows  observation  times  Ln  Local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  Ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 

and  f'AA  stations.   For  trust-  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.  Data  Ln  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 

"Daily  l'emper.itui'e"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  oi  observation. 

EVAPORATION  Ls  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitatic 
Station  Index. 


table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 
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Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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*    *    * 
NORTHERN           01 

BELVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

46.9 
45.6 
47.2 
41.5 
49.7 

25.9 
30.9 
26.8 
25.9 

30.1 

36.4 
38.3 
37.0 
33.7 
39.9 

-  2.9 
1.0 

-  .6 

-  2.9 

64 
68 
69 
64 
74 

17 
16 
16 
16 
15 

18 
23 

18 
17 
21 

10 
10 
4 
10 
10 

878 
822 
867 
965 
772 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

1 

4 
0 

29 

19 

,'8 
29 
21 

0 
0 
0 

0 

0 

2.96 
2.22 
3.42 
3.40 
3.47 

-  1.12 

-  1.64 

-  .88 

-  1.07 

1.00 

.94 

1.21 

1.23 

.83 

20+ 

4 
20 

4 

4 

6.1 
7.0 
1.0 
5.5 
3.2 

5 
5 
1 
5 

T 

5  + 
4 

6  + 
5 

4  + 

5 

3 

5 
5 
7 

3 

2 
3 
3 

4 

2 

0 
1 
2 
0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOO 
FLEM1NGTDN  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

46.2 
46.5 
39.5 

45.3 
49.5 

27.1 
26.3 
20.9 
33.2 
28.0 

36.7 
36.4 
30.2 
39.3 
38.8 

-  3.7 

-  .5 

-  1.0 

70 
71 
58 
66 
73 

16 
16 
16 
16 
15 

18 
18 
10 
25 

17 

10 

11+ 

9 
10 
24  + 

874 
877 
1073 
791 
807 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

5 
0 
0 

29 

28 
30 
15 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 
4.21 
3.18 
3.57 
3.27 

.22 

-  .46 

-  .79 

1.20 

1.30 

1.30 

.82 

1.06 

20 

4 
4 
11 
4 

3.5 

12.6 

18.9 

T 

4.0 

3 
10 
6 
0 
4 

4 

5 
4 

4 

3 
7 
6 
6 

7 

3 
4 
2 
4 
3 

2 

2 
1 
0 

1 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  I  M 

NEWARK  WSO              R 

NEWTON 

46.5 
45.2 
46.1 
4B.4 
44.0 

30.2 
25.0 
27.4 
33.9 
25.5 

38.4 
35.1 
36.8 
41.2 
34.8 

-  .9 

.7 

-  1.6 

67 
65 
69 
70 
64 

16 
16 
16 
15 
16 

23 
9 
16 
26 
11 

25  + 

9 
10 
25 
25 

815 
918 
869 
732 
927 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

1 

0 
2 

21 
28 
28 
10 
30 

0 
0 
0 
0 

0 

3.46 
4.02 
3.86 
3.29 
3.03 

-  .84 

-  .26 

-  .80 

-  .42 

1.33 

1.25 

1.49 

.92 

1.31 

20 
20 
20 
19 

4 

17.0 
5.5 
7.5 
4.2 
6.0 

15 

7 
4 
5 

5 

5 
5 
4 

3 

6 
5 
5 
4 

3 
4 
3 
3 
2 

2 
2 

2 

0 
1 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

47.8 
47.9 
4B.2 
46.7 
42.3 

31.3 
27.5 
30.1 
27.4 
22.2 

39.6 
37.7 
39.2 
37.1 
32.3 

.1 

-  1.5 

-  .7 

-  2.4 

-  4.7 

69 
66 
75 
72 

61 

17 
16 
15 
16 
16 

25 
20 
22 
19 
11 

25  + 
11 
25 
10 

5 

781 
841 
795 
860 
1005 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 
1 

4 

17 
28 
21 

2  8 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

4.27 
4.01 
3.45 
3.51 
0  3.20 

-  .18 

-  .08 

-  .86 

-  .46 

-  .20 

1.48 
1.49 
1.02 
1.08 
1.16 

20 

4 

19 

20 

4 

4.5 
6.0 

4.5 
3.0 
9.5 

5 
4 
3 

4 

4 
5 

5 
7 
6 
7 
6 

3 
2 
3 

3 

2 

2 
2 

1 
1 
1 

DIVISION 

37.0 

-  1.6 

3.45 

-   .65 

6.5 

*    *    * 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

47.5 
51.2 

M 
51.9 

30.5 
32.8 

M 
28. 3M 

39.0 
42.0 

M 
40. 1M 

-  2.1 

67 
75 

68 

71 

16 
15 

17+ 
15 

19 
24 

19 

10 
25 

25 

798 
706 

758 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

22 
16 

22 

0 
0 

0 
0 

1.64 
2,78 

3.41 
2.99 

-  2.27 

-  .93 

.40 
.77 

.76 
.83 

3 

19 

4 
4 

.9 
2.0 

.0 

T 
T 

0 

23 
4 

6 

6 

7 
7 

0 
3 

3 
2 

0 

0 

0 
0 

FREEHOLD 

GLASSBORO 
HAMHONTON  2  NNE 
HIGHTSTDWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

48. a 
50.7 
48.7 
49.8 

31.1 
29.5 
30.6 
29.3 

40.0 
40.1 
39.7 
39.6 

-  1.8 

-  .5 

-  1.1 

74 
75 
75 
74 

16 
16 
15 
15 

20 
21 
22 

17 

5 

25+ 

10 

10 

767 
762 
776 
784 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

20 
23 
20 
21 

0 
0 
0 
0 

2.99 
2.86 
2.60 
3.36 

-  1.38 

-  1.22 

-  .92 

.85 
.78 
.70 
.86 

20 
4 
4 
4 

.5 
1.0 
4.9 
4.4 

1 

2 

T 

4 

4 
4  + 

6 
6 
7 
6 

2 

3 

1 
4 

0 
0 
0 
0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTDWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROQK  FARMS 

48.9 
48.9 
46.9 

51.4 
49.1 

30.6 
31.7 
30.5 
30.2 
31. 1M 

39.8 
40.3 
36.7 
40.8 
40. 1M 

-  .4 

-  1.5 

-  .8 

67 
73 
73 
75 
71 

15 
16 
16 
15 
16 

17 
22 
23 
19 

21 

10 
10 
25  + 
10 
10 

776 
756 
809 
746 
770 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

1 
1 

0 
0 

22 

21 
21 
22 

0 
0 

0 
0 
0 

3.16 
2.75 
3.14 
2,97 
2.53 

-  1.06 

-  .61 

-  .88 

1.16 

1.16 

.97 

.65 

.74 

4 
4 
4 
4 
4 

T 

2.4 

3.5 

.0 

0 
2 

1 
1 
0 

4 
23  + 
4 

6 

6 
7 
6 
5 

3 
2 
3 
3 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO             R 

TUCKERTON 

W00DST0WN 

50.4 
48.3 
46.8 
48.6 
51.1 

31.7 
29.8 
33.7 
29.7 

30.5 

41.1 
39.1 
40.3 
39.2 
40.8 

-  1.1 

-  .4 

70 
69 
72 
75 
74 

15 
17 
15 
15 
15 

23 

15 
26 
16 
20 

10 
9 
25  + 
10 
10 

734 
797 
759 
794 
740 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

20 
2  1 
15 
21 
22 

0 
0 

0 

0 
0 

2.40 
2.61 
3.26 
2,44 
2.51 

-  1.36 

-  .58 

.62 
1.30 

.66 
1.10 

.69 

4 
4 
4 
4 
4 

.0 

T 
3.4 
1.1 

0 
T 
1 

T 
1 

23 

4+ 
4 

4 

6 

5 
7 
5 
6 

l 
2 
3 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

DIVISION 

40.0 

-   .9 

2.80 

-  1.29 

1.6 

*    «    * 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

46.5 
46.9 
46.6 
43. 4M 

35.2 
33.1 
31.4 
32. 5M 

40.9 
40.0 
39.0 
38.  OM 

-  .2 

-  .8 

56 
60 
70 

16 

1 

16 

27 
21 
22 

25 
5 

10 

738 
770 
799 
830 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 
13 
19 

0 
0 
0 

0 

1.84 
2.34 
3,66 
2.00 

-  2.17 

-  .71 

.89 
1.01 
1.28 

3 
4 
4 

.0 
3.1 

0 
1 

4 

4 

4 
7 

1 
2 
3 

0 

1 
1 

DIVISION 

39.5 

-  1.0 

2.61 

-  1.32 

1.4 

I 
I 

mi- 
ll, i ' 


llfl 

up 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
6    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
LONG  VALLEY 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PATERSON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATLANTIC  CITY  WSO 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BASS  RIVER  ST  FOREST 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HIGH  POINT  PARK 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LITTLE  FALLS 


75 

DATE 

16+ 

9 

DATE 

09 

4.27 

1.64 

1.71 

DATE 

04 

18.9 

15 

DATE 

05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


i 


NEW  JERSEY 

MARCH      1971 

Station 

■3 

Day  of  Month 

H 

1  |  2  1  3 

4  | 

5  |  6 

7  | 

8 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16   17  |  18 

19 

20 

21 

22 

23  |  24 

25  1  26   27 

28   29  1  30 

31 

•   *   * 

NORTHERN           01 

BELVIDERE 

2.96 

.02 

.04 

L.OO 

.53 

T 

T 

.12 

.25       T 

.00 

T 

T 

T 

BERNARDSVILLE  2  E 

3.96 

T 

1.24 

.09 

.61 

.21 

.06   T 

.36       T 

.20 

.19 

T' 

T 

BLACKWELLS  KILLS 

3.01 

.94 

.07 

.42 

.19 

.01 

.14 

.09 

.02 

.13 

BOONTON  1  SE 

2.22 

T 

.94 

.06 

.72 

.02 

T 

.08 

T     T     T 

.40 

T 

BOUND  BROOK  2  H 

J  3.13 

•  98D 

.15 

.64 

.25       T 

.09 

.98 

.04 

BRANCHVILLE 

2. 98 

T 

1.33 

.01 

.48 

.09 

.05 

.09 

.04       T 

.89 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.31 

.11 

1.35 

.08 

.55 

.05 

T 

.05 

.06   T     T 

.05 

.01 

CANOE  BROOK 

3.42 

T 

.96 

.01 

.72 

.18 

T 

,07   T 

.22        T 

.05 

1.21 

T 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

3.40 

.04 

1.23 

.10 

.54 

.24 

T 

.06 

T     T     T 

.02 

1.17 

CRANFORO 

3.47 

T     .19 

.83 

.81 

T 

.15 

.28       T 

.04 

.51 

.58 

.06 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.23 

T 

1.02 

.85 

.07 

.06       T 

.03 

1.20 

T 

T 

FLEMINGTON  I  NE 

4.21 

.07 

1.30 

.50 

.52 

.25 

.08 

.15   .03   .01 

.03 

1.15 

T 

.  12 

GREENWOOD  LAKE 

3.52 

.05 

1.10 

.36 

.42 

.30 

.05   .02 

.05   .03 

.04 

1.10 

HIGH  POINT  PARK 

3.18 

.05 

1.30 

.14 

.05 

.44 

.06 

.14 

.05 

.83 

.12 

JERSEY  CITY 

3.57 

.42 

.76 

.70 

.82 

T          .20 

.67 

LAMBERTVILL6 

3.27 

.34 

1.06 

.62 

T 

.04 

.02        .01 

.15 

.56 

.30 

.17   T 

LITTLE  FALLS 

3.46 

.01 

1.16 

.02 

.83 

.06 

.01        .01 

.02 

1.33 

.01 

LONG  VALLEY 

4.02 

.11 

.55 

1.05 

.81 

.06 

.14       T 

.05 

1.25 

HAHHAH 

2.03 

T 

1.03 

.17 

.63 

.06 

.05 

.02        T 

T 

.07 

MIDLAND  PARK 

3.26 

.69 

.56 

T     T 

.70 

T 

T 

.02   .01 

1.28 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.86 

.02 

1.20 

.20 

.72 

.14 

T 

.06 

T 

.03   T     T 

1.49 

T 

T 

NEWARK  WSO              R 

3.29 

T     .35 

.63 

.90 

T 

T     .09   .31 

T          .04 

T 

.92 

T 

T 

.05 

NEW  MILFORD 

3.01 

.53 

.53 

.73 

.04 

.04 

1.14 

NEWTON 

3.03 

.05 

1.31 

.02 

.45 

.11 

.06 

.01   T     T 

.06   T 

.96 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.00 

.08 

1.11 

.16 

.49 

.17 

.08 

.06        .04 

.61 

PATERSON 

4.27 

T 

1.47 

.19 

.96 

T 

.11 

.02        .03 

.01        T 

1.48 

T 

T 

PHILLIPSBLfRG 

4.01 

.11 

1.49 

.12 

.45 

.13 

.08 

.35        .02 

.09 

1.15 

.02 

.05 

PLAINFIELO 

3.45 

.28 

.88 

.78 

T 

.13 

,27        .04 

1.02 

T 

T 

POTTERSVILLE  2  NNW 

4.24 

T 

1.15 

.38 

.78 

.14 

.0! 

.05 

.29        .03 

.05       T 

1.32 

RAHWAY 

3.10 

.56 

.39 

.67 

T     .09   .30 

.08 

.95 

T 

.01 

.05 

RINGWOOD 

3.65 

.09 

1.38 

.BO 

T 

.04 

.03        T 

T 

1.31 

SOMERVILLE  3  NW 

3.51 

.01 

.93 

.16 

.55 

.28 

.14 

.22        .03 

.07 

1.08 

.01 

T 

.03 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  1  SE 

D  3.20 

.08 

1.16 

.21 

.44 

.10 

.06 

.05   .04 

.06      0  .10 

.90 

T 

T 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.37 

.04 

1.08 

T 

.70 

.25 

.05 

T         T 

1.25 

WERTSVILlE 

2.98 

.02 

1.08 

T 

.59 

.02 

.07 

.08 

.12 

.88 

.12 

WEST  WHARTON 

3.09 

T 

.99 

.19 

.43 

.26 

.05 

.02        .02 

1.13 

WOOOCLIFF  LAKE 

3.71 

.67 

.77 

.78 

.12   .02 

.01        .02 

1.30 

.02 

*    *    • 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

1.64 

.40 

.37 

.10 

T 

T     .02   T 

.04   T     .04 

.32 

.01 

.11 

.23   T 

T 

AUDUBON 

2.76 

.60 

.93 

.33 

T     T     T 

.05       T 

.77 

.23 

.27 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.90 

.03 

1.71 

.17 

.01 

.44 

.54 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

.32 

BURLINGTON 

3.41 

.48 

.76 

.40 

.25 

.65 

•  55 

CANTON 

1.82 

.08 

.21 

.28 

T 

T 

1.25 

CHATSWORTH 

2.99 

.37 

.83 

.44 

.10 

.05 

.31 

.37 

.52 

FORTESCUE 

2.05 

.75 

.25 

.22 

■  38 

.45 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

2.99 

.47 

.73 

.39 

.03        .02 

.65 

•  36 

.  14 

HAMMONTON  2  NNE 

2.88 

.23 

.78 

.12 

.42 

.01 

.03 

.01        .01 

.06 

.68 

T 

.53 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.60 

.20 

.70 

.49 

T 

.14 

.02        T 

.04   T 

.48 

.22 

T 

.31   T 
.62 
.55   T 

.19 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.36 

.38 

.86 

.57 

T 

.08 

.03        T 

T 

.55 

•  27 

HAYS  LANDING  I  W 

2.80 

.12 

1.43 

T 

T 

.14 

T 

T 

.05 

.51 

T 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.16 

.54 

1.16 

T 

.30 

T 

T     .05   T 

T          .07 

.53 

T 

■  32 

MOORESTOWN 

2.75 

.14 

1.16 

.01 

.29 

.10 

T          .03 

T     T 

.61 

.41 
.16 
.52 

.10 

.46   T 

NEW  BRUNSWICK 

3.14 

T 

.97 

.20 

.54 

.03 

T 

.10 

.16   T     T 

.01        T 

.93 

.02 

PEMBERTON  3  E 

2.97 

.40 

.65 

.59 

.09 

.07        .02 

.29 

.34 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.85 

.59 

.68 

.47 

.05   T 

T         T 

.64 

•  12 

SEABROOK  FARMS 

2.53 

.28 

.74 

T 

.30 

.01 

T         T 

.01 

.71 

SHILOH 

2.40 

.41 

.62 

.32 

.32 

.23 

.43   .07 

.25 

.18   .01 

TOMS  RIVER 

2.61 

.02 

1.30 

.28 

.12 

.08        .01 

■  55 

TRENTON  WSO             R 

3.26 

.70 

.86 

.45 

.02 

T     .11   T 

.04        .05 

T 

.71 

T 

•  13 

T 

TUCKERTON 

2.44 

.32 

1.10 

.13 

T 

.03 

.03        .02 

T     T 

.31 

T 

T 

.50   T 

WOODSTOWN 

2.51 

.38 

.69 

.28 

T 

.01 

,01        .03 

.41 

.19 

.50   .01 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 

1.84 

.89 

.30 

.07 

.04   .01 

.01        .04 

.26 

.07 

.13 

.01 

T 

CAPE  MAY  1  NW 

2.34 

.08 

1.01 

.01 

.03 

T 

.23 

■  56 

!*a 

LONG  BRANCH  2  S 

3.66 

.38 

1.28 

.53 

T 

.12 

.16        .02 

T 

.60 

•  09 

SANDY  HOOK 

2.00 

* 

* 

1.71 

T 

.12 

.16 

.01 

SUPPLEMENTAL  DATA 


ATLANTIC  CITY  WSO 
ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 
NEWARK  WSO 
TRENTON  WSO 


Wind 
(Speed  —   m.p.h. 


a:  Q 


29 


29 


"5  «> 


6.0 


6.1 


12.5 


12.4 


41+  + 
39 


35++    24 


39 


o  ^ 


1-       V) 

8£ 


27 

W 


M 

U 


04 
04 
04 
15  + 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
EASTERN 

01   07   13   19 


64 


65 


67   48 


69   51 


55 


55 


Number  of  days  with 
precipitation 


0      0      0 


o 
§1? 

CN   O 


0      0 


0       0 


c/> 


£-0 


57 


60      5.9 


fc.5 
5.9 


following  Sialion    Indu. 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN 


01 


BELVtOERE 

80ONTON  1  SE 

CANOE  BROOK 

CHARLOTTEBURC 

CRANFQRD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

»     *     « 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WS3 
AUDUBON 

belleplain  st  forest 
burlington 
chatsworth 
freehold 
glassb:ro 
hammonton  2  nne 
hightstown  1  n 
indian  mills  2  w 
millville  faa  airport 
moorestown 
new  brunswick 
pemberton  3  e 
seabrook  farms 


NEW  JERSEY 
MARCH 


Day  ol  Month 


MAX 
M1N 


MAX 
M1H 


MAX 

M1N 


MAX 
MIN 


57   58 
32   24 


35   28   32 


56   56   42 
32   26   28 


32   21   20 


43 
35 


55   54   <,0 
32   23   29 


57   57 
33   29 


45   39 
33   34 


53   53 
32   24 


34   26   28 


56   41   40 


44   35   30 

60   53   41 
27   27   32 


37   30   29 


35   43   55 


36   44   54 
28   29   34 


32   32 
23   22 


35   35 
28   28 


41   48   52 
30   32   28 


39   46   60 


33   48 
25   29 


44   55 
26   27 


27   25 

48   58 
31   25 


44   32 
27   23 


44   33 
29   25 


45   36 
29   24 


42   41 
30   24 


44   35 
26   23 


45   35 
25   20 


45   34 
22   10 


36   40 
28   28 


47   35 
24   24 


45   34 
27   26 


37   42 
30   28 


43   33 
27   21 


44   38 
30   25 


38   42 
29   25 


43   31 
24   13 


48   48 
39   29 


59   50 
36   28 


48   39 
39   28 


48   40 
38   28 


51   38 
36   29 


57   49 

40   31 


31 
26 

43 
29 

54 
34 

45 
29 

47 
27 

58 
26 

50 
36 

43 
30 

33 
28 

47 
27 

58 

49 

30 

42   44 
18   19 


41   45 
23   25 


41   45 
19   25 


35   40 

17   IB 


45   46 
21   34 


38   45 


44   34 
1*   18 


48   52 
20   35 


40   44 
23   29 


38   41 
16   22 


44  48  48 

27  36  35 

38  42  45 

17  23  30 


40   47 
25   28 


47   48 
23   34 


39   44 
19   21 


37 
27 

49 

2" 

44 
21 

111 
29 

47 
22 

50 
35 

47 
17 

51 
36 

46 
17 

52 
35 

41 
22 

50 
31 

3' 
23 

45 
29 

49 
1' 

52 

36 

41   47   53 


46   58 
31   34 


32   27   33 


53   51 
38   38 


30   29   34 


45   49   70 


43   50 
34   34 


51   47   55 


37   35   36 


50   53   74 
36   37   36 


51   49   49 


47 

4? 

47 

33 

32 

35 

50 

53 

75 

36 

38 

37 

52 

55 

50 

34 

37 

39 

68   60 
39   35 


69   66 
37   30 


64   59 
33   31 


67   65 
35   33 


70   67 
30   30 


71   66 
32   31 


58   55   35 


67   53 

35   30 


67   63 
40   33 


65   63 
32   28 


69   66 
37   32 


69   47 
43   32 


64   62 
32   32 


68   65 
32   33 


69   47 
36   34 


72   67 
30   29 


61   60 
30   28 


69   66   49 


74  68  50 
44  35  28 

75  68  45 

44  32  24 

67  54  46 

43  34  26 

69  57  46 

41  36  24 

66  45  47 

41  32  27 

73  67  43 

45  36  27 

73  66  44 

39  33  27 

71  63  48 

43  31  27 

71  68  44 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


40   40 
30   33 


40   40 
31   36 


43   42 
33   32 


36   35 
28   31 


47   47 
35   34 


40   43 
30   32 


45  44  41 
25  28  33 

36  36  34 

21  20  21 

40  41  46 

34  36  37 

46  50  47 
28  35  24 

44 
29 

43 
25 


42   42 
34   35 


39   40 
31   23 


40   41 
31   32 


45   48 
37   36 


40   39 
32   32 


43   45 
35   35 


43   41 
32   33 


42   47 
35   34 


46   41 
31   33 


37   33 
26   29 


53   42   49 


54   47   48 


45   52   42 
31   35   32 


53   44 
36   35 


48   51 
27   30 


45   49 
34   31 


48   52 
26   30 


40   45 
27   28 


52   50 
29   28 


50 
30 


45   51 
28   28 


37   40 
26   23 


53   47 
30   30 


46   50 
31   31 


49   49 
24   25 


46   50 
25   30 


53   45 
35   34 


44   48   40 
25   28   21 


47   52 
30   30 


52   47 
28   31 


45   51 
28   30 


56   46   40 


54   45 
31   28 


51   56 
27   29 


53   46 
32   30 


54   49   38 


55   44 
29   32 


47   55   46 
30   31   28 


45   52   44 


55   51   42 


48   55 
30   32 


r>    27 

44 
2« 


43   39 
21   20 


40   39 
27   25 


42   38 
24   24 


35   36 
21   23 


43   41   50 


42   37 
23   25 


42   39 
23   25 


37   49 
29   31 


40   51 
25   20 


39   39 
24   23 


41   38 
23   26 


26   31   33 


39   37 
20   22 


44   42 
25   24 


39   53 

27   28 


41   39 
23   25 


37   37 
17   19 


38   53 
28   29 


38   43   42 


43   37 
24   27 


42   37 
22   23 


35   45 
23   27 


45   40 
22   27 


26   29   30   31 


52   55 

19   20 


46   56 
26   39 


45   52 
23   25 


55   57 
28   39 


48   55 
23   32 


49   54 
19   24 


49   55 

31   40 


56   55 
21   39 


49   55 
27   36 


48   55 
23   28 


50   57 
28   33 


57   57 
27   37 


47   4B 
16   26 


55   49 
25   24 


55   48 
37   34 


58   51 
24   29 


50   42 
31   27 


55   48 
28   29 


54   48 
25   29 


49   39 
19   22 


49   48 
38   33 


50   51 
27   25 


55   48 
33   31 


53   46 
23   24 


52   52 
37   35 


52   45 
27   27 


58   52 
34   31 


55   49 
29   29 


55   49 
25   30 


21   30   21   26 


53 
31 

49 
32 

43 
31 

a 
l 

53 

31 

53 
28 

50 
29 

7 
5 

50 
31 

50 
29 

48 
30 

7 
6 

50 
26 

50 
29 

49 
29 

8 
3 

47 
28 

51 

29 

48 
30 

9 
6 

54 
31 

50 

31 

48 

31 

9 

7 

55 
33 

49 

31 

46 
30 

9 
5 

52 
25 

53 
27 

51 

3  0 

4 
2 

51 
29 

50 
29 

40 

31 

1 
1 

46.9 
25.9 


45.6 
30.9 


47.2 
26.8 


41.5 
25.9 


49.7 
30.1 


46.2 
27.1 


46.5 
26.3 


39.5 

20.9 


45.3 
33.? 


49.5 
28.0 


46.5 
30.2 


45.? 
25.0 


46.1 
27.4 


48.4 
33.9 


44.0 
25.5 


47.8 
31.3 


47.9 
27.5 


48.2 
30.1 


46,7 
27.4 


42.3 
22.2 


51.2 

32.8 


51.9 
28.3 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH 


Day 

ol  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHILOH 

MAX 

MIN 

58 
33 

54 
32 

43 
32 

37 
27 

47 
28 

57 
30 

46 
39 

42 

30 

41 
26 

44 
23 

53 
36 

50 
30 

57 
37 

54 
38 

70 
38 

67 
42 

65 
35 

47 
26 

48 
32 

50 
33 

48 
29 

54 
31 

50 
32 

38 
27 

43 
24 

41 
28 

50 
28 

53 
29 

51 
40 

50 
35 

51 
31 

50.4 

31.7 

TDHS  RIVER 

MAX 

MIN 

61 
28 

58 
28 

40 
33 

38 

31 

33 
27 

48 
28 

53 

37 

46 
29 

39 
15 

41 

1' 

43 
28 

51 
28 

49 
36 

46 
38 

55 

35 

68 
42 

69 
37 

45 
24 

47 
26 

53 
37 

45 
34 

48 

30 

53 
31 

45 
26 

37 
24 

43 
24 

38 
30 

50 
22 

50 

40 

53 
29 

50 
29 

48.3 
29.8 

TRENTON  HSQ 

MAX 

MIN 

56 

43 

43 
37 

39 

32 

35 
28 

44 
30 

54 
37 

46 
35 

36 
29 

40 
28 

47 
29 

50 
36 

49 

34 

45 
39 

47 
39 

72 
39 

66 
43 

43 

30 

45 
30 

52 
35 

42 
36 

44 
36 

52 
36 

42 
32 

35 
26 

42 
26 

34 
29 

46 

30 

52 
32 

54 
41 

47 
36 

49 
32 

46.8 
33.7 

TUCKERTC1N 

MAX 

MIN 

59 
2? 

44 
28 

39 
34 

40 
28 

47 
28 

52 

25 

48 
35 

40 
29 

42 
26 

42 

18 

53 
37 

50 
27 

48 
36 

45 
38 

75 

37 

61 
41 

53 

34 

49 
25 

48 
26 

51 
35 

49 
32 

53 
26 

45 
32 

40 
24 

45 
22 

36 
24 

48 
29 

48 
24 

52 

38 

53 
28 

51 
28 

48.6 
29.7 

wdddStown 

*     *     * 

MAX 

MIN 

57 

31 

54 
32 

41 
32 

37 
28 

47 
24 

57 
26 

50 
39 

46 
27 

42 
25 

46 
20 

56 
36 

50 
29 

52 
37 

51 
37 

74 
39 

68 

40 

63 

34 

50 
26 

51 
26 

52 
35 

48 

30 

55 
30 

51 
32 

41 
28 

45 
24 

46 

27 

50 
29 

56 
22 

45 
26 

50 
35 

52 

30 

51.1 
30.5 

CC1ASTAI              03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

54 
3? 

42 

39 

40 
37 

42 
32 

48 
33 

52 

37 

50 
38 

39 

31 

42 

31 

42 

30 

53 
38 

44 
33 

50 
42 

44 

41 

55 
42 

56 
47 

47 
33 

48 
31 

51 
37 

44 
37 

47 
36 

54 
37 

44 
33 

37 
29 

43 
27 

37 
33 

43 
32 

44 
30 

51 

40 

50 
35 

49 
32 

46.5 
35.2 

CAPE  HAY  1  NW 

MAX 

MIN 

60 

38 

53 
33 

42 
37 

45 
30 

35 
21 

43 
32 

52 
33 

47 
32 

39 
26 

41 
25 

43 
32 

50 
35 

46 
36 

53 
37 

44 
39 

57 
43 

56 
37 

47 
31 

45 
33 

51 
39 

47 
35 

48 
35 

55 
35 

45 
31 

40 
28 

41 
29 

38 

30 

44 
29 

46 

34 

48 
34 

48 
34 

46.9 
33.1 

LONG  BRANCH  2  S 

MAX 
MIN 

54 
35 

42 
30 

38 
33 

36 
26 

44 
26 

50 
30 

47 
38 

39 
30 

41 
26 

40 
22 

46 
35 

46 
30 

41 
37 

44 
35 

61 
37 

70 
43 

57 
37 

46 
26 

45 

27 

45 
36 

48 
33 

47 
31 

44 
31 

39 
25 

44 
23 

36 
29 

46 
31 

46 

25 

53 
39 

51 
30 

50 
32 

46.6 
31.4 

SANDY  HflDK 

MAX 
MIN 

50 
36 

44 
32 

36 
32 

34 
28 

38 
27 

45 
33 

41 
36 

40 
29 

38 
26 

39 
27 

41 
34 

45 
32 

38 
36 

43 
34 

60 
35 

42 
39 

44 
30 

43 
34 

46 

34 

42 

34 

49 
3-4 

43 

31 

40 
27 

46 
31 

49 
32 

46 
38 

47 
36 

47 
32 

43.4 
32.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


■ 


J3 

"5. 

0> 

Q 

(  IN] 

i> 
S 
H 

Day  of  month 

g 

IB 
M 

0 

4 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

47 
37 

44 
36 

37 
36 

36 
35 

37 
35 

37 
35 

41 
35 

35 
34 

34 
33 

40 
33 

42 
35 

46 
35 

44 
40 

46 
38 

53 

40 

55 
45 

47 
37 

47 
35 

44 
37 

43 
37 

45 
36 

50 
36 

47 
37 

39 
34 

43 
34 

40 
34 

46 

34 

51 
34 

47 
39 

49 
38 

50 
36 

43.9 
36.1 

2 

MAX 
MIN 

45 
38 

43 
37 

37 
36 

36 

36 

37 
36 

37 
35 

40 
35 

35 
34 

34 
34 

38 
34 

41 
36 

44 
35 

43 
40 

44 
39 

51 
40 

52 

45 

47 
38 

45 
37 

43 
38 

43 
36 

43 
37 

47 
37 

46 
39 

39 

35 

41 
34 

39 

35 

44 
35 

47 
35 

46 

40 

47 
39 

47 
38 

42.6 
36.9 

4 

MAX 
MIN 

44 
39 

41 
36 

38 
36 

36 
36 

38 
36 

37 
36 

38 
37 

37 
35 

36 
35 

37 

34 

39 

37 

'2 
39 

42 

41 

44 

41 

49 

41 

51 
47 

47 
39 

4* 
37 

42 
37 

42 
40 

42 
39 

4S 
39 

42 

41 

41 
36 

40 
35 

39 
36 

42 
36 

45 
36 

45 
41 

45 
40 

46 
39 

41.8 
38.0 

B 

MAX 
MIN 

41 
39 

42 
38 

38 

37 

37 
37 

39 

37 

38 

38 

39 
38 

38 
36 

38 
37 

37 
35 

39 
37 

43 
39 

43 
42 

43 
41 

45 
41 

48 
45 

45 
42 

42 

40 

43 
42 

42 
42 

43 
42 

42 
39 

44 
39 

39 
38 

40 
38 

38 
37 

40 
37 

42 
38 

43 
42 

43 
41 

43 
40 

41.2 
39.2 

20 

MAX 

MIN 

40 
39 

41 
39 

39 
36 

38 

38 

38 
38 

39 
37 

38 

37 

38 

38 

38 

37 

37 
37 

38 

37 

39 

38 

40 
39 

40 
40 

41 
40 

43 
41 

43 
42 

42 

41 

42 

41 

42 
41 

41 
40 

41 
40 

42 

41 

41 
40 

40 

40 

40 
39 

40 
39 

41 
39 

42 
41 

42 

41 

42 

41 

40.3 
39.3 

40 

MAX 
MIN 

40 
39 

41 
39 

39 

39 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

40 
40 

41 
40 

41 
41 

42 

41 

42 
41 

42 
41 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
40 

41 
40 

42 
41 

42 

41 

42 

41 

40.5 
40.0 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

53 
37 

46 
36 

37 
35 

36 
34 

36 
34 

36 
34 

45 
34 

39 

34 

38 
34 

47 
34 

45 
35 

54 
35 

47 
40 

50 
37 

63 

40 

61 
43 

52 

35 

52 

35 

43 
35 

47 
36 

49 
35 

57 
35 

53 
36 

41 
34 

47 
34 

40 
34 

54 

34 

60 
34 

51 
36 

55 
35 

56 
35 

46.1 
35.5 

2 

MAX 
MIN 

51 
37 

46 
36 

37 
35 

36 

34 

36 
34 

36 

34 

45 
34 

36 
34 

38 
34 

45 
34 

45 
35 

52 
35 

46 
40 

49 
37 

60 
40 

59 
44 

51 
35 

50 
35 

43 
35 

46 
36 

47 
35 

54 
35 

51 
36 

40 
34 

46 
34 

39 

34 

51 
34 

57 
34 

50 
36 

53 
35 

54 
35 

46.8 
35.5 

4 

MAX 
MIN 

47 
40 

44 
3B 

38 
36 

36 

35 

36 

34 

36 
34 

42 
34 

37 
35 

37 
35 

41 
35 

42 
37 

46 
36 

44 
40 

45 
39 

53 
41 

54 
47 

47 
39 

46 
37 

42 
37 

44 
38 

44 
36 

48 
36 

47 
39 

40 
36 

42 
35 

38 
36 

46 
35 

50 
36 

47 
40 

49 
38 

49 
37 

43.8 

37.1 

e 

MAX 
MIN 

44 
41 

44 
40 

40 
37 

37 
36 

37 
35 

37 
35 

39 
35 

37 
36 

37 
36 

39 
36 

40 
3B 

42 
37 

44 
40 

42 
40 

46 

41 

49 
47 

47 
42 

42 

40 

41 
39 

42 
40 

42 
38 

44 
38 

44 
40 

40 
36 

41 
37 

38 
37 

41 
37 

44 
38 

44 
42 

45 

40 

45 
40 

41.8 
38.6 

SUB-STA  1 
SUB-STA  2 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

•  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE;   LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
■  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUNO  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


&INUWI 

A 

L.L 

A1ND  bMUW   UN  GROUND 

Nl-W  JE'SFY 

M4PCH      1971 

Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    •    • 
NORTHERN             01 

BEL VI DERI 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

D 

T 

3  *• 

;    . 

5 

5 
5 

<i 

1 

1   T 

T 

T 

T 

T 

9   T 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

3 

T 

5  <>. 

3  1. 

3 
5   - 

FLEMlNGTOvl  1  NE 

SN0WF4LL 
SN  ON  GN 

) 

. 

1  3. 

L 

3  8. 
)   1 

3 

.   T 

T 

S 

T 

T 

.5 

1 

T 
T 

LAKBERTVILLE 

SN0WF4LI 
SN  ON  GN 

) 

1. 

)  3. 

) 
t 

!   T 

T 

T 

T 

T 

T 

LITTLE  FALLS 

SN0WF4LL 
SN  ON  GN 

1. 

114. 
1' 

)  2. 

1 

1 
>   1 

)   T 

T 
T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

1.1 

3.1 

1. 

MORRIS  PLAINS  1  .. 

SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 

3.. 

2. 

. 

1 

T 

T 

T 

l.t 

T 

T 

NEWARK  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUI\ 

T 

3.- 

T 

i 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

i 

4.: 

! 

T 

: 

: 

i 

1 

1 

1 

.: 

l 

T 
T 

r 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

3.6 

.= 

T 

T 

T 

T 

PHILLIP5BURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

5.C 
5 

l.C 
2 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.5 

T 

T 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

SOMERVILLE  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
3 

1 

T 

T 

T 
T 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

.3 

T 

3.5 

2 

1 

T 
T 

T 

*   *   * 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

2.2 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.7 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.6 

T 

T 

1.8 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MDORSSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

1 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

1.3 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

2.5 

TRENTON  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

2.C 
1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

.1 
T 

*    *    * 
C04ST4L             03 

LONG  BR4NCH  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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I 


III 


II 


STATION  INDEX 


.-.+ 

H 

Z 

o 

OBSERVATION 

b 

Z 

UJ 

U 

g 

TIME  AND 

z 

O 

g 

p 

p 

TABLES 

STATION 

2 

a 

COUNTY 

< 

a. 

a 

i 

< 

3 
as 
o 

< 

B 

OBSERVER 

i 

u 

1 

a 

SE 

AllFNDAI  E 

0100 

01 

BERGEN 

B 

41  02 

74  OS 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WSO 

0311 

0  2 

ATLANTIC 

39  27 

74  34 

mo 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

((ATLANTIC  CITY          fl 

0323 

03 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

11 

MID 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

Q?H* 

02 

CAMDEN 

2 

39  53 

75  05 

IIP 

UP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

02 

BURLINGTON 

1 

39  37 

74  26 

30 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

069Q 

02 

CAPE  MAY 

39  15 

74  52 

3D 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BElVIOERE 

072S 

01 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVlLLE  2  E 

0797 

SOHERSET 

40  43 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  HILLS 

08*1 

01 

SOMERSET 

10 

40  2B 

74  35 

40 

7A 

N  BRUNSWICK  WATER  PLT 

BDONTON  1  SE 

0907 

OL 

HORRIS 

( 

40  54 

74  24 

28C 

8A 

BA 

JERSEY  CITY  HATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

BA 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

BRANCHVILLE 

u«'B 

01 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

5BQ. 

TA 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

IZI1 

02 

BURLINGTON 

2 

40  05 

12 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  £.  G.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

L327 

01 

SUSSEX 

B 

41  07 

74  30 

1040 

NEWARK  HATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

74  21 

1B0 

BA 

BA 

COMHONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

1343 

o; 

SALEM 

2 

39  26 

75  25 

20 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  HAY  1  Nw 

1351 

03 

CAPE  MAY 

! 

3S  57 

74  56 

17 

8A 

P.U 

JONATHAN  SAYRE 

CENTERTON 

151! 

02 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

C  H  THORNTHWAITE  ASSOC 

CHARLOTTE8URG 

OL 

PASSAIC 
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7A 
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5P 
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CLINTON  2  N 
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01 
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SP 
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ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

2768 
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340 

8A 

BORDUGH  ESSEX  FELLS 
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BA 

8A 
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41  06 
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3662 
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39  39 

74  4B 

65 

BA 

HIGH  POINT  PARK 

3933 

SUSSEX 

2 

41  18 

74  40 

1410 

BA 

8A 

N  J  OEPT  Of  CORRECTION 
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3951 

02 
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40  17 

74  31 
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6P 

6P 
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JAMES  R.  PICKERING 
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02 
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7P 

7P 

EDWARD  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY 

4339 
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7A 
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02 
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: 

DAVIO  D.  GR1SC0M 
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02 
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2 
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74  09 

21C 

NIC 

RIDGEWOOO  HATER  CO. 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

bbti 

o; 

CUHBERLAND 

39  22 

75  04 

6E 

HIC 

MIC 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HILTON 

559 

MORRIS 
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5! 

8/ 

BJ 
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0 
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BJ 
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H  E  V  E  II  K  N  c  E       NOTES 


NEW      l< 
MARCH     I  971 


Additional     lntorm.il  Ion     I  ,,:.,.  d  Lng     LiMta    01     Nl  i»      I.   .  ■.,  |     mat     ho    obtained    hi     writing     lo     I  ho    Nallonal    Oceanic    and    Atmospheric    A.lin  I  n  I  s  I  i-.  I  I  on    Stat. 

■-"■'■■'-<■     Departs*  .1 LI  0I     ,,: .„, , ,     Ru,Kors    -    The    S    at       Unlvo",    y       N.-w 

'•"•»  "'s'"u'  «  '"  '-  »'■ '  s< """'••  "•«  ^u.   Add, .,,  precipitation  data  arc  contained  in  "hourly  precipitation  i,a  ,         gr." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tons  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  ttmo.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  lor  all  except  Weather  Service  Offices 
and  PA*  stations.   For  these  st.it  ions  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 
"Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24* 
hours  ending  a1  timo  of  observation. 

EVAPORATION  l"  ■eaaur;?  "'  !'"'  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
?'"d  'f1':    J£  ""  «*«  values  >n  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
iiuhos  ..hove  (in-  l"in  "    movcmcnt  in  mlles  <"">*  <*•  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground    Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table   include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

|EA|ON|L_TABLES^   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

"   Statlonrindexthe  "Suppleniental  Data"  table'  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month  detailed 

R  PrecipitatlonrDa?ad)n6  **** '       ^"^   am°UntS  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  JSe»°..'din?,R??n  Gaff-  ?tatlon-   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourlv  Precloitation 
Data"  bulletin    If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage   except  where  Indicated 
by  reference  -R-.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "HoGrly  Precipitation  Data"  bulletin.       i^^tei 
G     "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  table. 

irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


*   lifr616,8, are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


building 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue 
General  weather  conditions  in  the  U.  S 


nHeCTnpuenlTlr  C??dlfl0K?  t°   the»U'  S;  f°r.^Cb  m°nth  are  described  i»  ">«  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY 
nd  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C   20402     ""''""AL   SUMMARY. 

sltat>ISntH?sto?v"eiSrnfhisestatrrL?LC,h?ncg»„Stsin  l0?aH°nS!  elevations   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
o   i^  1  C  Solorir  1  te     »;■«       t  ™  Sl,ll".ln  oraatlM  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 

of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and 
orders  should  be  made 
Superintendent  of  Doc 


0  cents  Per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
ments,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


NEW  JERSEY 
APRIL   1971 

JUN  2  2  1971 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DAT^'uRaANA-CHAMPAi^ 
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BOONT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
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CRANFORD 
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58.9 
59.8 
54.4 
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3,38 

-  2.12 

-  2.23 

-  .81 

.44 
1.12 
1.02 
1.53 
1.76 

28 

7 
7 

7 
7 

T 
2.0 
.0 
.0 
.0 

0 

1 

0 

0 
0 

6 

4 
5 

2 
5 
6 

0 

2 
I 
1 
2 

0 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 

60.8 
62.6 
62.2 

62.5 

38.9 
36.7 
36.0 
39.1 

49.9 
49.7 
49.1 
48.8 

-  2.6 

-  1.8 

-  2.6 

76 
79 
77 
77 

22+ 
22 

13 
21  + 

31 
28 
28 
22 

1 

9+ 
9+ 
1 

447 
455 
470 
480 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 
7 
9 

10 

0 
0 
0 
0 

2.47 
2.69 
3.21 
3.30 

-  .91 

-  .17 

-  .12 

1.70 
1.98 
2.04 
2.06 

7 
7 

7 
7 

.0 
4.0 
2.0 

2 
0 

T 
0 

7 
7 

3 
3 
4 
5 

1 
1 
1 
2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MDQRESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEM8ERT0N  3  E 
SEABROOK  FARMS 

61.6 
61.2 
59.6 
64.2 
61.4 

37.6 
37.7 
37.5 
35.2 
37.8 

49.6 
49.5 
48.6 
49.7 
49.6 

-  1.9 

-  2.5 

-  2.6 

76 
76 
76 
78 
75 

21 
22 

14 
13 
22 

26 

23 
27 
24 
28 

1 
15 
9 

1 
1 

454 
460 
485 
453 
456 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
7 
6 
11 
6 

0 
0 
0 

0 

0 

3.46 
2.67 
2.63 
2.91 
2.41 

-  .77 

-  .85 

-  .54 

1.79 
2.20 
2.05 
1.89 
1.62 

6 

7 
7 
7 
7 

T 

5.0 

2.0 

T 
3 
1 
0 
0 

7 
7 
7 

4 
3 
3 
4 
3 

2 

1 
1 

2 
1 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO             R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

63.6 
60.4 
60.1 
60,8 
64.4 

37.0 
35.6 
40.6 
36.3 
37.9 

50.3 
48.0 
50.4 
48.6 
51.2 

-  2.4 

-  1.3 

76 
77 
75 
75 

76 

21 
22 

13 
21 
21 

28 

24 
33 

23 

28 

1 
9 
6 

1 
7 

434 
503 
434 
487 
410 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
10 
0 
9 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2,16 
2.62 
2.59 
3.02 
2,97 

-  .95 

-  .62 

1.17 
2.00 
1.31 
1.22 

1.85 

7 
7 
6 
6 
7 

.0 

T 

4.4 

T 

0 
0 
2 

0 

7 

5 
3 

4 

5 

5 

1 
1 
2 
2 
1 

DIVISION 

49.7 

-  1.7 

2,63 

-   .82 

1.3 

*    *    * 
COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

56.2 
57.3 
58.7 

57.111 

41.2 
40.8 
37.4 
39. 8M 

48.7 
49.1 
48.1 
48. 5M 

-  1.2 

-  1.5 

68 

70 
76 

24 
22 
21 

34 

26 
28 

15  + 
1 
9+ 

4B0 
472 
501 
496 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 
6 

0 
0 
0 
0 

1.35 
2.88 
2.80 
2.83 

-  2.03 

-  .83 

.85 
1.82 

1.44 

6 

7 
7 

.0 
.3 
.0 

0 
0 
0 

4 

3 
5 

1 
2 
2 

0 

1 

1 

DIVISION 

48.6 

-  1.4 

2.47 

-   .85 

.1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
POTTERSVILLE  2  NNW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
POTTERSVILLE  2  NNW 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
DAK  RIDGE  RESERVOIR 


79 

DATE 

22  + 

21 

DATE 

15  + 

4.31 

1.24 

3.79 

DATE 

07 

9.0 

9 

DATE 

07 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


i ' 


i.lI 


NEW    JERSEY 

APRIL              1971 

Station 

0 
H 

Day  of  Month 

1    |    2    | 

3 

4    |    S    |    6 

7    [ 

8    1    9 

10     |     11     |     12 

13   |   14   |   15 

16      17       18 

19  |  20      21 

22   |  23   |   24 

25 

26   | 

27 

28 

29   |  30 

31 

NORTHERN                             01 

BELVIOERE 

1.8. 

.33 

1.30 

T 

T 

T 

T 

T 

.22 

.13       .01 

.26 

.25      .02 

.16 

BERNARDSVILLE    2    E 

2.9 

.OS 

2.61 

.05 
.03 
.06 
T 

.02 
.02 
.02 

T 

BLACKWELLS   hills 

2.6 

.16 

2.12 

BOONTON    1    SE 
BOUND    BROOK    2    w 

2.5' 

3. AC 

.15 

2.04 
3.30 

T 

T 

T 

T 

BRANCHVILLE 

2.2! 

.41 

1.3B 

T 

•  09 

.07 
.09 

T 

.30 

.21       T 
.15      T 
.24      T 
.06      T 

CANISTEAR    RESERVOIR 

3.3' 

.34 

2.52 

.02 

T 

T 
T 
T 

.16 

T 

.20 

CANOE    BROOK 

2.9" 

.16 

2.66 

T 

CHARLOTTEBURG 

2.S 

.17 

2.13 

T 

T 

CRANFORD 

2.e: 

.02 

.16 

.21 

2.26 

T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

.07 

ES5EX    FELLS    SERV    8LDG 

1.6! 

.17 

1.30 

T 

.02 
.05 
•  17 

.16 

.30       .01 
.35       .07 
.25 

FLEHINGTON    1    NE 

2.7! 

.19 

2.00 

.20 

GREENWOOD    LAKE 

3.7( 

.22 

2.34 

.36 

.05 

.22 

HIGH    POINT    PARK 

1.6* 

.50 

.70 

.19 

JERSEY    CITY 

1.9! 

.80 

.70 

.20 

T 

T 

.OB 

.17 

LAHBERTVILLE 

2.54 

.02 

.13 

.17 

1.82 

T 

T 

T 

.02 

.10 

.28 

.17       T 
.25 

.27       .01 

LITTLE    FALLS 

2.2! 

.15 

1.89 

T 

.03 

.05 

LONG    VALLEY 

3.44 

.35 

2.80 

T 

.02 

HAHWAH 

3.5C 

.27 

2.54 

.01 

.01 

.05 

.20 

.14 

MIDLAND    PARK 

2.41 

.04 

1.08 

.57 

.40 

.08 

.28 

.03 

HILTON 

2.33 

,4a 

1.55 

•  OS 

07 

.21 

.15       T 
.03      T 

horris  plains  i  w 

2.80 

.15 

2.40 

T 

T 

.08 

.02 

NEWARK    WSD                                    R 

1.35 

.10 

.03 

.54 

.46 

T 

T 

T 

.04 

T 

.15 

NEW    MlLFORD 

1.80 

.10 

.08 

.80 

.46 

.04 

.02 

.10 

.11 

.09 

NEWTON 

2.6! 

.50 

1.84 

.01 

.02 

.08 

.02 

.17       .01 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

3.44 

.43 

2.63 

.03 

T 

.08 

.09 

.18      T 

PATER50N 

2.59 

.20 

1.61 

T 

T 

.15 

.  10 

.31       .02 

PHILLtPSBURG 

3.73 

.28 

2.92 

.08 

.45 

PLAINFIELD 

2.62 

T           T 

.20 

.65 

1.54 

T 

T 

.02 

T 

■  12 

.09      T 

POTTERSVILLE    2    NNW 

4.31 

..'5 

3.79 

T 

T 

.05 

.03 

.16       .03 

RAHWAY 

2.34 

.10 

.05 

1.11 

.79 

.04 

.16 

.09 

RINGWDOD 

3.73 

.25 

2.95 

T 

T 

T 

.23 

.OB 

.04 

.18       T 

SOHERVILLE    3    NW 

3.04 

.14 

2.68 

.03 

.02 

T 

.15       .02 

SPLIT    ROCK    POND 

2.30 

.23 

1.70 

.03 

.02 

.02 

.30 

SUSSEX    I    SE 

2.89 

.99 

1.11 

T 

T 

.22 

.10 

T 

.46      .01 

WANAOUE    RAYHOND    DAM 

2.47 

.22 

1.85 

T 

T 

.15 

.05 

.20 

WERTSVILLE 

2.06 

.12 

1.60 

T 

.34 
.23      T 

WEST    WHARTON 

2.67 

.38 

1.95 

T 

T 

.01 

.05 

.05 

WOOOCLIFF    LAKE 

2.15 

.13 

.09 

.77 

.56 

.10 

.05 

.13 

.02 

.27 

.03 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WSO 

1.29 

.19 

.04 

T            .37 

.20 

T 

T 

T 

T 

.02 

44 

.03 

AUDUBON 

2.28 

.15 

.65 

1.12 

T 

T 

T 

.  17 

.19 
.43 
.18 
.31 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

3.00 

2.49 

,07 

.01 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

1.24 

T 

1.02 

T           T 

.04 

BURLINGTON 

2.63 

.01 

.14       .40 

1.55 

.01 

.02 

.02 

.06 

.11 

CANTON 

1.91 

.24 

.04 

1.35 

.28 
.21 
.32 

CHATSWORTH 

3.38 

.33 

.80 

1.76 

.  15 

.  13 

FORTESCUE 

2.34 

.32 

1.70 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

2.47 

.22 

.05 

1.70 

.03 

.47 

HAHHONTON    2    NNE 

2.69 

.38 

T 

1.98 

.02 

.04 

.01 

.26 

HIGHTSTOWN    1    N 

3.21 

.01 

.21 

T           .41 

2.04 

T 

T 

.02 

.01 

.08 

.40       .03 

INDIAN    MILLS    2    W 

3.3C 

T 

.21 

.55 

2.06 

T 

•  OS 

.14 

.20 

MAYS    LANDING    1    W 

3.33 

.22 

T 

2.56 

T 

T 

T 

T 

.55 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

3.46 

.38 

.04 

1.79 

.28 

T 

T 

T 

.97 

T 

MOORESTOWN 

2.67 

.21 

2.20 

.01 

.25 

NEW    BRUNSWICK 

2.63 

T 

.21 

2.05 

T 

T 

.04 

.05 

.25       .03 

PEMBERTON    3    E 

2.91 

T 

.25 

.51 

1.89 

.03 

.09 

.  14 

PRINCETON    WATER    WORKS 

3.31 

.16 

T 

1.B1 

.94 

T 

T 

.09 

.31       T 

SEABROOK    FARMS 

2.41 

.32 

T                        T 

1.62 

.02 

T 

.45 

SHILOH 

2.16 

.29 

.23 

1.17 

.10 

.37 

TOMS    RIVER 

2.62 

.16 

T 

2.00 

.45       .01 

TRENTON    WSO                                  R 

2.59 

.12 

.01 

T         1.31 

.66 

T 

T 

T 

T 

.44 

.05      T 

TUCKERTON 

3.02 

T 

.25 

1.22 

.95 

T 

T 

T 

.07 

T 

.21 

.32      T 

HOODSTOWN 

2.97 

.02 

.30 

.43 

1.85 

T 

T 

T 

.11 

.26 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 

1.35 

.16 

.03 

.85 

.03 

.01 

.01 

.14 

.12 

CAPE    MAY    1    NW 

2.88 

.37 

.08 

1.82 

.61 

LONG    BRANCH    2    S 

2. BO 

T 

.12 

T            .52 

1.44 

T 

.01 

.01 

.01 

T 

.26 

.39       .02 

SANDY    HOOK 

2.83 

* 

2.25 

.06 

.52 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humidity 

N 

umber  of  days  with 

a> 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages- 
percent 

precipitation 

V) 

c 

^" 
^_    * 

1-  </> 

CO  0 

a-  a. 

V) 

C 
3 

1.2 

11 

CO   •- 

c 
2-u 

co   Q- 

a 
0> 
0 

> 
< 

to 

a 

U>     _ 
LF/i 

^7? 

c    E 
o  _ 

'■•-      crt 

ID    — 

S3 

«-  i 

m 

CO  V 

Standard  of  Time 
EASTERN 

a 
u 
o 

r- 

q 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

CO 

> 

o 

CM  0 

o 

0 

i— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WSO 

29 

5.6 

12.2 

40++ 

3 

06 

67 

64 

37 

51 

5 

3 

4 

0 

0 

0 

12 

66 

5.1 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

44 

NNE 

06 

- 

- 

- 

0 

4 

3 

1 

0 

0 

8 

- 

NEWARK    WSO 

30 

6.2 

12.3 

30++ 

36 

07  + 

62 

61 

41 

50 

5 

3 

3 

1 

0 

0 

12 

5.8 

TRENTON    WSO 

- 

- 

- 

38 

NW 

24+ 

- 

- 

- 

6 

2 

2 

1 

1 

0 

12 

66 

5.2 

ides  tallowing  Station    indei. 
-     26    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN  0 

BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTE8URG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BID' 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONC-  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WSO 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

•     *     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORG 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MODRESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEHBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NFW  JFRStf 
APRIL 


Day  o(  Month 


53   70 
27   *3 


47   64 
25   40 


49   53 
22   25 


45   61 
36   44 


49   50 
29   40 


47   57 
23   37 


49   55 
25   34 


53   73 
37   45 


46   59 
31   33 


51   61 
2B   33 


57   71 
30   42 


49   60 
26   31 


46   56 
24   30 


55   57   50 


57   50 
35   35 


60   48 
30   24 


56   -8 
35   37 


59   73   60 
24   47   35 


50   56 
31   39 


51   60 
28   39 


60   71 
28   41 


58   71 
22   47 


56   67 
26   42 


51   60 
27   39 


49   58 
29   39 


58   73 
24   46 


50   59 
28   39 


56   57 
28   28 


50   40 
27   27 


52   41 
36   35 


54   48 
33   23 


58   47 
33   35 


54   49 
32   25 


56   58   48 
27   31   32 


49   44 
38   35 


55   46 
30   31 


61   58 

34   35 


58   54 
33   34 


49   43 
34   36 


57 
33 


53   43 
28   32 


30   33   38 


35   37   35 


64   60   44 


61   55 

35   37 


64   53 
36   36 


56   42 
35   36 


54   41 
33   34 


54   42 
38   36 


62   55 
36   39 


58   48 
35   36 


56   46 
31   36 


61   56 
39   38 


44   55 
33   33 


43   52 
33   32 


44   52 
22   30 


39   46 
32   26 


52   50 
32   31 


44   52 
29   29 


49   53 
33   32 


38   46 
25   24 


53   49 
34   33 


55   54 
33   28 


44   53 
33   31 


42   50 
23   25 


43   51 
32   29 


55   51 
35   34 


42   49 
26   27 


45   51 
33   31 


45   55 
32   31 


55   52 
33   32 


1°   I'   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   26   29   30   31 


49   65 
31   26 


41   56 
31   31 


55   54 

33   32 


43   53 
32   31 


43   50 
31   28 


33   35   35 


34  30  27 

50  55  67 

30  39  39 

57  64  75 

27  30  26 


42   56 
32   34 


72   64   64 
39   35   33 


52   66 

34   28 


43   60 
33   26 


66   66 
36   30 


50   65 
34   29 


49   5 
29   36 


64   58 
38 


66   74 
36   28 


50   65 
36   31 


52   64 
32   22 


49   65 
35   26 


68   64 
39   40 


71   47   62 


54   67 
37   35 


67   67 
37   31 


51   65 
37   JB 


30   30   24 


73   75 
33   44 


68   73 
37   44 


66   72 
36   44 


67   71 
33   40 


78   77 
39   43 


66   76 
27   42 


76   72 
33   43 


69   72 
44   34 


63   59 
47   39 


77   73 
36   38 


66   76 
40   43 


72   69 

31   41 


68   76 
36   42 


72   59 
48   39 


74   77 
40   36 


65   68 
42   46 


75   78 
35   42 


79   55 
38   46 


70   76   53 


72   75 
34   42 


77   61   56 


69   68   68   73   69   57   66   67   69 


30   46   25 


61 
36 


53   56   62 


67   67 
31   28 


74   62   64 


66   70 
34   32 


64   66   71 
45   31   24 


64   65 
32   32 


73  50  66 

45  34  29 

72  49  65 
44  34  31 

64  67  72 

44  33  29 

73  51  65 

46  33  31 
See  Refeiem 


77   63   53 


71   59   54 
34   40   31 


71   75   54 
36   45   23 


53 
37      45      30      37 
i  Notes  Following  Station  bide; 


3*   35   42 

55   55   64 
36   42   36 


32   32   33 


61   60 
29   40 


66   62   65 


53   60 
32   42 


66   72   72 


72   72   76 


42   44   42 


65   72   72 


73   73   77 
51   50   48 


71 
37 


68   74   72 

38   43   43 


44  41  48 

66  73  71 

43  41  46 

64  71  71 

33  31  43 


68 

68 

75 

40 

39 

45 

75 

73 

77 

47 

47 

45 

73 

73 

79 

41 

35 

45 

76   58   65 
42   33   29 


64   53   52 
29   35   37 


72   57   61   66   52   53 

43   43   37   35   43   40 


76   60 
40   42 


74   64   66 
41   42   34 


74   57 
39   39 


75   60 
40   3B 


74   56 
39   36 


58   64 
47   44 


69   65 
36   38 


74   58 
43   43 


73   57 
39   34 


75   59 
42   40 


62   66   65 

46   44   41 


74   72   78 


70   75 

41   43 


71   77 
33   38 


70   76 
41   48 


73   72 
44   43 


71   70 
43   47 


72   76 
36   43 


72   71 
40   48 


73   55 
41   38 


77   59 
43   39 


76   61 
41   39 


60   65   68 
41   40   36 


42   41   41 


72   67   71 


42   41   40 


69   63   67 
39   40   33 


70   63   69 
38   40   36 


58   64   68 
41   43   43 


76   59   65 
43   43   37 


74   59 
41   41 


72   63   69 
39   39   31 


75   57   64 

40   40   40 


67 
33 

68 

34  36   36 

54   54   64 

35  35   41 


58 
36 


67   54 
26   35 


66   63   53 
36   40   39 


70   55   56 
36   40   41 


63   47   47 
31   31   33 


59   56   66 

41   46   41 


64   58   63 
39   40   44 


71   63   59 
35   42   37 


58   56   62 


69   58   56 


67   52   54 
35   40   39 

58   56   65 


69   62   58 
36   45   35 


65   52   59 

37   42   44 


63   52   56 
39   43   45 


50   65 
38   35 


59  47  50 

34  41  42 

63  56  58 

39  44  41 

62  52  55 

38  39  40 


52   57 
40   40 


52   52 
40   39 


54   55 
43   45 


59   60 
45   38 


43   44 
49   52 


52   55 
42   42 


57   57 
45   44 


53   55 
43   44 


45 

64  52  59 

34  43  44 

54  54  59 

39  44  41 


53 
43 


48   46   43 


47   44   41 


39   41   36 


63   54   57 
39   44   42 


53   58   60 


63   53   57 
45   45   41 


64   54   55 


61   59   62 
38   43   36 


63   54   58 


1971 


60.1 
33.0 


58.9 
38.0 


59.8 
32.6 


54.4 
33.3 


63.1 
36.7 


60.1 
34.2 


60.4 
32.7 


54.7 
34.0 


57.8 

41.1 


63.8 
34.8 


59.0 
37.6 


57.9 
31.9 


59.1 
33.8 


61.4 
41.3 


57.8 
33.4 


60.7 
39.3 


61.5 
33.7 


61.4 
37.0 


60.0 
34.1 


56.6 
31.6 


63.3 
40.3 


65.9 
35.9 


62.3 
39.6 


65.0 
32.9 


62.5 
35.1 


61.6 
37.6 


61.4 
37.8 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
APRIL 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

SHILOH 

MAX 

MIN 

55 
28 

62 
29 

62 
36 

60 
33 

61 
39 

55 
32 

54 
32 

55 
34 

72 
33 

69 

45 

65 
35 

68 
34 

70 
36 

68 

43 

53 
32 

65   64 
32   39 

65 
37 

71 
41 

70 
41 

76 
46 

71 
33 

64 
38 

68 

40 

65 
37 

60 

34 

62 

38 

62 
46 

57 
43 

60 
41 

63.6 
37.0 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

51 
25 

55 
37 

70 
39 

58 
32 

63 

34 

47 
39 

41 
31 

55 
29 

53 
24 

73 
49 

53 
35 

67 
29 

60 
32 

72 

48 

56 
29 

54   61 
30   30 

56 
33 

69 
43 

71 
40 

72 
43 

77 
37 

58 
39 

64 
38 

70 
35 

57 
38 

57 
36 

62 
37 

53 
42 

56 
36 

60.4 
35.6 

TRENTON  WSO 

MAX 

MIN 

56 
36 

68 

44 

56 
41 

57 
41 

51 

37 

42 
33 

53 
34 

53 

35 

71 
36 

62 

41 

64 
38 

70 
38 

75 
42 

58 
39 

53 
35 

58   59 
40   39 

65 
39 

71 
47 

70 
49 

73 
49 

57 
44 

62 
43 

66 
39 

53 
38 

52 

44 

62 
42 

52 

46 

55 

45 

56 
43 

60.1 
40.6 

TUCKERTON 

MAX 

Mm 

51 
23 

62 
46 

59 
39 

65 
28 

47 
35 

42 
36 

56 
33 

54 
31 

73 
25 

56 

45 

66 
35 

65 
29 

72 
32 

57 
45 

55 
29 

61   53 
32   37 

66 
34 

63 
43 

66 
40 

75 

41 

68 
39 

64 
38 

70 
40 

61 
31 

ss 

43 

58 
37 

58 

45 

59 
42 

58 
37 

60.6 
36.3 

WOOdSTOwN 

*     *     * 

MAX 

MIN 

60 
34 

71 
48 

59 
35 

62 
30 

58 
43 

44 
39 

57 
26 

56 
32 

75 
29 

65 

45 

67 
29 

72 
40 

75 
35 

65 
43 

55 

33 

66   63 
35   41 

66 
36 

74 
43 

73 

40 

76 
43 

69 
39 

64 
40 

70 
35 

68 
38 

59 
43 

64 
37 

56 
46 

58 
39 

62 
40 

64.4 
37.9 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITV 

MAX 

MIN 

48 

34 

53 
43 

55 
41 

56 

41 

45 
40 

42 
37 

55 
35 

53 
34 

53 

40 

57 

40 

64 
36 

52 
39 

54 
44 

58 
40 

53 
34 

62   53 
41   43 

63 

40 

59 
46 

63 
46 

66 
51 

56 
44 

62 

43 

68 

45 

56 

40 

56 
44 

57 
40 

50 
48 

57 
44 

57 
43 

56.2 

41.2 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 
MIN 

46 
28 

50 
41 

56 
39 

56 
37 

60 
39 

47 
36 

41 
33 

53 
36 

52 
32 

56 
36 

60 
34 

60 

40 

55 
39 

60 
46 

55 
36 

51   62 
40   38 

56 
45 

64 
46 

63 
43 

66 
49 

70 
46 

58 
45 

64 
46 

65 

44 

61 
45 

58 
43 

60 
46 

51 

43 

59 
45 

57.3 
40.8 

LONG  BRANCH  2  S 

MAX 

MIN 

46 
28 

62 

41 

58 
40 

62 

35 

54 

37 

41 
36 

54 
33 

50 
32 

60 
28 

58 

44 

64 
35 

57 
31 

63 
37 

56 
45 

53 
30 

57   54 
36   30 

64 
33 

67 

44 

69 
44 

76 
45 

71 
39 

63 
42 

62 
40 

55 

35 

55 

40 

63 
39 

56 
40 

51 
43 

58 
39 

58.7 
37.4 

SANDY  HOOK 

MAX 

MIN 

46 
33 

59 
40 

55 
40 

54 
39 

52 
35 

33 

61 
34 

59 

44 

61 

37 

61 
36 

59 

40 

57 
46 

50 
34 

51 
41 

52 
36 

60 
36 

66 

44 

68 
45 

45 

65 

58 
42 

59 

44 

58 

37 

43 

44 

50 
43 

52 

41 

57.1 
39.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


i" 


i! 


JS 

"S. 
a 
Q 

(IN) 

6 

H 

Day  of  month 

0 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

4 

NEW  BRUNSWICK 
SUB-STA  1 

SUB-STA  2 

0 
2 

4 
8 

20 
40 

1 
2 
4 
8 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

52 

36 

49 
38 

47 
38 

46 
40 

44 
41 

44 
41 

60 
35 

56 
35 

50 
37 

47 
40 

55 
45 

52 
45 

50 

45 

47 
45 

44 

43 

44 
42 

64 
44 

61 
45 

53 

45 

49 
45 

56 

44 

53 

45 

52 

45 

4B 
45 

45 
44 

43 
43 

63 
39 

61 
40 

55 
44 

50 
46 

56 

41 

53 

42 

51 
43 

48 
45 

45 
45 

4  3 
43 

63 
36 

61 
37 

54 
41 

49 
44 

52 
41 

51 
42 

49 

43 

47 
44 

45 
44 

44 
43 

55 
37 

53 

38 

51 
41 

47 

44 
39 

44 
40 

44 
41 

44 
42 

44 
44 

44 
44 

43 
36 

43 
36 

43 
36 

44 
41 

46 
38 

45 
39 

44 
40 

43 
41 

44 
43 

44 
43 

53 

36 

51 
36 

47 
37 

43 
40 

50 
37 

47 
37 

46 
39 

44 

41 

43 
42 

43 
43 

54 
36 

52 
36 

48 
38 

45 
41 

56 
36 

53 

37 

50 
38 

47 
41 

44 
42 

44 
43 

63 
35 

61 
35 

54 
37 

46 
40 

51 
41 

50 
42 

49 

44 

47 
45 

45 
44 

44 
44 

54 
37 

53 
38 

50 
42 

48 
44 

57 
39 

53 

41 

51 
42 

47 
43 

45 

44 

44 
44 

64 
36 

57 
36 

54 
39 

49 
42 

63 
41 

59 

42 

56 
43 

50 

44 

46 
44 

45 
44 

70 
37 

67 
37 

59 

41 

■52 
44 

62 
45 

58 

46 

56 
46 

51 
47 

47 
46 

45 
44 

69 
42 

66 
42 

59 

45 

53 

47 

56 
42 

56 
43 

54 
45 

51 

47 

47 
47 

45 
45 

60 
36 

59 
37 

55 
42 

52 
46 

55 

40 

52 

42 

51 
43 

48 
46 

47 
46 

46 
45 

58 
35 

56 
36 

51 
40 

46 
44 

51 
41 

49 
43 

48 
43 

47 
45 

46 
46 

46 
46 

54 
36 

52 
36 

48 
40 

46 
43 

60 
40 

57 

41 

54 
42 

49 

44 

46 
45 

46 
45 

66 
35 

64 
35 

56 
39 

50 
42 

58 
43 

55 

53 
45 

50 
46 

47 
46 

46 
46 

67 
38 

64 
38 

57 
42 

51 

45 

63 

46 

59 
46 

56 
47 

52 

47 

50 
47 

48 
46 

74 
42 

70 
42 

62 

45 

56 
47 

65 

47 

61 
47 

58 

46 

53 

49 

49 
48 

46 
46 

76 
44 

73 
44 

64 
47 

57 
49 

64 
50 

60 
51 

58 
52 

54 

51 

50 
49 

47 
46 

74 
46 

71 
47 

63 
52 

57 
54 

57 
48 

55 
49 

54 
50 

52 

51 

50 

49 

47 
47 

61 
45 

60 

45 

57 
49 

54 
52 

60 
45 

57 
46 

55 
47 

52 
48 

49 
49 

48 
47 

69 

40 

67 
41 

60 
45 

55 
49 

64 
45 

60 
46 

57 
47 

52 

48 

49 

48 

48 
48 

76 
40 

73 
42 

62 
46 

56 
49 

55 

44 

53 
45 

52 
46 

50 
48 

49 
49 

48 
48 

60 
38 

57 
39 

54 

44 

51 
48 

55 

45 

54 
46 

52 

47 

50 
48 

49 
48 

48 
48 

61 
42 

59 
42 

54 

45 

51 
48 

62 

44 

58 
45 

56 

46 

52 

48 

49 
48 

46 
46 

72 
39 

47 
40 

60 
43 

54 
47 

52 
47 

51 
48 

51 

49 

50 
49 

49 
49 

48 
48 

52 

45 

52 

46 

51 
48 

50 
50 

54 
48 

53 
48 

52 

48 

50 
49 

49 
49 

48 
48 

57 
46 

56 
46 

52 

48 

51 
49 

57 
46 

55 

47 

54 
48 

51 
48 

49 
48 

48 
48 

61 

44 

60 

44 

56 
46 

52 
48 

56.3 
42.8 

53.7 
43.8 

52.0 

44.7 

49.1 
45.8 

46.8 
45.9 

45.7 
45.2 

62.5 
39.2 

60.1 
39.7 

54.6 
42.9 

50.4 
45.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  SLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


s  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


*    •    • 

NORTHERN  o: 

BELVIDERE 

CHARLOTTEBURG 

LAMBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  . 

NEWARK  USD 

NEWTON 

PATERSON 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

SOMERVILLE  3  NW 

WANAOUE  RAYMOND  0AM 

*    *    * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MDORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

TRENTON  WSO 

*    *    » 
COASTAL  03 

LONG  BRANCH  2  S 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


NEW  JERSEY 
APRIL L5H1 


Day  of  month 


29  30   31 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day     Of  Month 

*  „  01 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS   !  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H       < 

*        *        • 
NORTHERN                               01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

-    j  .41 

.24 

.13 

.15 

.21 

.19 

.19 

.07 

.20 

.11 

.13 

.00 

.15 

.00 

.04 

_ 

WIND 

30 

42 

»1 

59 

51 

56 

113 

62 

40 

81 

26 

49 

31 

77 

5*      54 

40 

IB 

29 

93 

29 

6? 

66 

53 

46 

27 

39 

34 

54 

16 

1511 

MAX 

SI 

63 

65 

70 

72 

71 

59 

68 

67 

57 

56 

64 

50 

51 

MIN 

33 

30 

40 

46 

49 

44 

44 

41 

40 

40 

41 

42 

4S 

46 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    29    - 


STATION  INDEX 


II 


><H 


^ 

UJ 

OBSERVATION 

2    = 

u 

H 

o 

TIME  AND 

z  Is 

U 

§ 

r 

f- 

TABLES 

STATION 

COUNTY 

< 
0= 

Q 

< 

3 
z 
C 

< 

B 
1 

OBSERVER 

c 

> 

a 

f 

& 
| 

i 

a 

ALLENDALE 

01OO 

01 

BERGEN 

{ 

41  02 

74 

oa 

270 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WSO 

0311 

ATLANTIC 

1 

39  27 

34 

HID 

Hit 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"ATLANTIC  CITY          f 

0325 

03 

ATLANTIC 

1 

39  23 

26 

11 

Hit 

M!0 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

0346 

02 

CAHDEN 

2 

39  53 

75 

05 

40 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

o  ? :  a 

Oj 

BURLINGTON 

1 

39  37 

ib 

30 

9/ 

N,J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

02 

CAPE  HAY 

39  15 

74 

52 

30 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELVIOERE 

0729 

01 

WARREN 

40  50 

75 

03 

275 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVlLLE  2  E 

0797 

SOHERSET 

40  43 

74 

32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELlS  HILLS 

0847 

SOHERSET 

1C 

40  28 

74 

35 

40 

7a 

N  BRUNSWICK  WATER  PLT 

BOONTON  1  SE 

0->07 

OL 

MORRIS 

I 

40  54 

74 

24 

280 

a* 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

SOUND  BROOK  2  H 

0927 

01 

SOHERSET 

10 

40  33 

74 

34 

50 

BA 

AMERICAN  CYANAHIO  CO. 

BRANCHVILLE 

0976 

01 

SUSSEX 

5 

74 

580 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

2 

40  05 

52 

12 

PUBLIC  SVC.  E,  £  G.  CO. 

CANtSTEAR  RESERVOIR 

1327 

01 

SUSSEX 

41  07 

30 

1040 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

i  3  3^ 

01 

ESSEX 

40  45 

21 

1B0 

8A 

8A 

9J 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

1343 

02 

SALEM 

i 

39  28 

75 

25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  1  NM 

1351 

03 

CAPE  MAY 

1 

38  57 

74 

56 

17 

BA 

JONATHAN  SAYRE 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

39  31 

75 

10 

80 

C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1562 

OL 

PASSAIC 

I 

41  02 

74 

760 

7a 

7A 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATSWORTH 

L59fl 

02 

BURLINGTON 

1 

39  49 

74 

32 

100 

sp 

5P 

EARL  M.  KERCHNER 

CLINTON  2  N 

1754 

01 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74 

55 

350 

nj  bureau  of  wtr  supply 

CRANFORD 

2023 

UNION 

1 

40  39 

IB 

75 

5P 

UNIDN  COLLEGE 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

0] 

ESSEX 

8 

40  50 

17 

340 

BA 

8A 

C 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINCTDN  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

140 

DONALD  YOUNG 

F3RTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75 

5 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3 1  e  l 

02 

MONMOUTH 

40  16 

15 

194 

8A 

HRS  JANE  EKDAHL 

CLASS60R0 

3291 

02 

GLOUCESTER 

39  42 

75 

07 

135 

c 

CLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

20 

470 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HAHHONTON  2  "Jf-ifc 

3662 

02 

ATLANTIC 

39  39 

48 

85 

W,  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

; 

74 

40 

1410 

8A 

8A 

N  J  DEPT  OF  CORRECTION 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

02 

MERCER 

10 

40  17 

74 

31 

100 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  HILLS  2  H 

4229 

02 

BURLINGTON 

39  48 

74 

100 

EDWARO  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY 

4339 

01 

HUDSON 

: 

40  44 

03 

135 

HI! 

MIC 

JERSEY  CITY  HATER  DEPT. 

LAHBERTVILLE 

4695 

01 

HUNTERQON 

40  22 

57 

E.  E.  CASE 

LAYTON  2 

01 

SUSSEX 

; 

41  15 

52 

401 

INACTIVE  9/1/70 

LITTLE  FALLS 

^6B7 

01 

PASSAIC 

40  53 

74 

130 

C  H 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH  2  S 

4987 

03 

MONMOUTH 

: 

40  19 

01 

13 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

5003 

o: 

HORRIS 

L< 

40  47 

74 

53C 

7* 

It 

MRS.  ALICE  A.  HOLi 

MAHHAH 

vo< 

01 

BERGEN 

41  06 

74 

10 

253 

It 

RDBERT  G.  GLASGOW 

HARLTON  1  W 

5252 

02 

BURL1N&TQN 

39  54 

74 

56 

9C 

e 

DAVID  D.  GRISCOM 

HAYS  LANDING  1  W 

5346 

02 

ATLANTIC 

3 

39  27 

74 

45 

2C 

H 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLANO  PARK 

5503 

01 

BERGEN 

1 

40  59 

09 

210 

Mil 

R1D&EW000  WATER  CO. 

MILLVlLLE  FAA  AIRPORT 

558 

02 

CUMBERLAND 

39  22 

75 

04 

68 

HIO 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HILTON 

5591 

HORRIS 

41  01 

32 

95C 

7C 

JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

MOORESTOWN 

5726 

02 

BURLINGTON 

58 

5! 

US  DEPT  OF  AGRICULTURE 

H0RRI5  PLAINS  1  W 

576<; 

01 

HORRIS 

40  50 

30 

40C 

S* 

JOSEPH  H.  GARR1S.  Ill 

MOUNT  HOLLY 

586t 

BURLINGTON 

I 

39  59 

48 

1C 

C 

J,  WESLEY  GOOOFELLOW 

NEWARK  WSO             R 

6026 

o: 

ESSEX 

1 

40  42 

10 

11 

MIC 

t     HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  BRUNSWICK 

6055 

02 

MIDDLESEX 

10 

40  29 

26 

123 

Bt 

8  P. 

CGH 

RUTGERS  UNIVERSITY 

NEW  MILFORO 

614* 

01 

BERGEN 

40  37 

74 

02 

12 

HIC 

C 

HACKENSACK  WATER  CO. 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

Is 


NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PATERSQN 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINPIELD 

POTTERSVILLE  2  NNW 

PRINCETON  WATER  WORK! 


SEABROQK  FARMS 
SHILOH 

SOHERVILLE  3  NW 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRIN6FIEL0 
SUSSEX  1  SE 


NEWTON  WTR.  t  SWR.COHH. 
NEWARK  WATER  OEPT. 
P.  J.  DEL  VECCHIO 


RINCETUN  ' 
0.  JERSEY 


MONMOUTH 
IBERLAND 
I&ERLAND 

SOHERSET 


WINDSOR 
4000CL1FF  I 
4000STOWN 


74  36 

74  33 

74  03 

75  19 


NION  COUNTY  ENGII 
MRS.  WILDA  MILLAR 
S  RIVER  WATER 


UNION  COUNTY  ENGINEER 
ROBERT  M.  MANNERS 
N.J.  POWER  L   LIGHT  CO. 


-MAURICE    7-MULLICA    B-PASSAIC    9-RAHWAY     10-RARITAN 


I 
II 


RENCE   NOTES 


NED  rE! 
APRIL  1971 


Addi  1 1 until  Informs  i  ion  regarding  i  in-  .  i  im.i  i .  oj  Ni-w  Jersey  may  be  obtained  bj  writing  to  the  National I  it  mo  pherlc  Administration  B I 

Cllaatoloi  Lat|  Departmenl  oi  Meteorology ,  Co  Liege  ol  Agriculture  and  BnvJ  ronmenl  a]  Science!  Rut  gen    rhi  Stat<  University,  New  Brunswick ,  New 
Jersey  08903,  or  to  any  leather  Service  o\>^.    near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  data  new  JERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65' F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observal 
on  davllght  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Servir.  0J  I  L< 
and  FAA  stations    For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  7:00  a.m.,  E.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation'  table, 
"Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.S.t. 

SNOWFALL-   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 


Omission  of  data 


any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J  "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  th 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTHERN                             01 

BELVIDERE 
B00NTDN    1    SE 
C4NDE    BROOK 
CHARL3TTEBJRG 
CRANFORO 

67.6 
67.5 
67.9 
63.7 
70.6 

43.0 
46.0 
43.3 
43.0 
46.4 

55.3 
56.8 
55.6 
93.4 
58.5 

-  6.9 

-  2.3 

-  3.3 

-  5.0 

88 
86 
84 
82 
83 

20 
19 
19  + 
19 
18 

32 
36 
33 
35 
35 

1 
23  + 

1 
15 
15  + 

299 
257 
295 
352 
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0 
0 
0 

u 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

J 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
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1 

4.93 
4.89 
3.56 
4.49 
4.16 

.90 

.73 
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67.8 

M 
66.7 
71.7 

43.9 
42. 8M 
44. 3M 
51.9 
46.3 

56.3 
55. 3M 
M 
59.3 
59.0 

-  6.5 

-  1.9 

-  2.6 

82 

87 

80 
89 

19 
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25  + 
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34 
32 

44 
35 

1 
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4  + 
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0 
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0 
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0 
0 
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0 
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0 
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0 
0 
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4,38 
2.29 
3.46 
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1.53 

13 

14 
31 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 

9 
4 
7 
9 

3 
3 
1 
3 

2 

0 
0 

1 
1 
1 

LITTLE    FALLS 

LONG    VALLEY 

MORRIS    PLAINS    1    W 

NFWARK    WSO                                    R 

NEWTON 

68.1 
65.7 
67.0 
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67.0 

47.1 
42.6 
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57.6 
54.2 
55.7 
60.6 

54.8 

-  3.6 

-  1.4 

-  4.2 

84 
84 
85 
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89 
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20 
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20 
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43.8 
47.1 
44.0 
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58.4 
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53.8 
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85 
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85 
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4.79 
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4.27 
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2.25 
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47.1 
49.5 

46.0 

57.6 
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90 
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91 
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36 
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32 
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1 
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5 
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142 
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179 
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1 
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1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
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0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.88 
4.68 
2.02 
3,68 
4.53 

-  1.63 

-  1.81 

-  .08 

.78 
1.95 

.36 
1.53 
2.44 

16 

16 
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16 

16 
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0 

0 
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1 

FREEHOLD 
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INDIAN    HILLS    2    W 

67.9 
69.1 
71.3 
69.7 

70.1 

47.1 
49.3 
47.1 
47.1 
46.1 

57.5 
59.2 
59.2 

58.4 

58.1 

-  4.1 

-  3.5 

-  3.0 

-  3.9 
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88 
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92 
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19 

38 
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38 
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33 
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1 
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1 
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0 
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0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.03 
4.73 
3.91 
3.50 
4.59 

-  1.00 

-  .01 

-  .22 

.71 

.74 

1.47 
1.24 
2.18 

17 

16 
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16 
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0 
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0 
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69.3 
69.2 

67.1 
71.5 
69.3 

49.2 
48.0 
48.2 
46.3 
49.6 

59.3 
58.6 
57.7 
58.9 
59.5 

-  3.1 

-  3.9 

-  3.8 

87 
89 
80 
90 
87 

19 
20 
19  + 
19 
20 

36 
39 
40 
35 
37 

1. 
15 

1 

1 

182 
202 
229 
195 
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0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.33 
4.26 
3.77 
4.21 
4,94 

.19 
.02 
.45 

1.96 

.60 
2.09 
1.30 

16 

17 
16 
16 

.0 
.0 

,0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

8 

9 

8 

11 

1 

2 
1 

4 

1 

0 
1 

1 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WSO                                  R 

TUCKERTON 

WOOOSTDWN 

71.1 
67.1 
67.9 
67.7 
72. 6M 

50.1 
47.8 
51.0 
47.6 

47. 7M 

60.6 
57.5 
59.5 

57.7 
60. 2M 

-  2.4 

-  2.8 

84 
81 
89 
80 
88 

20+ 

26+ 

19 

19 

19 

41 
36 
43 
38 
35 

1 
1 

147 
237 
182 
224 
158 

0 

0 
0 

■J 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.21 
6.17 
3.88 
3,29 
5,76 

.25 
.26 

1.46 
2.15 
1.19 
1.51 
1.75 

16 
17 
16 
16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

10 
9 

9 

6 
6 

2 
4 
3 
3 

4 

1 
1 

1 
1 
2 

DIVISION 

59.1 

-    3.0 

4.02 

.24 

.0 

*         *         * 

COASTAL                               03 

ATLANTIC     CITY                                   R 
CAPE    HAY    1    NW 
LONG    BRANCH    2    S 
SANDY    HOOK 

62.9 
65. 4M 
66.8 

50.9 
51. 4M 
48.6 

56.9 
58. 4M 

57.7 

-  2.6 

-  2.1 

76 
77 
B2 

26 

27+ 

25 

43 
43 
39 

1 
I 
1 

246 
195 
226 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.14 
4,62 
4,31 

-    1.02 
.82 

1.08 
1.11 
1.75 

16 

17 
16 

,0 
,0 

0 
0 

5 

10 
8 

1 
4 
3 

1 
2 
1 

DIVISION 

57.7 

-    2.3 

3.69 

.43 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
INDIAN  MILLS  2  W 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATLANTIC  CITY  WSO 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CHATSWORTH 


92 

DATE 

19 

31 

OATE 

05 

6.34 

1.88 

2.44 

DATE 

16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


m 


NEW    JERSEY 

MAY 

1971 

"fl 

Day  of  Month 

Station 

0 

E- 

1      [ 

2     | 

3 

4    [    5 

6 

'1 

8 

9 

10    |    U    |    12 

13 

14    j    15 

16 

17  J   18 

19      20  |   21 

22   |  23   |  24 

25 

26      27 

28  |  29 

30 

31 

•       *       * 
NORTHERN                             01 

8ELVI0ERE 

4.93 

T 

.03 

.06 

.03 

.11 

.22 

.57 

.05 

,68 

.77 

.32 

.14 

.34 

.24 

T 

.32 

T 

T 

1.05     . 

BERNARDSVILLE    2    E 

4.45 

.01 

.14 

.01 

.04 

.13 

.02 

.96 

.01 

.29 

1.01 

.20 

.41 

T 

.47 

.01 

.72    . 

BLACKWELLS   mills 

4.06 

.01 

.17 

.06 

.29 

.03 

.56 

.02 

.15 

1.15 

.23 

.70 

.02 

.25 

.03 

.01 

.38    . 

B0ONTON    1    5E 

4.89 

T 

.05 

.02 

.02 

.06 

.02 

.89 

.02 

.60 

.70 

.28 

.30 

.28 

.38 

.71 

T 

.04 

.52    . 

BOUND    BROOK    2    W 

3.96 

.14 

.04 

.15 

.77 

.71 

.68 

.25 

.45 

.11 

.01 

.05 

.60    . 

BRANCHVILLE 

5.44 

.05 

T 

.03 

.99 

.06 

.97 

.79 

.26 

.12 

.08 

.31 

.72 

.04 

1.02     . 

CANISTEAR    RESERVOIR 

5.11 

.12 

.07 

T 

.05 

.83 

.04 

.67 

1.04 

.33 

.18 

.05 

.34 

T 

.57 

T 

.07 

.75     . 

CANOE    BROOK 

3.56 

.05 

.10 

T 

.03 

.12 

.02 

.83 

.02 

.68 

.52 

.25 

.30 

T 

.30 

T 

.01 

.33    . 

CHARLOTTEBURG 

4.49 

.08 

.05 

T 

.05 

.79 

.03 

.23 

1.24 

.22 

.27 

.04 

.41 

T 

.51 

T 

.04 

.53    . 

CRANfORD 

4.16 

.06 

.02 

.16 

.77 

.02 

T 

1.32 

.23 

.75 

.32 

T 

.15 

.36    . 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

3.60 

.05 

.08 

.06 

.03 

.42 

.45 

.80 

.15 

.60 

T 

.21 

.05 

.20 

.50    . 

FLEM1NGTON    1    NE 

4.38 

.15 

.04 

.06 

.05 

.04 

.74 

.08 

.37 

.97 

.31 

.37 

.02 

.17 

.13 

.03 

.85    . 

GREENWOOD    LAKE 

5.59 

.07 

.08 

.05 

.93 

.04 

.30 

1.32 

.22 

.26 

.17 

.26 

.95 

.02 

.92     . 

HIGH    POINT    PARK 

2.29 

.05 

T 

.22 

T 

.05 

■  10 

.70 

.05 

1.12    . 

JERSEY    CITY 

3.46 

T 

.18 

.IB 

.62 

1.42 

.58 

.16 

.32    . 

LAHBERTVILLE 

4.18 

.11 

.06 

.02 

.31 

.43 

.01 

.02 

1.53 

.28 

.76 

T 

.14 

T 

.04 

.10 

.27    . 

LITTLE    FALLS 

4.84 

.03 

.06 

.01 

.05 

.03 

1.12 

.02 

.62 

1.24      T 

.30 

.25 

.06 

.26 

.03 

.76    . 

1  ONG    VALLEY 

4.80 

.03 

.11 

.03 

.14 

.31 

.37 

1.09 

.79 

.51 

.21 

.34 

.25 

.10 

.52    . 

MAHWAH 

4.04 

.03 

.03 

.02 

1.07 

.03 

.47 

.55 

.29 

.25 

.06 

.10 

.47 

.02 

.65    . 

MIDLAND    PARK 

4.22 

.07 

.02 

.02 

1.08 

.02 

.02 

1.29 

.57 

.05 

.47 

.35 

.26    . 

MILTON 

MORRIS    PLAINS     1     H 

4.95 

T 

T 

.12 

T 

.02 

.07 

T 

.86 

.02 

.54 

.71 

.23 

.34 

.20 

.32 

.60 

T 

.01 

.71    . 

NEWARK    WSO                                    R 

3.65 

.09 

.02 

T 

.14 

.75 

.02 

.01                   T 

1.51 

T 

.76 

.03 

T                        T 

T 

.16 

.16    . 

NEW    MILFORO 

3.44 

.03 

.05 

.78 

.03 

1.01 

.03 

.52 

.32 

.21 

.46     . 

NEWTON 

6.10 

T 

.06 

.03 

.02 

.06 

.14 

.77 

.06 

1.09 

.96 

.16 

.25 

.19 

.31 

.85 

T 

1.15    . 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

5.15 

.21 

.06 

.02 

.07 

T 

.73 

.07 

.48 

1.39 

.28 

.29 

.03 

.39 

T 

.49 

.08 

.56    . 

PATERSON 

4.79 

T 

.13 

.03 

.02 

.08 

.08 

.89 

.04 

.76 

.65 

.26 

.31 

.03 

.47 

.06 

.96    . 

PHILLIPSBURG 

6.34 

.03 

.13 

.20 

.16 

.72 

.43 

.82 

.24 

.28 

1.12 

.29 

.55 

1.37    . 

PLA1NFIEL0 

5.08 

.08 

.04 

.28 

.80 

.03                   T 

1.39 

.21 

.79 

T 

.42 

T 

T 

.01 

.32 

.71     . 

POTTERSVILLE    2    NNW 

4.74 

.01 

.12 

.09 

.03 

.80 

.86 

.48 

.33 

.22 

.33 

.24 

.33 

T 

.90    . 

RAHWAY 

3.96 

.10 

.01 

.25 

.4! 

.03 

1.18 

.02 

.93 

.21 

T 

T 

.56 

.22    . 

RINGWDOO 

3.32 

.04 

T 

T 

.06 

.76 

T 

.96 

.48 

.38 

T 

.05 

.06 

.48 

.05 

SOMERVILLE    3    Nw 

4.27 

.03 

.18 

.05 

.14 

.21 

.63 

.02 

.35 

1.07 

.30 

.36 

.09 

.18 

T 

.03 

.63    . 

SPLIT    ROCK    POND 

SUSSEX    1    SE 

6.02 

.02 

.08 

.02 

.03 

1.18 

.06 

.89 

1.07 

.23 

.18 

T 

.36 

.71       T 

T 

1.19     . 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

3.99 

.10 

.03 

T 

.90 

T 

.45 

.74 

.30 

.20 

.01 

.16 

.35 

.10 

.65    . 

WERTSV1LLE 

4.11 

.15 

T 

.03 

.23 

.06 

.47 

.06 

.51 

1.00 

.52 

.25 

T 

.12 

.05 

T 

.02 

.62    . 

WEST    WHARTON 

4.43 

.11 

•  07 

.01 

.06 

T 

.67 

.02 

.36 

1.35 

.20 

.29 

.04 

.41      T 

.27 

.05 

.50    . 

WOODCLIFF    LAKE 

3.53 

.11 

.07 

.01 

.02 

.95 

.03 

.02                    -35 

.70 

.02 

.48 

.37 

.16 

.24     . 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WSO 

1.88 

.08 

T 

T           T 

.06 

.01 

.27 

T 

.01                     T 

.11 

T 

.78 

T 

.12 

T 

.03 

.08 

.29 

.02    . 

AUOUBON 

4.68 

.10 

T 

.37 

.82 

.05 

T 

.36 

T 

1.95 

T            .33 

.20 

.10 

.28 

.12    . 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

3.23 

.16 

.14 

.33 

.15 

.02 

.12 

1.45 

.02 

.12 

.04 

,*7 

.21     . 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

2.02 

.16 

.06 

.36 

.03 

.13 

.25 

.04       T 

.18 

.18 

.03 

.34 

.26    . 

BURLINGTON 

3.68 

.24 

.02 

.68 

.06 

.02 

.06 

1.53 

.18 

.15 

.17 

.27 

.28    . 

CANTON 

4.18 

.01 

.11       .( 

4 

.65 

.35 

1.34 

.45 

.15 

.25 

.30 

.14 

.19     . 

CHATSWORTH 

4.53 

.16 

.40 

.03 

.67 

2.44 

.20 

.13 

.45 

.05    . 

FORTESCUE 

3.26 

.55 

.15 

1.90 

.10 

.37 

.19     . 

FREEHOLD 

3.03 

.02 

.04 

.02 

.16 

.36 

T 

.01 

.20 

.73 

.74 

.15 

.12 

.14 

.34    . 

GLASSBDRO 

4.73 

.03 

.02 

.20 

.62 

.02 

.81 

* 

1.54       .02 

.54 

.43 

.20 

.30    . 

HAMMONTON    2    NNE 

3.91 

.02 

T 

T 

.75 

.02 

.02 

.42 

1.47 

.25 

.01 

.32 

.18 

.45    . 

HIGHTSTOWN    1    N 

3.50 

.07 

T 

.35 

.47 

.01 

.03 

.18 

.09 

1.24 

T            .29 

T 

T 

.16      T 

.25 

.36    . 

INDIAN    MILLS    2    W 

4.59 

.08 

.20 

.35 

T 

.01 

.58 

2.18 

.16 

T 

.47 

.28 

.28    . 

MAYS    LANDING    1    W 

3.42 

.32 

T 

T 

.12 

.38 

.01 

.16 

1.46 

.02       .09 

.01 

.16 

.06 

.02 

.42 

.19    . 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

3.33 

.03 

T 

.10       .02       .11 

.03 

.16 

T 

T                        T 

.07 

T            .02 

1.96 

T 

.29 

.03 

T            .11 

.23 

.15    . 

MOORESTOWN 

4.26 

.00 

.01 

.33 

a 

.66 

.04 

.35 

, 

1.90 

.17 

.09 

.15 

.50    . 

NEW    BRUNSWICK 

3.77 

.01 

T 

.20 

T 

.05 

.27 

.45 

.09 

.02 

.50 

.46 

.36 

.60 

.04 

.26 

.05 

T 

.07 

.34    . 

PEMBERTON    3    E 

4.21 

T 

.25 

.31 

T 

.07 

.29 

2.09 

.37 

.30 

.19 

.34    . 

PRINCETON    WATER    WORKS 

4.33 

.20 

T 

.36 

.61 

.02 

T 

.85 

1.14 

.26 

.07 

.30 

.52    . 

SEABROOK    FARMS. 

4.94 

T 

.10 

.02 

.17 

.63 

.03 

T 

.06 

.54 

1.30 

.34       .05 

.20 

.29 

.41 

.06 

.17 

.57    . 

SHILOH 

4.21 

.11 

.20 

.54 

.01 

T 

.06 

.44 

1.46 

.05 

.44 

.40 

.15 

.13 

.22    . 

TOMS    RIVER 

6.17 

.01 

.04 

.02 

.16 

.30 

.31 

.01 

.98 

.74 

2.15 

.15 

.02 

.33 

.95    . 

TRENTON    WSO                                  R 

3.88 

.13 

T 

.40 

.55 

.02 

T                          T 

.60 

.01 

1.19 

T            .19 

.15 

T 

.43 

.21    . 

TUCKERTON 

3.29 

T 

T 

.10 

T 

.13 

T 

.60 

.02 

.01                   T 

.10 

.03      T 

1.51 

T 

T            .09 

T 

T 

.01       T 

T 

.63 

.06    . 

WOODSTOWN 

5.76 

.04 

T 

•  07 

.32 

T 

.72 

.02 

.01 

1.23 

1.75 

.03 

.66 

.01 

.43 

.02 

.32 

.13    . 

•         »         * 
COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 

2.14 

.13 

.02 

.04 

.27 

.01 

.01 

.12 

1.08 

.08 

.06 

.29 

.03    . 

CAPE    MAY    1     NW 

4.62 

.30 

.10 

T 

T 

.34 

T 

.80 

1.06 

1.11 

.10 

.01 

.11 

.57 

.12    . 

LONG    BRANCH    2    S 

4.31 

.14 

T 

.26 

T 

.44 

•  02 

T 

.03 

•  09 

1.75 

.01 

.01       .10 

.03    -               T 

T 

.12      T 

.75 

.56    . 

SANDY    HOOK 

!! 


SUPPLEMENTAL  DATA 
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CN  0 
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sky  cover 
sunrise  to  s 

01      07      13      19 

ATLANTIC    CITY    WSD 

27 

1.5 

9.3 

26++ 

24 

05 

78 

73 

54 

66 

8 

7 

4 

1 

0 

0 

20 

46 

7.0 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

31 

NE 

16+ 

- 

- 

- 

- 

0 

7 

4 

0 

1 

0 

12 

- 

- 

NEWARK    WSO 

30 

2.3 

9.9 

27  +  + 

24 

26 

73 

73 

55 

58 

6 

5 

3 

2 

1 

0 

17 

- 

7.0 

TRENTON    WSD 

- 

- 

- 

34 

NW 

17 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

6 

2 

1 

0 

16 

46 

6.7 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW     JFRSEY 

f«<  1971 


Day  ol  Month 


10       11       12      13       14      IS       16       17       18       19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHFR^ 


31 


BELV1DERE 

BDDNTOM    1    SE 

CiNOF    BROOK 

CHARLOTTE8URG 

CRANFORO 

ESSEX  FELLS  SERV  Bl 00 

FLEMINGTCN  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLF 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSU 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPS6URG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 


ATLANTIC  CITY  WSO 

AUPUtON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

&LASSBORO 

HAMMDNTON  2  NNE 

HIGHTSTDHN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 


MAX 

M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


SB   64 
32   33 


56   58 
36   46 


57   65 
33   41 


54   59 
37   38 


65   64 

40   43 


57   63 

34   42 


58   58 
36 


63   56 
44   49 


36  41  45 

58  64  63 

37  45  43 

54  61  56 

32  38  42 

56  66  60 

37  41  44 

64  60  59 

42  48  48 

55  61  58 
36  41  40 

60  67  64 

42  46  46 


60   64   60 


66   65 
37   43 


57   65 
33   43 


55   62   57 
32   36   42 


62   61   61 

36   44   45 


67   66   56 
43   46   48 


68   67   62 
32   43   47 


67   63   61 


67   65   62 
35   40   47 


52   66   66 
45   44   46 


60   63   64 
42   40   45 


63   6«   67 
38   43   46 


65   65   58 
37   44   46 


65   67   57 
33   41   45 


64   6?   56 

36   45   44 


58   67   65 
41   43   47 


58   65   64 

40   44   46 


67   66   60 
35   43   46 


61   67   66 
37   46   48 


57   64   72 
41   34   43 


63   69 
36   52 


61   66 
42   47 


65   73   73 
37   35   56 


56 

64 

40 

36 

58 

58 

42   43   38 


38   39   43 


71   66 
49   55 


42  35  55 

57  65  73 

43  40  53 

57  63  70 


66  75  66 

46  43  53 

55  63  72 

41  35  47 

63  65  76 

43  42  49 

60  56  73 

41  35  44 

65  74  60 

43  35  56 

57  64  73 

42  31  50 


55   60   69 
41   33   43 


62   72 
44   44 


65   75 
46   45 


64   75 
40   40 


64   67 
46   39 


58   62 
42   42 


56   64 
44   46 


62   67   77 
41   42   52 


43   41 
63   74 


63   73   69 
44   42   55 


58   63 
46   41 


58   63   73 


43   36   50 


57   64 
43   45 


59   73 
38   40 


61   73 
45   49 


61   75 
39   45 


58   71 
42   44 


72   71 

41   49 


64   73 

40   48 


68   68 
39   42 


40   46   41 


70   57 
51   49 


74   71 
42   50 


60   72 
44   50 


60   72 

41   48 


6C   74 
47   48 


72   59 

49   49 


59   70 
39   48 


65   77 
46   51 


60   76 
41   44 


74   72 
42   51 


60   73 

41   47 


59   74 
34   46 


50   50 
60   60 


74   64 
49   55 


68   59 
49   43 


69   52 
47   46 


73   55 
48   49 


74   59 
45   47 


62   56 

48   47 


60   57 
49   47 


66   59 
50   49 


74   55 
50   48 


72   50 
48   47 


42   49   48 


71   61 
50   50 


72   84 

40   48 


45   46   46 


74   82   77 
47   42   50 


68   72   81 


46   40   43 


45   45   55 


79   74 
55   59 


82   78 
43   49 


73   82 
45   53 


72   79 
41   46 


74   82   77 
50   51   59 


43   40   47 


73   83 
47   55 


55   76   82 
46   42   48 


84   76 
45   50 


70   79 
40   45 


76   72 
45   53 


75  83  73 

50  46  52 

72  81 

44  40  49 

75  81  81 


83   77 
40   47 


54  69  79 

46  42  52 

54  72  80 

47  45  55 

60  74  82 

47  42  53 

72  81  74 


46   44   52 


72   50 
49   40 


76   59 
54   39 


71   49 
48   43 


71   73   69 


75   62 
47   45 


66   72 
51   53 


71   73 
51   42 


72   62 

51   43 


71   52 

48   40 


74   53 
51   43 


67   73 
52   47 


74   50 
47   38 


76   58 
53   45 


72   54 
52   42 


62   74 
60   41 


75   60 
55   41 


74   50 
48   38 


68  74  61 

53  48  44 

74  76  71 
52  47  43 

72  78  78 

62  45  42 

72  81  78 

50  47  44 

72  76  76 

60  45  37 

75  72  72 

61  44  38 

72  73  73 

63  47  41 


71   74 
53   42 


70   76 
53   47 


72   72 
02   45 


74   65 
58   44 


72   75 
60   43 


59   78 
47   43 


60   77 
48   47 


58   79 

44   43 


54   73 

44   44 


62  81  83 
51  47  47 

63  60  77 
42  40  39 

69  58  76 

44  43  40 


77   80 
53   57 


78   63 
46   44 


64   78 
48   46 


59   75 
42   47 


61   77 
44   45 


79   84 
52   57 


56   76 
44   42 


65   80 
51   51 


60   79 
50   45 


80   84 
47   46 


57   76 
45   44 


55   75 
45   42 


51   51 

58   79 


60   BO 
50   47 


62   80 
50   49 


66  58  76 
49  48  49 

68  58  77 

49  50  46 

67  57  77 
48  48  49 

57  76  B2 

50  46  46 

57  77  63 

50  47  43 


51  49  47 

67  56  77 

50  47  45 

67  56  77 

50  48  51 

59  77  82 

49  46  40 


59   72   80   72   70   73   67   57 

47   45   55   61   46   47   51   50 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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48   52   53 


84   69 
51   53 


60   63 
48   48 


80   69 
49   50 


61   60 
50   51 


81   67 

50   50 


67   68 
50   50 


58   46   45 


50   51   53 


79   67 
53   52 


84   6e 
46   48 


65  64  66 

49  49  50 

77  62  61 

54  53  53 

83  89  79 

48  49  50 

65  80  69 

56  52  53 

64  89  72 

48  52  51 

81  62  57 

52  50  51 

62  85  67 

50  50  48 

61  67  77 

45  48  52 


59   56 
51   50 


79   59 
51   55 


40   51 
77   68 


85   63 
48   49 


63   91   69 


77   56 
49   50 


73   58 
50   50 


70   57 
52   52 


89   74 
50   52 


79   61 
49   50 


77   66 
49   50 


52   51   52 


67   73 
37   39 


67   71 
36   40 


71   73 
37   35 


63   68 
38   36 


74   73 
43   37 


56   70   72 


58   66   73 


62   66 
37   37 


74   64 
48   52 


73   78 
42   37 


69   74 
44   42 


66   70 
38   37 


58   67   72 
48   43   36 


75   64 
51   52 


65   71 
35   35 


63   75 
49   45 


68   75 
37   39 


76   69 
50   40 


68   73 
37   37 


65   65 
32   35 


66   70 

47   41 


50   48   44 


70   75 
51   40 


68   76   77 
54   43   50 


70   75 
45   39 


68   69 
46   40 


64   67 
50   44 


68   69 
45   42 


68   73 
46   41 


58   68 
47   43 


57   69 
47   49 


71   74 
46   36 


57   66 
50   44 


78   69 
49   42 


77   74 
55   42 


73   71 
58   44 


80   72 
54   42 


79   72 
50   39 


75   63 
51   44 


73   67 
64   53 


75   70 

57   43 


80   72 
55   45 


75   67 
48   40 


79   69 
50   39 


59   59   52 


48   48   40 


83   77 
59   50 


78   64 
52   42 


73   68 
56   43 


80   71 
54   41 


75   67 
56   49 


75   71 
57   51 


75   80   80 


65  80  72 

63  56  52 

80  78  75 
57  46  44 

68  81  74 

51  55  46 

76  78  75 

61  57  51 

77  79  78 
45  54  49 

81  73  68 
54  56  46 

79  75  69 

63  54  45 

77  76  68 

62  56  51 

76  78  74 
56  56  45 

70  79  71 

53  58  47 

79  74  69 

60  55  45 

77  78  75 
60  57  50 


66   67 
40   43 


75   61 
47   52 


65  69 

41  42 

69  69 

37  43 

63  66 

42  42   42 

69  72   65 


72   62 

53   54 


71   62 
45   50 


69   59 
42   50 


68   69 
39   41 


67   72 
49   53 


68   68 
43   45 


72   62 
47   50 


70   62 
46   53 


69   59 
48   50 


61   69 

54   57 


64   77 
52 


70   62 
53   55 


70   60 
50   54 


67   68 
39   43 


69   72 
42   47 


67   67 
39   43 


64   74 
55   61 


72   60 

48   50 


72 

52   54 


68   72   61 
39   48   52 


63   62 
45   49 


70   72 
50   54 


69   69 
45   45 


74   70 
47   52 


70   66 
45   53 


67   71 

45   53 


68   66 
50   53 


70   70 

46   51 


70   68 
42   53 


69   70 
42   49 


64   69 
47   53 


69   68 
44   53 


67   67 
44   50 


68   67 
43   52 


69   66 
49   52 


67.6 
43.0 


67.5 
46.0 


67.9 
43.3 


63.7 
43.0 


70.6 
46.4 


68.7 
43.9 


67.8 
42.8 


66.7 
51.9 


71.7 
46.3 


68.1 
47.1 


65.7 
42.6 


67.0 
44.4 


69.5 
51.6 


67.0 
42.5 


69.1 
49.0 


68.4 
43.8 


69.7 
47.1 


67.9 
44.0 


66.1 
41.5 


61 

50   56 


71.5 
50.0 


72.5 
47.1 


67.9 
47.1 


69.1 
.3 


71.3 
47.1 


70.1 
46.1 


69.3 
49.2 


69.2 

48.0 


67.1 
48.2 


71.5 
46.3 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      18      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


SHUOH 
TOMS    RIVER 
TRENTON    WSO 
TUCKERTDN 
WDDOSTOWN 

*  * 

COASTAL 

atlantic  city 
cape  may  i  nw 
long  branch  2  s 
sandy  hddk 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65   65   63 
41   44   47 


60   63   65 
36   42   48 


6?   73   73 
43   45   55 


59   63   74 
43   38   55 


69   67   59 
48   48   49 


63 
49 


67   66 
35   40 


71 

60 

70 

57 

55 

47 

52 

50 

48 

48 

74 

67 

66 

60 

58 

42 

52 

46 

49 

40 

75 

74 

74 

72 

59 

40 

53 

44 

48 

49 

74   73 
46   46 


61   75 

50   50 


55 
49 


84   84   67 
52   51   52 


81   60 
50   50 


68   71   75 
48   50   47 


48   40   51 


60   63   59 

43   47   50 


45   46   54 


62   72   71 


65   77   73 
58   46   40 


74   75   67 
56   42   43 


52   48   52 


47   45   52 


63   78 
49   49 


59   57   73 
53   50   53 


50   48   49 


78   57 
50   51 


82   70 
50   52 


70 
50 

54 

49 

55 

50 

72 
54 

76 
51 

57 
50 

71 
53 

55 
49 

5  6 
49 

69   74   71 

48   40   41 


69   74   78 
47   40   43 


70   72   70 
48   44   43 


75   74 
58   50 


65   61   77 
57   57   47 


71   78   72 
60   56   46 


76   76   75 
64   56   48 


68   68   62   73 

49   51   51   57 


71.1 

50.1 


67.1 
47.8 


64 

76 

63 

6n 

58 

56 

53 

52 

67 

67 

77 

67 

59 

59 

52 

52 

62 

74 

70 

65 

57   57   49 


62   63   57   66 
45   49   53   54 


7o   71   64   74 


59   56   64 


60   61   61 


63   57   65 
54   53   55 


62.9 
50.9 


65.4 
51.4 


66.6 
48.6 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


51 

in: 


"S, 
(1) 

Day  of  month 

• 

Station 

H 
4 

Q 

(IN) 

E-J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

64 
46 

63 
51 

60 
51 

63 
50 

67 
48 

60 
53 

71 
52 

57 
54 

58 

53 

69 
53 

75 
54 

66 
59 

63 
57 

72 

54 

71 
54 

59 
55 

71 
55 

80 

57 

76 
61 

72 
62 

62 
58 

73 
56 

76 
54 

75 
56 

75 
60 

75 

62 

73 
59 

75 
57 

76 
61 

63 

61 

73 
62 

68.9 
55.6 

2 

MAX 
MIN 

60 

47 

59 
52 

58 
52 

59 
51 

62 

49 

59 

54 

66 
53 

57 

54 

57 

53 

65 
53 

70 
55 

64 
59 

63 
57 

68 
55 

68 
55 

60 
56 

66 
56 

75 
58 

75 
62 

71 
62 

63 
5B 

68 

57 

72 
56 

73 
58 

72 
61 

72 
63 

70 
60 

71 
58 

73 
61 

63 
62 

70 
62 

66.2 
56.4 

4 

MAX 
MIN 

58 
46 

58 
53 

56 
52 

58 

51 

60 
50 

58 
55 

64 
53 

58 
54 

57 
54 

62 
54 

68 
55 

63 
59 

62 
56 

66 
56 

66 
56 

60 
57 

66 
56 

72 
56 

71 
62 

68 
62 

63 
59 

65 
56 

70 
57 

69 
58 

69 

61 

69 
64 

67 
61 

69 
59 

70 
61 

63 
62 

63 
62 

64.3 
56.9 

8 

MAX 
MIN 

55 
49 

55 
53 

55 
53 

55 
52 

56 

51 

56 
55 

59 
53 

58 

54 

56 

54 

58 
54 

61 
56 

60 
59 

60 
58 

61 
57 

61 
57 

60 
57 

62 
56 

65 
58 

66 
62 

65 
62 

63 
60 

62 
59 

65 
59 

64 
59 

65 

61 

65 
64 

64 
61 

65 
60 

65 

61 

63 
62 

65 
62 

61.0 
57.4 

20 

MAX 
MIN 

51 
49 

52 

51 

52 
52 

52 
52 

53 

51 

53 
52 

54 
53 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

55 

54 

56 
55 

57 
56 

57 
56 

57 
57 

57 

57 

57 
57 

59 

57 

60 
59 

60 
60 

60 
59 

59 
59 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

60 
60 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

61 
61 

61 
60 

57.0 
56.3 

40 

MAX 
MIN 

50 
48 

50 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
51 

52 

51 

52 

51 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

53 
52 

53 
53 

54 

53 

54 
54 

54 
54 

55 

54 

55 
55 

56 
55 

56 
56 

56 
56 

57 
56 

58 
56 

57 
56 

57 
56 

57 

57 

58 
57 

58 
57 

58 
57 

58 
58 

58 
58 

54.4 
53.8 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

71 
41 

70 
48 

61 
47 

66 

46 

76 
42 

62 

51 

79 
49 

55 
52 

60 
52 

76 
51 

85 

51 

72 
55 

65 
53 

76 
51 

74 
48 

58 
53 

75 
54 

86 
53 

83 
58 

75 
58 

60 
55 

76 
50 

77 
47 

78 
50 

61 
57 

78 
57 

7B 
53 

80 
52 

82 
58 

63 

58 

79 
61 

72.8 
52.0 

2 

MAX 
MIN 

68 
42 

66 

49 

61 
47 

64 
46 

73 
43 

62 
51 

76 
49 

56 
52 

60 
52 

74 
51 

82 
50 

70 
56 

65 
54 

74 

51 

72 
48 

58 
53 

74 
54 

84 
53 

80 
56 

74 
59 

60 
55 

74 
50 

76 
48 

77 
50 

79 
57 

76 
58 

76 
54 

77 
52 

79 
56 

63 

59 

77 
61 

71.2 
52.3 

4 

MAX 

MIN 

61 

45 

60 
51 

57 
50 

60 
49 

66 

46 

60 
54 

68 

51 

58 
53 

58 
53 

67 
52 

73 
53 

65 
58 

62 
57 

68 

54 

67 
52 

58 
55 

68 
54 

76 
56 

73 
60 

69 

60 

61 
57 

66 
55 

70 
52 

69 
54 

72 
58 

71 
61 

68 

57 

70 
54 

72 
60 

63 
60 

71 
61 

66.0 
54.6 

E 

MAX 
MIN 

56 
46 

56 
52 

55 
52 

55 

51 

59 

50 

58 
55 

61 
53 

58 
54 

56 
53 

60 
53 

65 
55 

62 
59 

61 
58 

63 
56 

61 
56 

58 

57 

63 
56 

68 
58 

67 
62 

65 
62 

62 
59 

62 
57 

64 
55 

63 
56 

66 
59 

66 

63 

64 
60 

65 
59 

66 

61 

62 
61 

66 
61 

61.7 
56.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  JERSFY 
MAY        1971 


Station 

Day 

Ol  Month 

hi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *    ♦ 
NURTHERN            01 

CANDE  XRnOK 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.01 
30 
57 
42 

.10 
24 
59 
43 

.02 

5 

65 

43 

.03 
43 
59 
45 

.24  .22 

60!  70 
66   73 
43   44 

.00 
27 

61 
46 

.16 
38 
74 
49 

.21 
57 
52 
49 

.01 
23 
55 

49 

.04 
45 
73 
50 

.26 
35 

82 
53 

.04 
78 
72 
48 

.20 
18 
60 
49 

.24 
31 
78 
49 

33 
69 

40 

35 

68 
49 

.10 
30 
80 
32 

.12 
17 
87 
57 

.29 
48 
82 
57 

.12 
28 
73 

56 

* 

3 
58 
51 

.11 
2J 

72 
49 

.24 

34 
79 
49 

.14 
29 
73 
31 

.13 
89 
80 
58 

.21 
45 
81 
53 

.17 
32 

74 
50 

.14 
20 
76 
51 

.19 
47 
78 
54 

.02 
48 
74 
52 

4.068 
1147 
70.7 
49.5 

»    *    * 
SOUTHERN           02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.05 
50 
60 
42 

.16 
51 
67 
44 

.05 
36 
63 

46 

.23 

106 
59 

43 

.15  .41 
143  125 
65   7i, 
41   43 

.02 
41 
59 
47 

.15 
69 
78 
48 

.13 
59 

52 

48 

.00 
43 
57 
48 

.18 
53 

77 

46 

.25 

48 
81 
53 

.16 
107 
69 
55 

.05 
58 
63 

47 

.19 

75 

77 
53 

.23 

45 
71 
48 

.08 
56 
59 
49 

.30 
69 
79 
SI 

.29 
46 
86 
55 

.23 

7S 
81 
53 

.12 
59 
72 
53 

.01 
28 
56 
49 

.23 
72 
74 
45 

.29 

63 
78 
47 

.18 
55 

78 

47 

.20 
136 
81 
58 

.35 

114 
74 
51 

.17 
59 
74 
50 

.06 
31 
76 
51 

.24 
102 
77 
53 

.00 
70 
59 
54 

5.16 
2144 
70.2 
49.0 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

WINO 

.OS 
14 

.12 

34 

.04 
14 

.13 
47 

.15 
30 

.08 
21 

.09 

18 

.06 

37 

.04 
12 

.08 
21 

.11 
27 

.18 
42 

.09 
74 

.09 
30 

.19 
33 

41 

.07 
17 

.17 
14 

.20 
16 

.23 

53 

.07 

14 

.07 
6 

.17 
14 

.16 
18 

.17 
59 

.20 
36 

.09 
10 

.14 
12 

.16 
50 

.03 
70 

.02 
34 

3.608 
920 

SEABROOK  FIRMS 

EVAP 
MAX 

MIN 

: 

" 

* 

" 

~ 

~ 

.07 
72 
53 

.23 

76 
51 

.03 
61 
50 

.05 
58 
49 

.19 

76 
49 

.28 

85 

53 

.09 
67 
56 

.16 

73 
50 

.24 
80 

51 

69 
51 

.14 
56 

50 

.19 
78 
51 

.20 

88 
56 

.35 

91 
54 

.22 
63 
53 

.02 
58 
51 

• 

.41 
80 
49 

.23 
80 
33 

.23 

80 
59 

.28 
83 
55 

.15 
73 
54 

.13 
69 
53 

.21 
69 
52 

.10 
61 

54 

5.43B 

73.6 

52.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ALLENDALE 
ATLANTIC  CITY  HSO 
KATLANTIC  CITY 
AUDUBON 

S  RIVER  ST  FOREST 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 

VIDEBE 
BERNAROSVULE  2  E 
BLACKWELLS  HILLS 

NTON  1  SE 

BOUND  BROOK  Z    W 
BRANCHVlLLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

E  HAY  1  NH 
CENTERTDN 
CWARL0TTE8URC 
CHATSWQRTH 

CLINTON  I    N 

CRANFORO 

E5SFX  FELLS  SERV  BLDC 

HINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
CLASSBQRO 
GREENWOOD  LAKF 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 
INOIAN  HILLS  2  V. 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
L^NG  BRANCH  2  S 
LONG  VALLEY 

LTON  1  W 


0100  i 
0311  ' 
0325  i 


BERGEN 
.  ATLANTIC 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 

.PE  HAV 
HARREN 
SOMERSET 
SOMERSET 
MORRIS 

MERSET 
SUSSEX 
BURLINGTON 
SUSSEX 


HUNTERDON 

NJON 
ESSEX 

ITERDON 
IBERLAND 
MONMOUTH 
GLOUCESTER 
ASSAIC 
,TL*NTIC 
SUSSEX 

MERCER 

BURLINGTON 

HUDSON 

TEROON 
SUSSEX 

ASSAK 
MONMOUTH 
MORRIS 
BERGEN 
BURLINGTON 


NTIC 


BURLINGTON 

ESSEX 

MIOOLESEX 


40  33 

4Q  05 

41  07 
40  45 
39  28 

38  57 

39  31 


39  22 

41  01 
39  58 


74  34 

74  26 

75  05 


74  09 

75  04 
74  32 


74  10 
74  26 

74  02 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


§i 


BERGEN  COUNTY 
NATL  WEATHER  ! 
STATE  MARINA 


SVC.  E.  t  G.  CO. 


EDWARD 

FN! 

ISTLE 

JERSEY 
E.  E. 

LIT 
6^E 

WATER  OEPT 

INACTI 

'E  9 

1/70 

PASSAIC  VI 

.  WT«.  COMM 

WILBUR 

AFAYE 

MRS.  A 

ICE 

A.  HOLI 

ROBERT 

G. 

LAS&OW 

OAVID 

D.  GRISCOM 

COUNTY 

EXTENSION  SVC. 

flIOGEW 
FED.  A 

VIAT 

ATER  CO. 
ON  AGENCY 

JERSEY 

(  I  1 

WATER  HKS. 

US  DEP 

■  OF 

AGRICULTURE 

JOSEPH 

ARRIS.  Ill 

J.  WES 

.£Y  GOOOFELLOW 

;ath 

R  SERVICE 

OUTGER 

S  UN 

VERSITY 

ewton 

ak  ridge  reservoir 

ATERSON 


73(11 

01 

MORRIS 

73?f 

o; 

MERCER 

f39  3 

0] 

UNION 

am 

01 

PASSAIC 

7Sft1 

03 

MONMOUTH 

7936 

oj 

CUMBERLAND 

nnsi 

Oi 

CUMBERLAND 

B194 

SOHERSET 

H4u? 

MORRIS 

PUf 

01 

UNION 

B*<.<. 

01 

SUSSEX 

SUSSEX 
MORRIS 
PASSAIC 
BURLINGTON 


OCEAN 

PASSAIC 

UNION 

HUNTERDON 

MORRIS 

MERCER 

BERGEN 

SALEM 


40  40 
40  27 
to  b4 

40  13 

41  01 

19  30 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


NEWTON  WTR 

C  SWR.COMM 

NEWARK  WATER  OEPT, 

P.  J.  OEL 

ECCH10 

PHILIP  E. 

ARUCCI 

TOWN  OF  PH 

LLIPSBURG 

MRS  VIVIAN 

SCHERER 

MRS  MARION 

GOODENOUGH 

PRINCETON 

ATER  CO. 

EY  SEW  AUTH 

NO.  JERSEY 

WTR.  SUPPLY 

U.S.  OEPT. 

OF  INTERIOR 

SEABRODK  FARMS  CO, 

EVERETT  DI 

KINSON 

STANLEY  RICHARDS 

UNION  CDUN 

rY  ENGINEER 

TOHS  RIVER 

WATER  CO. 

NATL  HEATH 

Eft  SERVICE 

LAWERENCE 

-ASANO,  JR. 

WATER  SUPP 

-Y  COMM. 

UNION  COUN 

'Y  ENGINEER 

ROBERT  H. 

N,J,  POWER 

C  LIGHT  CO. 

JACOBUS  J, 

MOOIMAN 

HACKENSACK 

HATER  CO. 

t       DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL     2-DELAWARE    3-GREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULLICA    8-PASSAIC    9-RAHWAY     1 
11-ROCKAWAY 


O-KARITAN 


t  J   CI     i  ii 

NF.W  Jl 
MAY 

"?it*°?»]  ' ,"'" '■■   '■  '  '   ' ■'■'  "1 the  Ni i  ,. Vdmlnistratlon  State 

Cllstatologlet,  Depai  hu.-i.i  ..i  Meteorology,  College  oi  Agriculture  and  Knvlr i    ten.    i     .     rt»   Itati  Ui 

Jersey  08903,  or  to  anj  Wmthei  Servlci  Office  near  you.   Addi tal  | PRECIP]   riON  data  NEW  JERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  tbla  bulletin  are:   Temperature  in   f pltatlon  and  evaporation  In  Inches  and  wind 

movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  63  K.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  index  shows  oh  ■  t *  ction  timet  Ln  Loca]  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  takt  the  ob 

on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabli   I   al   '  erva  i  or  all  except  Weather  ■■  ' 

and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 

"Daily  Temperature"  table,  "Evaporal  Lon  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 

hours  ending  at  time  ot  obs  n  it  ion 

EVAPORATION  is  measured  In  the  Standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  ol  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Tine  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 


SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "S< 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


1  Snowfall"  table,  include 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  Julv  Issue 
of  this  bulletin. 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourlv 
Precipitation  Data.)  ' 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTHERN            01 

BELVIDERE 
BD0NTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

79.8 

80.4 
81.2 
77.8 
84.0 

57.8 
57.2 
56.6 
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59.8 
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66.7 
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.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
8 

0 

0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SHUOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO              R 

TUCKERTON 

WOOnSTDWN 

82.0 
79.0 
81.1 
78.7 
84.7 

62.0 
60.1 
63.4 
60.8 
61.2 

72.0 
69.6 
72.3 
69.8 
73.0 

.3 

1.3 

89 
93 
90 
93 
92 

26+ 
9+ 

25  + 
8 

25 

51 
48 
53 
48 
48 

17+ 

1 
2 

19  + 
1 

9 
31 
12 
27 

9 

0 
4 
3 
2 
7 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

.82 
1.25 
1.48 
1.54 
2.39 

-  2.59 

-  2.12 

.30 
.55 

.47 
.68 
.90 

3 

14 

6 

9 

27 

,0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

5 
4 

7 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

71.7 

1.0 

1.28 

-  2.34 

,0 

*    *    ♦ 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

73.1 
77.0 
78.2 

62.6 

62.4 
61.2 

67.9 
69.7 
69.7 

-  1.1 
.6 

83 
89 
91 

26 

27 

8 

52 
52 

49 

2 

2 

2 

30 
27 
24 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

.61 
•  34 

1.14 

-  2.43 

-  2.27 

.37 
.15 
.62 

8 
3 

14 

.0 
.0 

0 
0 

1 
2 
3 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

69.1 

-   .3 

.70 

-  2.37 

•  0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
C-RFENWOOD  LA"E 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
JERSEY  CITY 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG 


94 

DATE 

08+ 

42 

DATE 

01 

3.37 

.30 

1.82 

OATE 

15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


.1 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
8ERNAR0SVILLE  2  E 
BLACKWELLS  KILLS 
BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  H 

8RANCHV1LLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHAR-LOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  6LDG 
FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MIDLAND  PARK 

HILT01 

MDRRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO 

NEW  HILFORD 

NEWTON 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINPIELO 
POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAV 
RINGWOOD 
SOMERVILLE  3  NW 
SPLIT  ROCK  PONO 
SUSSEX  1  SE 

WANAOJE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN 


WSO 


ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTO1! 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMHONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 
HAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  WAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 


1.15 
1.69 
3.37 
1.55 

.30 

1.64 
1.24 
1.74 


Day  of  Month 


.12 
.30 


.63 

1.01 
.5C 
1.0! 

1.51 

.8! 

2.23 


1.10 
.35 
.89 
.32 

l.OO 
.12 
.73 
.22 


.07 
.03 


.04 
.02 


13   14   15   16   17 


.41 

.04 

.28 

.40 

.15 

.15 

.01 

.45 

T 

T 
.20 

.22 
.34 

.04 

.45 

.OB 

.05 

.09 

.13 

1.35 

.06 

.18 

.74 
.13 


.IS 
T  .38 
.04  1.82 
.22   .24 


.60 

T 

.28 

.13 

.02 

.IB 

.09 

.61 

T 

T 

T 

T 

T 

» 

.57 

.24 

T 

T 

.02 

.14 

.15 

.09 

.99 

222324      252627      282930      31 


.03       .05 
.09 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humidity 

N 
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th 

e 

c 

• 
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precipitation 

-C 
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c 
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O     40 
1_    40 

a  o 

a.  ex. 
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0 
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of 
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<D 
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0 

l_ 

1— 
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q 

q 
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o 
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o> 
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"1 

o 
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q 

> 
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~0 

0 

r- 

i-    0 

at  >  • 

O    O    in 

01      07       13      19 

<       <rt      40 

ATLANTIC    CITY    WSD 

18 

2.4 

8.0 

20++ 

7 

14 

88 

81 

56 

73 

2 

4 

0 

1 

0 

0 

7 

61 

6.0 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

- 

29 

W 

08 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

1 

0 

0 

0 

6 

- 

- 

NEWARK    WSD 

21 

1.8 

9.0 

22++ 

32 

08 

70 

67 

47 

55 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

- 

6.0 

TRENTON    WSD 

- 

- 

- 

24 

NW 

06 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

5 

0 

0 

0 

9 

63 
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notes  following  Suiion   1 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN  0 

BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  Bl  Dr. 
FLFMINGTUN  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAM8ERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WSO 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

»     *     » 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 
AUOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWDRTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTDN  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INOIAN  HILLS  2  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPnRT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEHBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 


MAX 

MIN 


NEW  JERSEY 

JUNE 1971 


Day  ol  Month 


MAX 
MIN 


75   75 
48   1,7 


75   72 
48   46 


72   75   69 


73   72 
50   45 


75   69 
51   47 


73   69 
48   56 


74   75 
45   46 


71   69   68 
44   52   55 


73   65 
50   57 


77   77 

46   49 


Ti       75 
49   49 


73   76   67 


50   44   52 


74   68 
56   55 


74   76   74 
44   48   51 


77   81   75 
59   58   54 


62   59   60 


57  53 

82  74 

63  61 

87  83 

58  61 


87 
60 


61   62   58 


75   71 
50   50 


77   76 
46   48 


76   71 
50   50 


74   75   68 


71   73 
42   44 


67   68   80 
51   54   62 


79   76   84 
54   53   64 


83   88   82 
59   58   60 


87   85 
62   64 


80   76 
71 


75   73   85 


86   86 
59   59 


89   85   90 
63   61   65 


87   87 
62   62 


89   87 
67   63 


92   90 
66   60 


87   85 
67   59 


90   89 
68   64 


91   90 
66   60 


90   89 
58   62 


85   85 
64   57 


90   79 
71   66 


90   87 
65   64 


92   91 

70   64 


87   85 
64   60 


90   90 
65   61 


93   82 
73   68 


91   89 
69   61 


78   77 
53   54 


80   80 
49   55 


77   80   77 
51   48   57 


74   75 
54   56 


80   7B   86 


79   77 
49   56 


80   81 
48   53 


73   72 
50   57 


75   83 
58   63 


82   87 
49   59 


78   77 
49   57 


80   78 
48   55 


76   88 
61   65 


73 
53 

77 
52 

72 

55 

83 
63 

85 
61 

84 
63 

82 
65 

91 
62 

70 
49 

73 
51 

72 
52 

84 
61 

87 
60 

83 
58 

84 
60 

92 
64 

75 

49 

72 
50 

BO 
61 

85 
62 

83 
60 

80 
61 

92 

61 

91 
68 

77 

49 

72 
52 

83 

62 

86 
62 

B5 
57 

83 
59 

92 

60 

91 

67 

74 

51 

71 
55 

82 
64 

85 

64 

63 
63 

83 
65 

91 
61 

90 
67 

75 
51 

76 
52 

72 
55 

81 

64 

86 
60 

85 

bl 

82 
63 

91 
69 

72 
51 

74 
50 

71 
52 

81 
63 

85 
63 

82 
02 

79 
62 

90 

66 

76 
48 

72 
49 

76 
62 

86 

61 

84 
62 

80 
58 

92 
61 

90 

6  5 

73 
50 

77 
53 

73 
56 

83 
63 

85 
61 

85 
62 

84 
62 

89 
67 

63 

94 
70 

81 
65 

81 
59 

90 
63 

89 
62 

93 
61 

91 
67 

Bl 
63 

79 
54 

90 
63 

89 
61 

79 
56 

88 
65 

87 
62 

90 
61 

91 
67 

75 
62 

92 

63 

90 
68 

79 
68 

90 
60 

90 
65 

90 
63 

94 
61 

94 
67 

88 
65 

94 
58 

93 
64 

90 
63 

79   78 
45   57 


79   85 
55   62 


80   81 
49   56 


77   87 
52   58 


79   78 
50   57 


77   77 
46   56 


82   84 
50   60 


83   87 
55   69 


62   81 
59   63 


82   81 
62   61 


82   82 
59   59 


84   81 
65   62 


76   74 
52   54 


86   84 
58   60 


80   76 
59   56 


83   72 
65   57 


84   79 
65   65 


85   84 
63   61 


83   78 
62   62 


86   83 
60   60 


86   72 
70   63 


83   80 
59   59 


87   71 
66   61 


87   84 
59   63 


85   67 
64   64 


85   83 
61   62 


68   79 
60   62 


83   68 
66   58 


86   71   68 
66   60   57 


86   79 
59   59 


85   82 
68   62 


76   61   83 
58   56   63 


79 
56 

76 
50 

6  0 
53 

81 

50 

78 

57 

82 
57 

78   78 
59   51 


55   52   59 


71  79 
59  56 
Sm  RaUiei 


87   62   68 
65   60   57 


57   71 
53   51 


56   75 
53   46 


59   75 
51   47 


68   71 
49   48 


73   83 
55   51 


60   75 
50   49 


60   74 
52   49 


53   70 

48   49 


69   78 
55   59 


77   83 
53   51 


58   75 
53   51 


55   72 

50   47 


55   74 

52   47 


72 

60 

84 
59 

85 
63 

55 
52 

75 
49 

Bl 

50 

55 

75 
53 

88 
58 

60 
52 

74 
51 

81 

50 

74 

54 

83 
53 

86 
51 

58 

53 

74 
50 

81 
49 

55 
52 

74 
49 

80 
51 

68 
49 

75 
47 

78 

47 

77 
55 

63 
52 

86 
52 

72 

57 

76 
47 

79 
45 

75 
52 

73 

83 
49 

62 

86 
56 

86   84 
59   63 


82   65 
57   63 


83   86 
59   62 


79   81 
54   58 


88   88 
59   63 


65   86 
62   62 


85   87 
54   60 


78   80 
63   63 


78   80 
65   67 


88   86 
60   65 


84   87 
61   65 


84   86 
55   56 


68   69 
68   70 


83   86 
5S   61 


89   69 
62   66 


64   85 
57   61 


86   67 
61   64 


80   84 
56   59 


S3   83   84 
63   59   63 


84   86   86 
65   58   61 


87   83   84 
63   59   64 


81   82   82 


86   86 
66   61 


86   63 
56   56 


54   47   46 


85   84 
66   65 


86   87 
64   63 


84   76 
66   59 


84   73 
65   60 


85   71 
67   60 


85   83 
67   65 


85   84 
66   62 


85   79 
64   61 


68   75 
54   51 


69   72 
52   46 


72   82 
53   52 


74   81 
54   46 


75   79 
56   51 


65   74 
55   49 


59   71 
53   51 


70   83 
54   48 


78 
49 

81 
64 

84 
68 

80 
63 

76 
61 

87 
54 

89 
65 

89 
68 

88 
69 

67 
65 

83 

49 

86 
60 

81 
65 

87 
67 

80 
63 

87 
56 

86 
61 

87 
67 

86 

86 
62 

84 
52 

86 
61 

8" 

66 

82 
65 

82 
63 

87   85   87 

65   58   60 


79   79 
59   56 


83   80   81 
69   67   67 


86   86   90 
65   61   65 


86   87   85 
67   63   64 


85   85   84 
65   56   59 


87   82   91 
72   68   68 


84   81   86 
61   54   61 


85   93   94 
65   66   68 


B6   B6   88 
65   58   62 


86   84   91 
65   63   64 


85   66   85 

64   59   62 


B2   83   85 
62   55   60 


8P   87 
62   64 


90   69 
61   65 


65   92 
61   66 


86   85 
59   61 


86   92 
57   59 


90   92 
62   65 


84   83 
59   63 


83   89 
70   70 


92   90 
65   70 


90   92 
65   67 


91   92 
59   63 


92   90 
73   75 


89   90 
57   62 


91   90 
60   63 


90   89 
62   64 


92   91 

64   68 


89   90 
61   67 


89   87 
59   59 


90   85   82 


91 
73 

92 

67 

68 

70 

87 

70 

91 
74 

90 

65 

92 

71 

90 

63 

85  84 
66|  67  66 
-o  Notes  Following 


74   68   74   79 
58   54   50   51 


85 
51 

86 

54 

87 
66 

86 
69 

86 
64 

82 
50 

84 
51 

87 

64 

90 
65 

64 

6n 

86 

51 

86 
63 

87 
65 

86 
66 

84 

61 

84 
47 

86 
62 

88 
65 

85 
65 

65 
61 

84 

54 

83 
66 

86 
68 

82 
67 

82 

6* 

83 
53 

85 

65 

86 

6° 

86 
68 

67 
63 

83 
54 

86 

65 

84 
63 

65 
66 

66 
63 

84 
48 

87 
60 

88 
64 

87 
65 

8  2 
61 

81 
54 

82 
63 

85 
67 

88 

67 

84 
64 

92   92 
74   66 


63   76 
59   63 


75   78 
57   65 


78   79 
59   65 


72   76 
55   59 


80   92 
65   68 


80   78 
60   60 


83   80 
58   63 


71   74 
56   61 


72   90 
68   68 


82   69 
61   68 


77   80 
62   66 


76   75 
58   65 


77   78 
57   64 


79   93 
69   72 


76   78 
55   64 


86   80 
61   64 


60  92 

61  67 


82   80 
60   65 


75   77 
56   54 


65   66   66 


93 
70 

90 
65 

90 
69 

90 
60 

91 
72 

90 
63 

87 
74 

67 
71 

91 

74 

92 

63 

90 
68 

68 
64 

93 
69 

92 
63 

90 
74 

90 
67 

90   89 
74   64 


92   87 
69   61 


84   80 
66   60 


90 
67 


80   91 
63   66 


69   60 
68   68 


91   87 
73   63 


88   78   79 
70   62   66 


87  78 

71  61 

89  88 

70  65 


90 
65 


79 
57 

.r 

80 
57 

.4 

.2 

81 
56 

.2 

.6 

77 
55 

.8 
.6 

84 
59 

.0 
.8 

80 
55 

,7 
.6 

82 
56 

.0 

2 

75 

5>. 

.6 
3 

79 
63 

0 
4 

84 
59 

7 
7 

81 

59 

9 
9 

7fl 
56 

5 
5 

80 
56 

9 

2 

83 

66 

2 

3 

80 
55 

5 
6 

83 
60 

7 
6 

82 
57 

1 
6 

83 
59. 

3 
9 

81. 

57. 

1 
2 

79. 
54. 

I 
8 

78.9 
60.4 


84.9 
62.5 


83.6 
60.1 


65.6 
62.5 


84.4 
59.1 


83.1 
61.5 


83.0 
58.5 


83.0 
59.7 


83.6 
59.4 


81.9 
62.9 


62.4 
61.5 


80.6 
60.5 


83.3 
59.3 


82.2 
62.0 


I] 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
JUNE 

1971 

Day  of  Month 

a 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11  l 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHILOH 

MAX 

min 

75 
51 

73 
52 

82 
62 

84 
64 

64 
64 

82 
62 

88 
63 

68 
66 

67 
62 

77 
59 

80 
55 

84 
64 

83 

66 

80 
63 

67 
57 

73  77 
54   51 

76 
52 

80 

54 

82 
65 

66 
66 

81 
67 

82 
63 

87 
66 

89 
67 

89 

74 

88 
68 

88 
67 

80 
66 

86 
69 

82.0 
62.0 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

67 

4B 

68 
53 

67 
55 

85 

63 

76 
60 

77 
54 

75 
61 

93 

67 

93 
65 

79 
57 

75 
54 

71 
58 

66 

65 

84 
64 

65 
58 

64  69 
51   50 

76 
49 

80 
50 

80 
62 

85 
64 

88 
65 

82 
63 

74 
65 

85 
66 

92 
71 

91 
65 

85 
68 

78 
66 

76 
65 

79.0 
60.1 

TRFNTON  WSO 

MAX 

MIN 

76 
5* 

72 
53 

80 

65 

84 
67 

81 
66 

79 
59 

90 

64 

90 

70 

76 
65 

78 
61 

76 
56 

84 
62 

82 
67 

68 
60 

60 
55 

71  80 
55   5B 

82 
59 

84 
60 

85 
66 

84 
68 

85 
69 

82 
65 

89 
66 

90 
72 

89 
74 

88 
67 

80 
65 

79 
64 

88 
69 

81.1 
63.4 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

6B 

50 

67 
53 

80 
60 

65 
64 

76 
61 

74 
56 

90 
62 

93 
67 

76 
62 

73 

55 

73 
52 

80 
62 

84 

66 

79 
60 

65 
58 

68  74 
57   46 

77 
49 

78 

48 

82 
64 

83 
63 

80 
68 

75 
63 

81 
65 

89 
67 

87 
70 

81 
69 

80 
69 

78 
66 

86 
67 

78.7 
60.8 

W0ODST0WN 

*     *     * 

MAX 
MIN 

78 

48 

73 
53 

82 

63 

87 
62 

87 
61 

84 
62 

90 
62 

90 
65 

90 
58 

79 
57 

83 

60 

86 
64 

8t 
66 

83 
63 

68 
56 

74  81 
52   52 

82 
53 

85 
54 

87 
60 

89 
63 

86 
66 

84 
63 

90 
66 

92 

68 

90 
71 

89 
66 

89 

70 

84 
64 

90 
69 

84.7 
61.2 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

Mm 

6  3 
53 

62 
52 

68 
60 

82 

6 

74 
61 

73 
61 

79 

64 

80 
68 

74 
61 

70 
59 

72 
61 

73 
64 

78 
66 

67 
58 

62 

57 

65  69 
57   55 

73 
57 

72 
62 

73 
66 

73 
67 

77 

67 

71 
66 

73 
65 

80 
68 

83 

68 

78 

70 

79 
66 

72 
66 

78 
69 

73.1 
62.6 

CAPE  MAY  1  NW 

MAX 
MIN 

61 

54 

65 
52 

65 
54 

7, 
61 

83 
65 

79 
62 

82 

62 

65 
67 

88 
67 

78 
57 

72 

55 

78 
64 

80 
66 

84 
66 

69 
50 

64  68 
59   53 

71 
53 

75 
59 

75 
62 

80 
66 

78 
69 

79 
6S 

71 
66 

78 
66 

84 
69 

69 
70 

82 
68 

86 
61 

80 
67 

77.0 
62.4 

LONG  BRANCH  2  5 

MAX 

Mm 

69 

53 

61 
49 

83 
54 

1h 

6- 

8C 
61 

70 
59 

89 
61 

91 
66 

86 
65 

7! 
59 

70 
57 

82 
61 

85 

6^ 

75 
59 

62 

56 

67  76 
56   5< 

78 
53 

76 
53 

8C 
63 

82 
65 

81 
66 

74 
6! 

79 
65 

61 

66 
7C 

81 
65 

7! 
61 

75 
65 

89 
67 

78.2 
61.2 

SANDY  HOOK 

MAX 

Mm 

EVAPORATION  AND  WIND 


II 
yi 


Day  Ol  Month 

3-6 

,2°.? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
NORTHERN            01 

CANOE  BR30K 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
30 
77 
55 

.16 
30 
87 
56 

.19 
40 
77 
57 

.16 
62 

85 
63 

.20 
18 
94 
66 

.26 

27 
90 
64 

.12 

7 
87 
64 

.16 
38 
98 
67 

.20 
44 
97 
66 

.24 
30 
82 

61 

.36 
31 
89 
60 

.23 
23 
64 
60 

.11 
25 
90 

64 

.18 
30 
90 
65 

.13 
51 
71 
57 

.06 
14 
62 
56 

.18 
34 
84 
56 

.15 
21 
91 
59 

.23 
38 
92 
63 

.20 
46 
90 
62 

.23 
35 
93 

67 

.06 
26 
68 
70 

.25 
23 
94 
70 

.15 
21 
85 
69 

.17 
18 
94 
69 

.32 

48 
93 
71 

.13 
33 
94 

70 

.12 
15 
96 
68 

.29 
15 
98 
70 

.19 
22 
81 
65 

5.50 

895 

87.6 

63.7 

*    *    * 
S0UTHEPN            02 

NEW  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
33 
75 
56 

.25 

44 
75 
57 

.15 
65 
80 
56 

.06 
91 
82 
64 

.21 
52 
89 
65 

.49 
31 

90 
63 

.19 
33 
86 
65 

.32 
94 
95 
65 

.39 
109 
92 
65 

.33 
50 
85 
61 

.31 
45 
87 

61 

.29 
59 

84 
59 

.20 
84 

87 
65 

.21 

60 
88 
66 

.10 

105 
69 
56 

.00 
41 
59 
55 

.15 
36 
80 
55 

.32 

43 
88 
62 

.32 

64 
89 

61 

.30 
60 
91 
62 

.27 
77 
89 
66 

.22 

66 
89 
63 

.26 
30 
94 
69 

.18 
39 

87 
68 

.25 

44 
93 
68 

.30 
64 
91 

72 

.33 
36 
92 
66 

.22 

40 
92 
68 

.33 
61 
86 
62 

.10 
49 
81 
64 

7.09 

1705 
85.5 
62.8 

PEMBERT0N  3  E 

EVAP 
WIND 

.12 
15 

.17 
31 

.12 
29 

.17 
11 

.17 
13 

.07 

7 

.22 
3 

.20 
4 

.17 
12 

.14 
15 

.17 
16 

.15 

2 

.05 
3 

.20 
24 

.09 
49 

.11 
26 

.20 
11 

.25 
19 

.24 
6 

.20 
4 

.16 
6 

.12 

2 

.20 
19 

.19 

10 

.21 
12 

.22 
21 

.26 
17 

.21 
26 

.16 
33 

.10 
20 

5.04 
466 

SEABR00K  FARMS 

EVAP 
MAX 

MIN 

.09 
75 
56 

.27 
87 
54 

.21 
77 
57 

.31 
87 
65 

.20 
92 
67 

.36 
94 
65 

.19 
90 
65 

.29 

97 
67 

.34 
94 
67 

.19 

81 
63 

.27 
88 
61 

.14 
90 
63 

.36 

90 
64 

.19 
89 
69 

.16 

75 
57 

.13 
67 
54 

.22 

82 
54 

.26 
81 
56 

.17 
87 
59 

.90 
91 
61 

.35 

91 
66 

.19 
92 
68 

.20 
89 
67 

.19 
87 
67 

.26 

95 
69 

.32 
92 
72 

.23 

94 

70 

.28 
96 
69 

.29 
92 

67 

.17 
86 
67 

7.75 

87.8 
63.7 

S*e  Roferenc*  NolM  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


N6W  JERSfY 
MM* 

1*71 

Station 

! 

Day  of  month 

■ 
0> 

« 

e 

(IN) 

E-l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
1 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

81 
61 

78 
64 

78 
67 

86 
68 

85 
68 

83 
69 

88 

70 

88 
73 

83 
69 

86 
67 

85 
66 

86 
69 

86 

71 

75 
68 

68 
65 

83 
64 

87 
65 

69 
66 

'1 
67 

90 

71 

88 

73 

90 

74 

68 

72 

92 

73 

92 

74 

91 
74 

95 
72 

67 
73 

84 

71 

92 

73 

65.8 
69.2 

2 

MAX 
MIN 

77 
62 

75 
64 

75 
67 

81 
68 

81 
69 

80 
69 

84 
70 

84 

73 

79 
70 

83 
68 

82 
67 

82 
69 

83 

71 

74 
68 

68 
65 

80 
65 

84 
66 

84 

67 

86 

68 

e: 

71 

85 

73 

67 

74 

85 

73 

88 
73 

88 

74 

86 
75 

90 
73 

66 

74 

82 
72 

88 

74 

62.5 
69.7 

4 

MAX 

MIN 

74 
62 

72 
64 

73 

67 

78 
68 

78 
69 

78 
69 

81 
70 

82 
73 

78 
71 

80 
69 

79 
66 

79 

70 

80 
71 

74 
69 

69 
66 

77 
65 

81 
67 

82 
68 

82 
69 

83 
72 

62 
73 

85 

74 

83 

73 

86 

73 

86 

75 

86 
76 

87 
74 

84 
75 

80 
73 

85 

74 

60.1 

70.2 

8 

MAX 
MIN 

68 
62 

68 

64 

69 
66 

72 
68 

73 
69 

73 
69 

75 

70 

76 
73 

74 
71 

75 
69 

74 
69 

75 
70 

75 
71 

72 
69 

69 
66 

72 

66 

75 
68 

76 
69 

76 
70 

77 
72 

77 
73 

79 
74 

78 
73 

79 
73 

80 
75 

80 
76 

80 
75 

79 
75 

77 
73 

79 
74 

75.1 
70.4 

20 

MUX 
MIN 

62 

61 

62 

62 

64 
62 

65 
63 

66 
64 

67 
65 

68 
66 

69 
68 

69 

68 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

69 

68 

68 
66 

67 
66 

68 
67 

69 
66 

69 
68 

70 
69 

71 
69 

71 
70 

71 

71 

72 
70 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

72 
72 

73 
71 

68.9 

67.8 

40 

MAX 

MIN 

59 
58 

59 
58 

60 
5B 

60 
59 

61 
60 

62 
60 

63 

61 

63 
62 

63 

62 

64 
63 

64 

63 

64 
63 

64 
63 

64 
64 

64 

64 

65 

64 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

66 
65 

66 
65 

67 
65 

67 

66 

67 
66 

68 
66 

66 

67 

68 

67 

68 
68 

66 
67 

69 

67 

64.5 
63.4 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

86 
56 

82 
59 

84 
65 

93 
65 

95 
65 

92 
67 

101 
67 

102 
72 

95 
69 

99 

65 

97 
63 

99 
68 

98 
70 

74 
64 

64 
62 

83 
61 

97 
61 

100 
63 

104 

64 

101 
70 

99 

73 

99 

72 

97 
72 

103 
73 

102 
74 

102 
75 

108 
73 

91 

71 

69 
69 

101 
73 

94.6 
67.4 

2 

MAX 
MIN 

84 
56 

80 
60 

82 
65 

90 
66 

92 
66 

90 
68 

98 
68 

99 
72 

92 
70 

95 
66 

93 
65 

95 
69 

95 
71 

74 
64 

64 
62 

82 
61 

93 
61 

97 
63 

100 
66 

97 

71 

96 
74 

97 
73 

93 
73 

100 
74 

99 

75 

100 

77 

104 
75 

69 
72 

87 
70 

96 

74 

91.8 
68.2 

4 

MAX 

MIN 

76 
59 

73 
62 

76 
65 

82 
67 

84 
68 

82 
69 

88 
70 

90 
74 

85 
73 

87 
69 

86 
69 

86 
71 

86 
73 

73 
67 

67 
63 

76 
62 

84 
64 

87 
67 

69 
69 

90 
74 

88 
75 

90 
75 

67 
75 

91 
75 

91 
77 

92 
79 

94 

77 

85 
75 

83 
73 

69 
75 

84.6 
70.4 

8 

MAX 

MIN| 

V, 

68 
63 

70 
65 

75 
67 

76 
69 

76 
70 

79 
70 

82 
75 

78 
74 

79 
72 

78 
72 

80 
72 

80 
73 

73 
69 

69 
65 

71 
64 

77 
66 

79 
69 

61 

71 

62 
74 

81 
76 

63 
75 

81 
76 

83 
75 

85 
78 

85 
80 

66 
79 

81 

77 

79 
75 

63 
75 

78.3 
71.6 

SUB-STA  1 
SUB-STA  2 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIONIGHT. 

i  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


.ill! 
I1 


1 1 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NEW    JERSEY 

JUNE    1971 

DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

| 

&I 

«  a 
>  a 
<2 

1 

s 
< 

-a 

Is 

9 

M 

S 

• 
a 

1 
o 
■3 

• 
Q 

>< 
Q 

0 

i 
■ 

a 

No.  of  Days 

■3 

•1 

f  z 

M 

a 

at 

o 

S 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sutton 

Max. 

Min. 

3 

■Si 
O  o 

2  o 

• 

o 

s 

5 
S 

■ 
2 

S< 

3  » 

5  k 

„  » 

5 

*          *         * 
DECEMBER         1°70 

FREEHOLD 

41.3 

26. OM 

33. 7M 

-    1.0 

65 

4  + 

11 

8 

968 

0 

5 

27 

0 

3.54 

.09 

1.90 

17 

.5 

1 

22 

6 

1 

1 

*         *         * 
MARCH                  1971 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 
FREEHOLD 

52.3 
47.3 

29.6 
29.8 

41.0 
38.6 

-    1.4 

71 
72 

15 
16 

15 
20 

9 

10 

740 
814 

0 
0 

0 
0 

20 

23 

0 
0 

1.87 
3.25 

-  2.55 

-  .99 

.88 
1.03 

4 
4 

2.0 
2.0 

T 
2 

4 
23 

5 

5 

1 

3 

0 
1 

*          *          * 
APRIL                  1971 

FREEHOLD 

$9.8 

35.0 

47.* 

-    3.4 

77 

14 

27 

9  + 

519 

0 

0 

9 

0 

3.43 

-       .15 

2.55 

7 

2.5 

3 

7 

3 

2 

1 

nECEKSER  1970 


MARCH 


1971 


BELLEPLAIN  ST  FnREST 

FREEHOLD 

HILTON 

SPl IT  POCK  PDND 


,*PRIL 

FREEHOLD 


DAILY  PRECIPITATION 


1.B7 
3.25 
3.22 
2.92 


Day  of  Month 


4       5        6 


.70       .22       .02 


11   I   12       13      14      15       16      17       18      19      20      21      22      23      24      25      26  |  27      28  |  29   |  30      31 


.19       .02      T 


.05      T  .02 


.06  .02 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW    JFRSEY 

0ELAYF0 
JUNE 

DATA 
1971 

Button 

Day  oi  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

•          »          • 

OECEMBtR              1970 

FREEHOLD 

*              »              • 

MAX 
MIN 

56 
2B 

48 

30 

6^ 
30 

65 

31 

58 

38 

30 

34 

11 

36 
16 

51      50      39 
33      26      33 

38       36      40 
30      32      27 

37       48       42 
28       30       34 

41 
27 

53 

36 

46 
26 

34 

30 

37 
27 

15 

28 

33 

27 

34 
24 

33 

16 

30 
21 

32      31 
IB      14 

30 
16 

41.3 
26.0 

MARCH                       1971 

BELLEPLAlN    ST    F0RES1 

MAX 

M1H 

58 
27 

54 
27 

42 
34 

42 
28 

48 
2B 

59 

30 

90 
38 

46 

30 

45 
15 

45      54      53 

17      38      26 

62      52      71 
34      39      36 

68      65      50 
38      33      26 

48 
26 

53 

37 

50 
34 

56 
27 

56 
32 

44 
27 

45 
23 

44 
25 

52 
29 

55 

21 

51      52 

39      26 

51 

27 

52.3 
29.6 

FREEHOLD 

»               »               » 

MAX 

MIN 

58 
36 

57 
29 

41 
31 

35 

27 

33 
29 

43 
30 

56 
32 

46 

29 

37 
25 

40      47      47 
20      29      29 

49       42       47 
36      31      35 

72      66      44 
44       34       23 

46 
27 

51 
36 

44 
33 

46 
31 

53 

29 

43 
26 

37 
23 

44 
26 

36 
28 

47 
25 

55      54 

34      29 

50 
29 

47.3 
29. B 

APRIL                       1971 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

50 
27 

57 
41 

73 

3  8 

57 
30 

60 
35 

47 
33 

40 
31 

52 

31 

50 

27 

73 
39 

50 
33 

65 
29 

65 

36 

77 
36 

54 
29 

53 

31 

58 
29 

60 
35 

66 

42 

72 
42 

71 
43 

7* 
39 

5B 

40 

64 

34 

67 
33 

53 

38 

58 
36 

63 
38 

54 
42 

53 

34 

59.8 
35.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»       »       » 
DECEMBER         1970 

FREEHOLD 

*  •         * 
MARCH                1971 

FREEHOLD 

*  *         * 
APRIL                1971 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

2.5 
3 

T 

T 
T 

T 

.5 

1 

2.0 

2 

T 

T 

T 

CORRECTIONS 


DATE 

JULY    1970 

AUGUST 

1970 

JANUARY 

1971 

JANUARY 

1971 

JANUARY 

1971 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  TEMPERATURE 


SOUTHERN  02 

SOUTHERN  02 

NORTHERN  01 
NORTHERN  01 
NORTHERN  01 


BURLINGTON 

BURLINGTON 

SUSSEX  1  SE 
RING WOOD 
SUSSEX  1  SE 


CORRECTION 


HIGHEST  TEMPERATURE,  DATE,  C    NUMBER  OF  DAYS  WITH 
MAXIMUM  90°  OR  ABOVE,  MISSING 


HIGHEST  TEMPERATURE,  DATE,  LOWEST  TEMPERATURE,  DATE, 
&  NUMBER  OF  DAYS  WITH  MAXIMUM  90°  OR  ABOVE,  MISSING 

TOTAL  2.35,  AMOUNT  ON  14TH  TRACE,  21ST,  27TH  ZERO 

AMOUNT  ON  4TH  MISSING 

MINIMUM  ON  27TH  15 


Sm  Reltranc*  Note*  Following  Station  Index 
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II 

Hi 


i*!l 

II  I 


STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

6 

2 

U 

u 

Z 

o 

TIME  AND 

z 

0 

o 

H 

TABLES 

STATION 

a 

Q 

COUNTY 

< 

P 

< 

5 

z 
o 

< 

| 

OBSERVER 

i 

u 

is 

ALLENDALE 

OlOC 

01 

BERGEN 

I 

41  02 

74  08 

27C 

BfcRGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WSO 

0311 

02 

ATLANTIC 

i 

39  27 

74  34 

64 

M![ 

lilt 

NATL  WEATHER  SERVICE 

•ATLANTIC  CITY          t 

0^5 

03 

ATLANTIC 

I 

39  23 

74  26 

11 

MID 

MIC 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

03*.* 

0  2 

CAMDEN 

! 

39  53 

75  05 

40 

1  1  PH 

IRVIN  J,  NY&REN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

U5^B 

02 

BURLINGTON 

1 

39  37 

74  26 

30 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BEUEPlAIN  ST  FOREST 

069C 

02 

CAPE  MAY 

39  15 
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Additional  Information  regarding  the  cliw .1  Net  rersey  may  be  obtained  by  writing  1 National  i  Atnoenherie  Admi„,si ,  ,m.„,  s.,.. 

CliMtologiyt,  Depart»en1  ol  Vote Logy.  Coll I  riculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  The  S , 

J«">  M80S-  <*  ' : "" "'  !">u.   additional  precipitation  ,  ™  , [,  I,  ^  i,  !  ,  '  , 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  obsorvatlone . 

OBSERVATION  TIME:    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observa 

on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.    Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  -for  the  24 
bonis  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
All      ;bLr!;(™    .?  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end!  ng  a? 
inches  above  "he  pan  "    ™°ve™"1    ln  ■"•■  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1-00  p  m   est 


SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 


and 


snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  f 


n  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 


the  post  office. 


ofAthisLbulIetin   M°nthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  J 

Nc  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

"  P^eciPitationrDatad)nS  **** '       (TheSB   amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


n,t    -  I    11  I,  V,   SfJ    ■   H°urly  Precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 

Data   bulletin    If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicat 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin 


table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Grou 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

G6TsTr.„uenlT!r  C??dl*i0s?  i°  the„U'  ll    t°Tfi°h   m°nth  arS  deseribed  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  siokm  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History   for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary  )   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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*         *         # 
SOUTHERN                             0? 

ATLANTIC    CITY    WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

81.6 
87.8 
87.4 
87.  3M 
87.0 

62.4 
65.1 
62.7 

M 
61.4 

72.0 
76.5 
75.1 

M 
74.2 

-    3.1 

91 
98 
97 
96 
97 

8 
8 
8 
8 
8 

49 
53 
45 

47 

13+ 
5 

5 

13+ 

4 
0 
1 

0 

1 

10 

11 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.65 
4.32 
2.41 
6.34 
2.19 

-  .07 

-  2.43 
2.10 

1.32 
1.94 
1.21 
3.10 
1.12 

19 
30 
30 
30 
31 

.0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
8 
5 
5 

5 

3 
2 

1 

4 
2 

1 
1 
1 
2 

1 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

84.5 
86.5 
86.9 
85.6 
86.0 

61.5 
64.7 
61.5 
62.6 
61.1 

73.0 
75.6 
74.2 

74.1 
73.6 

-  1.9 

-  1.9 

-  .7 

-  1.1 

92 
96 

98 
96 
95 

10  + 
9 
9 
8 
8 

50 

51 
47 
5  0 

5 
5 
5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
10 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.19 
1.30 
2.97 
6.08 
2.45 

-  1.05 

•    1.59 
1.62 

-  1.82 

.80 

.32 

1.06 

2.50 

.85 

2 

30 
20 
30 

30 

.0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 
7 

10 
5 

3 
0 
2 
4 
3 

0 
0 

1 
1 

0 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW    BRUNSWICK 
PEMBERTON    3    E 
SEABRODK    FARMS 

85.0 
86.8 
84.0 
87.0 
86.0 

65.0 
63.4 
63.0 
60.8 
64.4 

75.0 
75.1 
73.5 
73.9 
75.2 

.0 

-  1.5 

-  1.6 

95 
97 
94 
97 
96 

8 
9 
9 

8 
9 

51 
48 
52 

46 
49 

5 

5 

5 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 

b 
7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 
4.38 
6.05 
2.88 
4.79 

.21 
1.52 

-    1.77 

1.95 
2.71 
2.96 
.65 
1.80 

19 
31 
31 
2 
31 

.0 
.0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
6 

7 
8 
6 

3 

2 
5 
3 
3 

1 
1 
1 

0 
2 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WSO                                  R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

85.7 
84. 8 
84.1 
84.1 

87, OM 

64.6 
61.9 
66.5 
63.7 
62.7M 

75.2 
73.4 
75.3 
73.9 
74. 9M 

-  1.2 

-  .7 

95 
95 

94 
98 
96 

8 
9 
8 
8 
8 

50 

50 
5o 
50 
47 

5 
13+ 
5 
4 
5 

0 
3 
0 

1 

0 

6 
7 

3 

0 
0 

s 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.97 
2.52 

4.90 
2.95 

2.61 

.68 
.72 

1.92 
.85 
2.49 
1.22 
1.03 

19 
2 

30 
19 
30 

•  0 

■  0 
.0 

•  0 

■  0 

0 
0 
0 
0 

0 

8 

5 

8 
6 
5 

3 

2 

4 
2 
3 

2 

0 
1 
1 

1 

DIVISION 

74.4 

-    1.0 

3.72 

-       .65 

,0 

*         *         * 
COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                                R 
CAPE    MAY    1    NW 
LONG    BRANCH    2    S 
SANDY    HODK 

77.5 
82. 2M 
82.3 

66.2 

66. 4M 
64.9 

71.9 
74. 3M 
73.6 

-  2.3 

-  .6 

89 
91 
92 

8 
9 
9+ 

58 
55 
54 

12  + 
4 
5 

0 
0 
0 

0 
1 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

4.20 
3.17 
4.35 

•  34 
.10 

1.75 
1.71 
1.57 

19 

30 

2 

.0 
■  0 

0 
0 

8 
6 
8 

3 
1 
3 

1 

1 
2 

DIVISION 

73.3 

-    1.3 

3.91 

.03 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MIDLAND  PARK 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GLASSBORO 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
RAHWAY 


98 

DATE 

09+ 

44 

DATE 

05 

7.88 

1.30 

3.55 

DATE 

30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


ii 


NEW    JFRSEY 

JULY                1971 

« 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1      | 

2    1    3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10 

11 

12 

13       14       15 

16       17 

18 

19  J 

20   J   21 

22   |   23   |  24 

25 

26 

27 

28      29      30 

31 

NORTHERN                                01 

8ELVI0ERE 

2.41 

.31 

T 

.33 

.03 

.25 

.10 

.15 

T 

.38 

.13 

.25 

.23 

.23 

BERNARDSVILLE    2    E 

5.47 

.24 

.01 

.02 

.14 

T 

.08 

T 

.94 

.91 

.28 

.23 

.64 

1.98 

BLACKWELLS    MILLS 

6.22 

.48 

T 

.12 

.23 

T 

.05 

.66 

.57 

.14 

.65 

3.10 

B00NT0N    1    SE 

5.71 

.30 

.02 

.40 

.08 

.02 

1.89 

.27 

.60 

■  14 

.79 

1.20 

BOUND    BROOK    2    W 

6.49 

.55 

.08 

.25 

T 

.73 

.61 

1.40 

2.87 

BRANCHVILLE 

2.50 

.01 

.27 

T 

.52 

.23 

.42 

T 

.28 

.30 

.08 

.24 

.15 

CANISTEAR    RESERVOIR 

4. 63 

.58 

T 

.IS      T 

.04 

.14 

.12 

.41 

.22 

T 

1.11 

.73 

1.10 

CANOE    BROOK 

6.03 

.56 

.02 

.18 

.03 

.05 

T 

.40 

.84 

T 

.68 

1.16 

2.09 

CHARLOTTEBURG 

5.44 

.42 

T 

.22      T 

.05 

.09 

.05 

.93 

.23 

T 

1  .44 

.« 

1.18 

CRANFORD 

7.26 

.24 

.91 

T 

.02 

.01 

.02 

.28 

T 

.03 

.31 

.58 

.78 

.08 

.24    3.16 

.60 

ESSEX    FELLS    SERV    BLOO 

5.29 

.18 

.04 

.33 

.05 

.04 

.72 

.40 

.43 

.37 

1.70 

1.03 

FLEMINGTON    I    NE 

5.58 

.58 

.52 

.10 

.27 

.01 

.05 

.65 

.55 

T 

.05 

.80 

1.80 

GREENWOOD    LAKE 

5.26 

.80 

.02 

.22 

.25 

.08 

.56 

.18 

.98 

1.17 

1.00 

HIGH    POINT    PARK 

3.03 

.06 

.35      T 

T 

.28       .01 

.46 

.11 

.30 

.14 

.02 

1.06 

.22 

JERSEY    CITY 

5.52 

1.40 

T 

2.10 

.05 

T 

T 

1.97 

T 

LAHBERTVILLE 

5.96 

T 

.51 

T 

1.32 

.15 

T 

.24 

T            .02 

.21 

.02 

.60 

.02 

.01 

.03    2.29 

.44 

LITTLE    FALLS 

6.17 

.24 

.01 

.28 

T 

.06 

1.75 

.23 

.64 

.68 

1.08 

1.20 

LONG    VALLEY 

6.98 

.BO 

.72 

.31 

.37 

.10 

2.56 

.45 

.01 

.43 

.90 

.33 

HAHMAH 

4.77 

.48 

.25 

.09 

.08 

.93 

.23 

1.06 

.80 

.65 

MIDLAND    PARK 

7.68 

.57 

.01 

.40 

.18 

1.57 

.27 

2.78 

.30 

.36    1.02 

.42 

MILTON 

5.35 

1.15 

.31 

.08 

.12 

.33 

.28 

.18 

.06 

.BO 

.87 

1.15 

MORRIS    PLAINS    1    W 

5.1? 

.54 

.08 

.02 

.32 

.01 

.06 

1.65 

.31 

.18 

■  12 

T            .40 

1.28 

NEWARK    WSO                                    R 

6. 98 

1.22 

.01 

.20 

.04 

.72 

T 

.50 

.51 

.52    3.01 

.25 

NEW    MILFORD 

5.16 

•  30 

.31 

.02 

1.57 

.02 

.20 

.33 

1.14    1.02 

.25 

NEWTON 

3.09 

.04 

.92 

T 

.52 

.25 

.14 

.04 

.39 

.20 

.07 

.27 

.25 

OAK    RIOGE    RESERVOIR 

4.69 

1.03 

.03 

.31 

.04 

.14 

.03 

.52 

.22 

.22 

.41 

.64 

1.10 

PATERSON 

6.02 

.62 

T 

.3B 

T            .05 

1.46 

.33 

.63 

.15 

.70    1.31 

.39 

PHILLIPSBURG 

4.07 

.21 

.08 

.32 

.22 

.20 

.85 

.64 

.03 

.65 

.29 

.38 

PLAINFIELD 

7.80 

1.10 

.17 

.05 

.02 

.10 

.21 

.01 

.36 

.41 

.66 

.67    2.88 

.96 

POTTERSVILLE    2    NNH 

6.05 

.76 

.10 

.13 

.23 

.04 

.15 

1.82 

.91 

.14 

.12 

T            .47 

1.18 

RAHWAY 

7.22 

.95 

.05 

.06 

.1! 

.77 

.75 

.22 

.42    3.55 

.30 

RINGWOOD 

5.30 

.68 

.41 

.0* 

.80 

.28 

.19 

.25 

.60 

1.60 

.45 

SOMERVILLE    3    NW 

6.15 

.55 

.01 

.06 

.47 

.10 

.02 

.73 

.71 

T 

.24 

.55 

2.71 

SPLIT    ROCK    POND 

3.81 

.17 

.03 

.19 

1.65 

.30 

1.02 

.45 

SUSSEX    1    SE 

2.52 

T 

.29 

.02 

.31 

.21 

.39 

.06 

.39 

.33 

.06 

.23 

.21 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

5.74 

.40 

T 

.23 

T 

.06 

.01 

1.29 

.20 

1.12 

.54 

1.03 

.86 

WERTSVILLE 

7.05 

.58 

.57 

.13 

.19 

.03 

.07 

.62 

1.00 

.01 

.22 

.66 

2.97 

WEST    WHARTON 

4. 83 

.18 

.06 

.01 

.45 

.18 

.08 

1.69 

.28 

.14 

.02 

.06       .33 

1.33 

WOODCLIFF    LAKE 

7.52 

.48 

.58 

.35 

.01        .16 

.02 

1.82 

.09 

.23 

1.48 

.31 

.72       .99 

.26 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WSO 

3.65 

.84 

.05 

.68 

T 

.03 

.13 

T 

1.32 

T 

.01 

.03 

.25       .30 

.01 

AUDUBON 

4.32 

.24 

.18 

.23 

.0? 

T 

.25 

T 

.66 

.33    1.94 

.40 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

1.59 

.49 

.52 

.03 

.46 

.09 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

2.41 

.06 

.01 

.02 

•  32 

.05 

.10 

.01 

.36 

1.21 

.27 

BURLINGTON 

6.34 

.64 

.01 

.05 

.0* 

.08 

.38 

.01 

.65 

3.10 

1.38 

CANTON 

3.17 

.11 

.09 

.14 

.05 

.01 

.04 

1.10 

1.63 

CHATSWORTH 

2.19 

.16 

.16 

.13 

.62 

1.12 

FORTESCUE 

2.67 

.17 

.60 

.36 

.27 

.27 

1.00 

FREEHOLD 

3.19 

.80 

.09 

.20 

.15 

.03 

.09 

.16 

.46 

.12 

.54 

.55 

GLASSBDRO 

1.30 

.29 

.13 

.20 

T 

.23 

.01 

.10       .32 

HAMMONTON    2    NNE 

2.97 

.24 

.13 

.15 

.45 

1.06 

.56 

T 

.06 

.32 

HIGHTSTOWN    1    N 

6.08 

.01 

.21 

T 

.77 

.02 

.14 

.03 

.16 

.01 

.12 

.75 

.32 

.11 

.05    2.50 

.88 

INDIAN    MILLS    2    W 

2.43 

T 

.67 

.03 

.11 

T 

T 

.60 

T 

T 

T            .85 

.19 

MAYS    LANDING    1    W 

2.22 

.14       .06 

T 

.13 

.52 

.56 

.01 

.75 

.05 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

3.45 

T 

T 

T 

.02 

.19 

T 

1.9! 

T 

T 

.03 

.50       .70 

.06 

MOORESTOWN 

4.38 

.28 

.16 

.06 

.28 

.17 

.72 

2.71 

NEW    BRUNSWICK 

6.05 

■  62 

.62 

.07 

.12 

T 

.06 

.04 

.50 

.42 

.02 

.62 

2.96 

PEMBERTON    3    E 

2.88 

.65 

.56 

T 

.11 

T 

.20 

.41 

.14 

.57 

.24 

PRINCETON    WATER    WORKS 

5.79 

.04 

.45 

.43 

.18 

.45 

.04 

.41 

T 

.11 

.24 

.45    2.75 

.22 

SEABROOK    FARMS 

4.79 

.01       .09 

T 

.11 

.21 

.04 

.03 

.07 

1.73      T 

T 

.01 

.12 

.57 

1.80 

SHILOH 

4.97 

.08 

.45 

.15 

.06 

.11 

1.92 

.16 

.02 

.16       .51 

1.35 

TOMS    RIVER 

2.52 

.85       .04 

.15 

.06 

.33 

T 

■  02 

.25 

.62 

TRENTON    WSO                                  R 

4.901 

.50 

.02 

.10 

.10 

T 

.03 

.59 

.15 

.05 

.61    2.49 

.26 

TUCKERTON 

2.95 

.57 

T 

.01 

.43 

.16 

T 

T 

1.22 

.15 

T           ,40 

.01 

WOODSTOWN 

2.61 

.02 

.24 

.01 

T 

.13 

.02 

.65 

T         1.03 

.51 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 

4.20 

.11 

.05 

.05 

.02 

.04 

.21 

1.75 

.22 

.01 

.74 

.54 

.25       .20 

.01 

CAPE    MAY    1    NW 

3.17 

T            .42 

.13 

.08 

.41 

.13 

.04 

.14 

T 

1.71 

.04 

LONG    BRANCH    2    S 

4.35 

1.57 

T 

T 

.15 

.09 

.24 

.03 

.66 

.13 

.06 

T 

.10 

T         1.12 

.20 

SANDY    HOOK 

II 

! 

1 1 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humidity 

N 

umber  of  days  w 

th 

0 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages- 
percent 

precipitation 

IE 

in 

c 
.      3 

u  in 

i.     40 

<D  0 
a.  a. 

n 

c 

3 

1.0 

1? 

c 

«    <» 

<b  0_ 

C£  CO 

0) 

a 

0 
0) 

> 

< 

a 

W     — 

t-      V) 

—  i 

m 

Standard  of  Time 
FASTERN 

u 
o 

u 
1— 

o 
q 

q 

c* 
o 

o 
■o 

o 

6 

q 

> 

0 

9l 
CM  0 

~0 

0 

1— 

in 
i-    O 

a)   a>  — 

01      07      13       19 

Averc 
sky  c< 
sunri; 

ATLANTIC    CITY    WSO 

21 

3.7 

9.5 

25++ 

19 

29 

92 

89 

58 

75 

3 

5 

3 

2 

1 

0 

14 

64 

6.0 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

m 

25 

S 

01 

- 

- 

- 

- 

0 

6 

5 

2 

1 

0 

U 

* 

- 

NEWARK    WSO 

23 

3.3 

9.2 

32++ 

24 

01 

70 

68 

46 

56 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

11 

m 

5.9 

TRENTON    WSO 

- 

- 

- 

30 

NW 

09 

- 

1 

3 

4 

3 

0 

1 

12 

68 

5.4 

■■■■m 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF  1970  -  1971 


NEW  JERSEY 


Station 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV 


FEB    MAR    APR 


MAY    JUNE 


NORTHERN  o: 

8ELVIDERE 
BERNAROSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
B00NT0N  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 
BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANQE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNDWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


7.4 
12 


1.5 
8 


12.5 


1.5 

1 


10.5 
20 


10.6 


4.2 
12 

10.1 
16 

3.1 
10 


11 


5.9 
10 


18.5 
17 


1.0 
9 


17.8 
14 


9.0 

10.0 


10.0 
16 


2.9 

6 


a. 3 

19 


11.9 


15.4 
31 

15.5 
31 

10.0 


12.3 

18.0 

12.7 

15.0 
31 

14.3 
31 

17.3 
27 

16.0 

18.2 

31 

15.0 

13.8 


11.5 
31 


16.4 
31 


20.0 
14.0 


9.3 
18 


1.0 
2 


4.5 
2 

.3 


12.0 
28 

4.5 


.5 

14 

6.8 
23 


2.4 
7 


9.5 
28 


10.7 


17.5 
30 


13.2 


18.0 
31 


15.5 


2.0 
12 

.5 
5.0 
9.1 


3.8 
7 

1.1 


9.1 
27 


6.1 
5 


1.0 
1 


7.0 
2.5 


8.0 
16 

3.8 


1.0 
3 


5.5 
3.2 


3.5 
3 


12.6 
5 


17.0 
10 


18.9 


4.0 
3 

17.0 
4 

5.5 
5.0 
9.0 


7.5 
6 


4.2 

1 


6.0 
9 

6.8 


1.5 
1 


1.0 
1 


1.0 
1 

2.0 
1 

7.3 
1 

2.5 

1 

4.5 
2 

2.0 


2.0 


9.0 
3 

3.5 

1 


3.0 


4.0 

1 


2.0 

1 

4.0 


2.0 

1 

2.2 


4.0 
2 

9.0 

1 


39.7 
67 


20.0 
43 


17.6 
50.5 
38.9 

23.2 

61 

41.2 

26.4 
37 


39.1 
53 

69.0 


19.5 
47 

53.7 

62 

39.0 
36.0 


40.6 
60 


23.6 


45.4 
88 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


i 


Continued 


SEASON  OF  1970  -  1971 


NEW    JERSEY 


Station 


PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAY 

RINGW00D 

SDMERVILLE  3  NW 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 

WOODCLIFF  LAKE 

*     *     * 
SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTDN 

CHATSWORTH 

FOPTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBURO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INCIAN  MILLS  2  W 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GC 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG         SEPT         OCT         NOV         DEC  JAN  FEB  MAR         APR         MAY         JUNE  TOTAL 


2.0 
5 


3.0 
10 


6.0 
14 


2.1 
5 


9.0 
15 


2.5 

9 


6.0 
13 


9.1 
10 


1.4 


12.8 


B.O 

4 

14.5 
31 

13.3 

31 

11.0 
10 

12.5 


13.2 
31 


16.5 
31 


6.0 


7.2 
6 


T  5.5 

4 


3.5 
5 


2.1 
2 


6.3 
5 


6.0 


12.0 
11 


6.2 
3 


.8 


1.0 
12 


4.2 
21 


2.5 

14 


1.0 
13 


2.5 

4 


15 


1.3 
1 


.5 


1.0 


4.5 


6.0 
2 


4.5 
2 


5.2 

4 


2.2 
2 


6.0 
5 


3.0 
3 


9.5 


3.8 
3 


7.5 
5 


1.9  .9 

1 


2.0 


2.0 


2.0 

1 


.5 

1 

1.0 


4.9 

1 

4.4 


1.8 


2.5 

1 


4.0 
2 


1.9 
2 


3.0 
1 


6.0 
3 


2.0 
1 


2.5 
1 


4.0 
2.0 


26.3 


25.5 
56 


32.7 
72 


17.3 
19 


22.7 
57 


52 


11.4 
7 


9.5 

5 


7.3 
6 


11.8 
8 


7.0 


23.6 

14 


14.5 
3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

OF  1970  -  1971 

NEW  JERSEY 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

2.8 
4 

2.6 
1 

.5 

1 

6.1 
6 

HILLVILLE  FAA  AIRPDRT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.0 

2.0 
4 

.5 

T 

T 

5.5 
4 

MODRESTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

6.0 
1 

T 

3 

1 

6 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.1 
10 

11.  8 
16 

.7 

1 

2.4 
2 

5.0 
1 

23.0 
30 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.7 

4.5 
5 

.2 

3.5 
1 

2.0 

11.9 
6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

m 

- 

: 

- 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

SHILOH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

— 

- 

- 

TOMS  RIVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

4.3 
4 

1.0 
1 

T 

T 

6.1 
5 

TRENTON  WSO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.7 
2 

11.0 
7 

1.2 

3.4 
2 

4.4 

1 

22.7 
12 

TUCKERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

7.5 
5 

1.2 

1 

1.1 

T 

1C.3 

6 

W00DST0WN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

2.5 
5 

T 
1 

1 

„ 

m 

*     *     * 

COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY 

5N0WFALL 
L  IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CAPE  MAY  1  NW 

5NQWFALL 
L  IN  ON  GD 

1.0 

T 

- 

- 

LONG  BRANCH  2  S 

SNOWFALL 
L  IN  ON  GD 

.3 

8.5 
5 

.5 
1 

3.1 

1 

.3 

12.7 
7 

SANDY  HOOK 

SNOWFALL 
L  IN  ON  GD 

~ 

- 

. 

- 

" 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

JULY 1971 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


II 
'fill 


NORTHERN 


01 


BELVIOERE 

B00NT0N    1    SE 

CANOE    BROOK 

CHARLOTTEBURG 

CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

*     *     * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 
AUDUBON 

BELLEPLA1N  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMDNTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  6 
SEABROOK  FARMS 


MAX 
M1N 


MAX 
MJN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


B6  91 

69  67 

86  90 

71  67 

92  93 

70  67 

66  88 

69  65 

92  85 

75  69 

91  94 
7*  66 

93  94 

71  68 

85  86 

68  61 

92  83 

68  72 

93  85 

76  71 

92  9* 

74  69 

87  88 

69  66 

90  93 

69  66 

95  87 

73  71 

89  92 
69  64 

95  85 

73  69 

90  93 
69  67 

94  85 

74  68 

91  92 

69  68 

87  91 

70  62 


89  80 

73  65 

93  85 

73  72 

93  90 

74  70 

94  88 

68  71 

91  87 

66  70 

89  91 

64  69 

90  93 

67  70 

90  93 

65  66 

94  83 

74  70 

93  82 

73  69 

90  81 

74  67 

89  93 

75  72 

90  92 

69  69 

93  87 

74  69 

88  92 

73  71 


65 
46 


82  85 

54  54 

82  82  E 

48  47 

82  84  65 

48  47  52 

82  81  92 

64  63  69 

81  84  87 

49  47  51 


79   89 
49   64 


90   92 
53   63 


86 
45 


47  47   57 

79  84 

51  50 

85  63 
55  51 

86  62   87 
51  47   62 

66  86   92 

53  50   60 


64 
55 


86  89 

58  58 

86  B9 

61  68 

90  92 
60  58 

64  86 

56  59 

91  94 
64  65 

90  92 

60  62 

90  91 
60  59 

82  84 

56  62 

91  95 
74  75 


91  92 
63  64 

85  88 

58  56 

89  91 

62  60 

92  96 

73  75 

89  69 

56  57 

93  96 
68  68 

90  91 

59  59 

91  95 

63  62 

89  91 

60  60 

86  89 
56  57 


89 
69 

92 
69 

93 

67 

92 

55 

93 
65 

90 
65 

90 

69 


91 

64   68 


94   94   96 


83  89  90 

49  44  59 

83  86  91 

54  51  64 

63  83  68 

52  48  62 

82  84  60 

53  52  59 

83  64  92 
49  46  59 


83 

49   64 


62   64   57 


90   86   84 
68   66   58 


93   83   76 


90  85 

72  68 

94  89 

64  62 

90  70 

68  65 

94  89 

65  62   53 


86   70 
64   58 


96   94 
63   65 


92 
67 


91   88 
69   68 


80  80 

52  56 

85  82 

52  63 

84  84 

50  66 

80  80 

50  53 

84  83 
52  67 

87  84 

54  66 

83  65 

49  52 

78  77 

60  63 

76  84 

65  68 

85  84 

55  67 


63   83 
49   63 


Bl   86 
65   70 


82   83 
47   62 


B4   85 
53   68 


63   85 
52   55 


84   63 
54   60 


64   85 
51   56 


72   80   82 

51   47   51 


92   75   63 
69   61   57 


92   60 
58   54 


89   88   83 


68   59   54 


92  88 

69  62 

92  90 

69  63 

94  90 

67  60 


89   78 
69   57 


74   82 
60   57 


49  63  55 

85  66  88 

57  69  60 

82  88 

49  69 

84  66  87 

60  62 


63  86 

47  68 

79  82 

51  67 

82  84 

59  69 


54   68   64 


83   84 
50   66 


55   64   60 


64   63 
53   68 


82   82 
54   66 


63   85 
49   68 


62   62 

57   69 


93   86 
70   61 


91   91 
68   63 


83  91 

69  67 

87  69 

67  56 

87  89 

67  63 


87   67   93 


91 

67   57 


See  Reference  Notes  Following 
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85       85 
57      62 

Station  Inde 


90   85 

68   57 


69   58 
B4   87 


90   87 
66   59 


84   91 
70   64 


77  75 

61  51 

76  78 

61  57 

80  SO 

62  SO 

71  75 

59  51 


76   79 
54   52 


83   84   83 


83   78   80 
62   63   53 


78 

60   50 


78   77   75 
66   58   5 

63   85   86 


86   80   80 

69   67   52 


83   84 
64   57 


90   66   81 
60   64   64 

62   61   80 
5 


60   61 
S3   84 


79   82 
61   53 


78   83 
63   49 


87   79   79 


63  81 

64  52 


81   81 
62   51 


85   86   80 


67   68   70 


76   83 
59   66 


69   68 
63   64 


85 
54 

83  86 

59  60 

65  86 

61  63 


65 

60   61 


63  63  67 

87  85  86 

61  65  66 

82  83 

60  61 

66  66  84 

68  66  72 

85  84  63 

61  64  70 

87  63 

63  66  67 

79  76  82 

62  64  67 

82  80  83 

70  70  70 


85   86   86 

60   60   64 


65   65   66 


61   65   64 


80  86 

72  70 

87  86 

73  72 

89 

71 

84  86 
70  71 

89  86 

65  70 

85  86 

70  70 


85   64 
71   72 


64   8 
70   71 


87   88 
74   71 


65   83 
68   71 


89   84   69 

71   69   70 


64   74   72 


83  85 

57  69 

79  80 

58  68 

83  83 

59  63 

80  83   7 
51  66 


84   86   81   86 

58   70   69   71 


84   85 

64   69   67 


87   90 
56   69 


79   82   72 
60   64   64 


74   85 
70   72 


92   80 
70   69 


85 

66   69 


82   84   78 
56   68 


83   87 
62   68 


87   79   89 
73   72 


82.4 
58.3 

63.4 
59.2 

85.4 
58.5 

81.2 
57.4 

85.8 
62.4 

85.2 
60.0 

86.0 
57.2 

79.3 
59.5 

82.6 
68.3 

87.1 
62.0 

85.4 
61.7 

81.8 
57.8 

84.6 
58.0 

86.2 
69.3 


85   88   76 
60   67   65 


88   90   88   75 


58  68  69 

85  85  86 

56  59  69 

85  86  76 

59  68  71   72 


85   90   77 
59   69 

83   87   75 


81   81 
60   69 


61   68   71 


89  66 

71  61 

86  67 
5B  69 

87  82 
68 


70   71   70 


85   88 
58   68 


88   89 
59   68 


90 
68 


86   86   87   82 
64   66   71   73 


86.5 
64.5 


85.5 
58.6 


85.7 
62.0 


85.3 
58.5 


83.1 
55.6 


81.6 
62.4 

87.8 
65.1 

87.4 
62.7 


87.0 
61.4 

84.5 
61.5 

86.5 

64.7 

86.9 

61.5 

65.6 
62.6 

86. 0 
61.1 

85.0 
65.0 

86.8 
63.4 

84.0 
63.0 

87.0 
60.8 

86.0 

64.4 


DAILY  TEMPERATURES 


SH1L0H 

TOMS  RIVER 
TRENTON  ViSO 
TUCKERTON 
WOODSTOwN 

»     * 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 

Cape  may  l  nw 

LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOJK 


MU 

MIN 


M«I 
MIN 


NEW  JERSEY 
JULY 


Day  of  Month 


30   62 
66   5? 


86   83   83 
73   68   57 


92   86   83 
75   70   58 


75  78   73 

69  68 

83  86 

68  72   62 

91  87 

74  70 


6P  88 

55  50 

78  60 

50  50 

62  85 

60  56   66 

78  80   88 

50  51   59 

85  90   91 

54  47   59 


66   66   91 
69   68   73 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


85   81   76 
71   59   56 


69   58   58 


70   65   59 


83   63   83 
54   63   60 


76   80   6* 
50   60   54 


81   82 
64   68 


80   86 
53   70 


62   64 
53   66 


73   83   76 
66   69   62 


83   89 
62   70 


63   86 
57   65 


64   70   63 


63   66   81 


84   90   65 
61   69   62 


63   70   68 


85   78   60 
69   66   58 


87   84   80 
6!   63   53 


82   77   62 
67   65 


80   80   79 
67   67 


74   75   75 
68   64   59 


76   79   79 


82 

62   62 


60   61 
55   56 


65  87 

66  68 


60   63 

59   64 


86   65 
54   58 


76 

64 


86  87   66 
71   73   71 

64   86   84 

69  70   72 

87  83   83 

70  74   7l 

88 
71 

68 
69 


84   88 
72   72 


67   62 
70   71 


84   68   76 


60  65 

61  70 


82 

70   73 


1971 


85,7 
64.6 


84.8 
61.9 


84.1 
63.7 


67.0 
62.7 


82.3 
64.9 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°* 

«   *   * 
NORTHERN            01 

CANOE  PROOK 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.17 
45 
94 
71 

.29 

49 
97 
73 

.25 

14 
90 
63 

.30 
23 
66 
64 

.17 
27 
90 
62 

.41 
27 
91 
60 

.22 

26 
93 
66 

.26 
18 
95 
66 

.27 

17 
97 
69 

.27 
30 
98 

71 

.16 

9 

97 

68 

.21 
10 
93 
63 

•  22 

31 
91 
63 

.33 

60 
89 
64 

.21 
26 
69 
64 

.21 
11 
90 
65 

.17 
39 
86 
65 

.16 
36 
92 
65 

.34 
13 
93 
64 

.06 
25 
78 

67 

.21 
15 
87 
62 

.22 
25 

90 
62 

.28 
23 

86 
63 

.19 
30 
68 
67 

.26 
12 

82 
66 

.13 
10 
89 
68 

.11 
16 
84 
72 

.17 
13 
90 
67 

.23 

27 
88 
67 

.33 
32 

69 
73 

26 

86 
72 

7.06B 

773 
90.1 
66.3 

SOUTHERN            02 

NEK  BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.92 
26 
91 
69 

.77 
36 
94 
72 

.56 

21 
86 
61 

.36 
39 
92 
59 

.44 
20 
92 
60 

.32 

25 

91 
62 

.72 
29 

90 
67 

.51 
36 
91 
66 

.51 
35 
94 
67 

.78 
36 
92 
69 

.43 
40 
93 
66 

.26 

0 
68 
59 

,44 

28 
89 
60 

1.03 
30 
87 
66 

.92 
40 
89 
60 

.36 
27 
66 

61 

.82 
19 
82 
65 

.65 

7 

87 

63 

.56 
23 
86 
69 

.59 
23 

77 
65 

.50 
21 
61 
59 

.26 
23 
66 
59 

.29 
24 
90 
63 

.37 
15 
88 
65 

.34 
31 
87 
67 

.22 

18 
69 
70 

.46 
11 

64 
72 

.44 
26 
87 
63 

.39 

20 
89 
62 

.54 
23 
69 
70 

.28 

0 
76 
69 

16.10 

756 

87.3 

64.7 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.19 
37 

.16 
11 

.23 

16 

.28 

16 

.21 

16 

.19 

21 

.22 

13 

.28 

10 

.21 

13 

.21 
12 

.14 
5 

.19 
23 

.23 
27 

.20 

55 

.22 

14 

.19 
24 

.21 

35 

.24 

16 

.04 
26 

.18 

14 

.16 
12 

.21 

16 

.15 

20 

.17 
12 

.16 
13 

.06 
17 

.14 

16 

.22 
26 

.19 
35 

.07 
23 

.12 

31 

5,70 
631 

SEABRLWK  FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.23 

90 

71 

.31 

93 
72 

.26 

87 
62 

.27 
68 
61 

.24 

91 
58 

.35 
91 
58 

.31 

93 
66 

.22 

94 
66 

.50 
97 
69 

.42 

94 
71 

.06 
95 
67 

.11 
72 

56 

,26 
*6 
58 

.30 
63 
63 

.37 
69 
62 

.32 

92 
63 

.06 
79 
62 

.33 
91 
69 

.39 

90 
66 

.35 

82 
68 

.23 
67 
62 

.25 

88 
62 

.26 
91 
63 

.23 

85 
66 

.20 
91 
66 

.33 

91 
73 

.20 
89 
72 

.26 

90 
66 

.27 
91 
64 

.25 

90 
71 

87 
72 

8.43B 

88.9 

65.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF  1970  -  1971  NEW  JERSEY 


\ 


NORMALS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JULY-JUNE 

»    *    * 
NORTHERN            01 

BELVIDERE 

0 

0 

95 

340 

620 

1080 

1312 

989 

878 

548 

299 

29 

6190 

5468 

B00NT0N  1  SE 

0 

0 

62 

310 

629 

1011 

1250 

967 

822 

487 

257 

29 

5824 

5868 

CANOE  BROOK 

0 

0 

54 

338 

640 

1039 

1296 

998 

867 

560 

295 

34 

6121 

5B47 

CHARLOTTEBURG 

2 

2 

115 

401 

690 

1105 

1350 

1078 

965 

628 

35?. 

36 

6724 

6083 

CRANFORD 

0 

0 

44 

241 

528 

950 

1169 

866 

772 

446 

198 

14 

5228 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

0 

0 

59 

316 

602 

1051 

1267 

964 

874 

52V 

268 

28 

5958 

FLEMINGTON  1  NE 

0 

2 

80 

329 

622 

1038 

1285 

994 

877 

5*7 

286 

31 

6091 

5254 

HIGH  POINT  PARK 

8 

149 

428 

746 

1429 

1240 

1073 

610 

51 

JERSEY  CITY 

0 

0 

27 

220 

505 

934 

1157 

842 

791 

462 

184 

18 

5140 

5116 

LAMBERTVILLE 

0 

0 

43 

225 

540 

944 

1179 

858 

807 

462 

186 

9 

5253 

5246 

LITTLE  FALLS 

0 

0 

51 

280 

565 

978 

1213 

928 

815 

493 

232 

24 

5579 

5337 

LONG  VALLEY 

1 

7 

107 

395 

633 

1078 

1316 

1017 

918 

595 

328 

40 

6435 

MORRIS  PLAINS  1  W 

0 

0 

70 

323 

633 

1045 

1279 

992 

869 

550 

285 

34 

6080 

NEWARK  WSO 

0 

0 

24 

199 

472 

914 

1160 

827 

732 

402 

155 

7 

4892 

0  5067 

NEWTON 

1 

128 

387 

673 

1116 

1393 

1069 

927 

575 

318 

36 

6163 

PATERSON 

0 

0 

34 

236 

531 

969 

1193 

908 

781 

444 

195 

16 

5307 

5203 

PHILLIPSBURG 

0 

0 

52 

284 

596 

1006 

1263 

979 

841 

514 

276 

22 

5833 

5457 

PLAINFIELD 

0 

0 

42 

249 

555 

984 

1196 

872 

793 

464 

201 

12 

5370 

5219 

SOMERVILLE  3  NW 

0 

0 

70 

319 

612 

1031 

1270 

976 

860 

531 

200 

29 

5978 

5357 

SUSSEX  1  SE 

*     *     * 
SOUTHERN            02 

3 

B 

155 

434 

722 

1190 

1473 

1144 

1005 

623 

344 

43 

7144 

5984 

ATLANTIC  CITY  WSO 

0 

0 

49 

224 

515 

876 

1117 

814 

798 

514 

22U 

29 

5164 

4812 

AUDUBON 

0 

0 

24 

185 

474 

8B0 

1121 

788 

706 

382 

142 

2 

4704 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0 

0 

44 

199 

489 

852 

1085 

740 

415 

162 

13 

BURLINGTON 

0 

28 

499 

932 

1141 

788 

409 

127 

2 

4663 

CHATSWORTH 

0 

0 

49 

257 

523 

850 

1151 

814 

758 

479 

179 

9 

5069 

FREEHOLD 

0 

0 

50 

274 

558 

968 

1193 

901 

814 

519 

238 

5103 

GLASSBORO 

0 

0 

29 

241 

511 

888 

1143 

849 

767 

447 

193 

10 

5078 

HAMMONTON  2  NNE 

0 

0 

37 

251 

534 

911 

1137 

858 

762 

455 

185 

24 

5154 

4724 

HIGHTSTOWN  1  N 

0 

0 

52 

253 

537 

952 

1167 

844 

776 

47(J 

205 

18 

5274 

5163 

INDIAN  MILLS  2  W 

0 

0 

62 

253 

540 

927 

1163 

834 

784 

480 

220 

11 

5274 

5035 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

0 

0 

41 

201 

515 

891 

1131 

622 

776 

454 

182 

5 

5018 

MOORESTDWN 

0 

0 

52 

226 

528 

932 

1145 

833 

756 

460 

202 

14 

5148 

5070 

NEW  BRUNSWICK 

0 

0 

41 

266 

555 

971 

1212 

910 

809 

485 

229 

26 

5504 

5138 

PEMBERTON  3  E 

0 

0 

48 

230 

495 

906 

1146 

817 

746 

453 

195 

14 

5050 

4835 

SEABROOK  FARMS 

0 

0 

31 

210 

495 

886 

1128 

905 

770 

456 

182 

10 

5073 

SHlLOH 

0 

0 

25 

168 

484 

857 

1090 

809 

734 

434 

147 

9 

4757 

4729 

TOMS  RIVER 

0 

0 

44 

265 

527 

925 

1178 

891 

797 

503 

237 

31 

5398 

TRENTON  WSO 

0 

0 

30 

212 

502 

907 

1137 

813 

759 

434 

182 

12 

4988 

4980 

TUCKERTDN 

0 

0 

41 

212 

508 

875 

1127 

830 

794 

487 

224 

27 

5125 

WOODSTOWN 

0 

0 

39 

205 

516 

897 

1129 

820 

740 

410 

158 

9 

4923 

COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY 

0 

0 

33 

204 

493 

823 

1029 

749 

738 

480 

246 

30 

4825 

4684 

CAPE  MAY  1  NW 

0 

0 

22 

175 

443 

S06 

1064 

824 

770 

472 

195 

27 

4796 

LONG  BRANCH  2  S 

0 

0 

39 

219 

508 

902 

1119 

849 

799 

501 

226 

24 

5186 

5162 

SANDY  HOOK 

0 

0 

29 

213 

485 

931 

1162 

880 

830 

496 

REVISED    OR    ADJUSTED 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


N6H  JERSEY 
JULY 

1971 

! 

<D 

Day  of  month 

CD 
0> 

Station 

M 

Q 

(IN| 

P 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
4 

NEW  BRUNSWICK 

SUB-STA  1 

0 

MAX 
MIN 

95 
78 

87 
70 

93 
68 

93 
68 

93 

66 

68 

92 

93 

70 

89 

72 

90 

71 

71 
64 

86 
62 

89 
63 

78 

64 

66 
61 

84 
02 

89 
67 

90 
63 

78 
67 

80 
61 

83 
59 

87 
60 

87 
63 

87 
63 

85 
67 

62 
67 

83 
65 

88 
62 

93 
72 

- 

- 

86.8 
65.8 

2 

MAX 
MIN 

91 
78 

84 
72 

89 
70 

68 
69 

88 
68 

69 

87 

87 

71 

84 
72 

85 
72 

72 
66 

80 

64 

83 
65 

85 
65 

80 
63 

77 
64 

81 
67 

83 
64 

75 
67 

75 
63 

77 
61 

80 
61 

80 
64 

80 
64 

80 
67 

77 
67 

78 
66 

82 
64 

85 

72 

- 

- 

81.9 

67.0 

4 

MAX 
MIN 

87 
78 

83 
75 

86 
72 

84 
73 

84 

70 

70 

84 

84 
72 

82 
73 

82 
72 

73 

67 

77 
65 

SO 

66 

74 
67 

76 
64 

73 
65 

77 
68 

79 
65 

72 
67 

74 
65 

74 
63 

76 
63 

77 
65 

76 
65 

76 
67 

75 
68 

76 
68 

80 
65 

82 
72 

: 

; 

78.7 
68.2 

8 

MAX 
MIN 

80 
78 

79 
75 

79 

74 

78 
74 

76 

71 

72 

77 

76 
73 

75 
73 

75 
72 

73 
69 

71 
67 

72 
69 

69 

67 

70 
66 

69 
67 

70 
68 

71 
67 

70 
67 

68 
66 

68 
64 

69 
65 

69 
66 

69 

66 

69 
67 

70 
66 

70 
68 

72 
67 

76 

71 

- 

- 

72.5 
69.2 

20 

MAX, 
MIN 

73 
73 

73 

70 

73 
70 

71 
70 

70 
69 

70 

70 

70 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

66 
65 

68 
65 

65 
64 

69 
63 

65 
62 

64 
62 

64 
62 

64 
63 

64 
62 

65 

61 

65 
60 

65 
61 

64 

61 

64 
61 

64 
63 

64 
63 

66 
62 

64 
62 

; 

- 

67.0 
64.9 

40 

MAX 
MIN 

69 

63 

68 
66 

69 
66 

67 
66 

70 
65 

65 

65 

65 

64 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
62 

64 
61 

61 
59 

61 
58 

60 
5B 

59 

58 

60 
58 

60 
59 

60 

59 

61 

58 

61 
56 

60 

57 

60 

57 

59 
56 

59 
58 

59 
56 

61 
57 

66 
59 

- 

- 

62.9 
60.6 

SUB-STA  2 

1 

MAX 
MIN 

104 
77 

67 
67 

105 
65 

101 
66 

102 
63 

66 

101 

107 

70 

103 

73 

95 
69 

71 
60 

94 
58 

100 
59 

89 
63 

100 
59 

94 

61 

99 
60 

99 
56 

75 
61 

Bl 
56 

93 
52 

100 
57 

98 
61 

100 
60 

88 
65 

83 
64 

92 
62 

102 
58 

105 
69 

- 

- 

95.3 
62.8 

2 

MAX 
MIN 

102 
78 

86 
68 

96 
65 

97 
66 

98 
63 

68 

98 

104 
71 

100 
74 

93 
70 

71 
60 

91 
5B 

96 
60 

87 
65 

95 
60 

90 
63 

94 
62 

95 

57 

74 
63 

78 
58 

90 
53 

96 
58 

94 
63 

95 
62 

85 

66 

80 
65 

89 

64 

97 
59 

95 
69 

: 

; 

91.6 
63.9 

4 

MAX 
MIN 

92 
79 

82 
72 

66 
68 

68 
71 

87 
69 

71 

89 

93 

74 

90 
76 

87 

74 

74 
65 

62 
63 

86 
65 

80 
69 

84 
65 

80 
67 

83 
67 

84 
63 

73 

67 

74 
64 

60 
59 

83 
63 

83 

67 

63 

67 

78 
69 

76 
67 

82 

67 

87 
65 

88 
73 

- 

- 

83.4 
68,1 

8 

MAX 
MIN 

85 
78 

78 

74 

67 

71 

60 

74 

80 
72 

7* 

82 

84 
76 

83 
78 

60 
75 

75 
69 

74 
66 

77 
70 

84 

71 

85 
66 

73 
69 

72 
69 

73 
65 

66 
66 

66 
66 

71 

64 

73 
66 

74 
66 

74 
68 

71 
69 

70 
68 

74 
67 

74 
59 

74 
70 

- 

- 

76.5 
69,6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUB-STA  1 


:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

_ 

U 

z 

o 

OBSERVATION 

b 

Z 

U 

U 

Q 

TIME  AND 

o 

s 

u 

w 

TIME  AND 

Z 

0 

O 

TABLES 

Z 

0 

O 

p 

TABLES 

STATION 

s 

5 

COUNTY 

< 

OS 
D 

§ 

O 

< 

1 

OBSERVER 

STATION 

2 

5 

COUNTY 

< 

a 

3 

5 
z 

o 

< 

OBSERVER 

1 

| 

Is 

I 

U 

u  i 

ALLENDALE 

QlOO 

01 

BERGEN 

e 

41  02 

74  OS 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

NEWTON 

6177 

01 

SUSSEX 

2 

41  03 

74  45 

565 

Afl 

BA 

:  h 

NEWTON  WTR,  '.  5WR.C0MM. 

ATLANTIC  CITY  WSQ 

Dan 

02 

ATLANTIC 

l 

39  27 

74  3* 

64 

-110 

HID 

:  hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

01 

MORRIS 

74  30 

BBO 

BA 

NEWARK  WATER  DEPT. 

•ATLANTIC  CITY          H 

0325 

03 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

11 

HID 

MID 

STATE  MARINA 

PATERSQN 

6775 

01 

PASSAIC 

B 

40  54 

74  09 

100 

SA 

8fl 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

AUDUBON 

0346 

02 

CAMDEN 

39  53 

75  05 

IIP 

UP 

IRVIN  J,  NVGREN 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

39  58 

74  38 

3P 

ft 

9P 

PHILIP  E.  MARUCC! 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0526 

02|  BURLINGTDN 

1  39  37 

74  26 

30 

9A 

N.J,  FORESTRY  SERVICE 

PHILLIPSflURG 

69?<. 

WARREN 

I 

40  41 

75  11 

ISO 

TA 

TOWN  OF  PHILL1PSBURG 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0690 

02  CAPE  MAY 

1.  39  15 

74  52 

30 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

40  36 

74  24 

90 

BP 

9P 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

BELVIDERE 

0729 

OL  WARREN 

2j  40  50 

75  05 

275 

7A 

TA 

CLEMENT  HAUPT 

POTTERSVILLE  2  NNW 

7301 

01 

MORRIS 

10 

40  44 

363 

BA 

MRS  MARION  GOODENOUGH 

BERNAROSVtLLE  2  E 

01  SOMERSET 

74  32 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

PfllNCETON  WATER  WORKS 

7  3£E 

Oi 

MERCER 

10 

40  20 

60 

"Il> 

PRINCETON  WATER  CO. 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

01  SOMERSET 

1C 

40  2B 

74  35 

7^ 

N  BRUNSWICK  WATER  PLT 

7393- 

01 

UNION 

40  36 

20 

HIE 

:  h 

RAHWAY  VALLEY  SEW  AUTH 

BOONTON  I  SE 

0907]  01 

MORRIS 

e 

40  54 

74  24 

280 

8A 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

R1NGW000 

73B7 

01 

PASSAIC 

1 

41  OS 

74  16 

303 

10A 

NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 

BOUND  BROOK  2  H 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

30 

84 

AMERICAN  CVANAMIO  CO. 

SANDY  HOOK 

7365 

03 

MONMOUTH 

1 

40  27 

74  00 

10 

4P 

4P 

U.S.  DEPT,  OP  INTERIOR 

BRANCHVlLLE 

Q97B 

01 

SUSSEX 

! 

41  09 

74  45 

580 

74 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

SEABROOK  FARMS 

7936 

02 

CUMBERLAND 

39  30 

90 

BA 

BA 

SEABROOK  FARMS  CO. 

BURLINGTQN 

1211 

02 

BURLINGTON 

2 

40  05 

74  52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E,  I   ft,    CO, 

SHILOH 

8051 

02 

CUMBERLAND 

2 

39  28 

75  18 

120 

5P 

EVERETT  DICKINSON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

mv 

01 

SUSSEX 

41  07 

74  30 

10*0 

BA 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

SOMERVILLE  3  NW 

1194 

01 

SOMERSET 

10 

40  36 

160 

71 

7A 

STANLEY  RICHARDS 

CANOE  BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

B 

40  45 

74  21 

ISO 

BA 

It 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO, 

SPLIT  ROCK  PQND 

e^oa 

01 

MORRIS 

e 

40  58 

74  28 

BOO 

10A| 

JERSEY  CITY  0.  P.  W, 

CANTON 

13*3 

02 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

SPRINGFIELD 

8425 

01 

UNION 

l 

40  43 

74  18 

9( 

e 

UNION  COUNTY  ENGINEER 

CAPE  MAY  1  Nw 

13S1 

03 

CAPE  MAY 

38  57 

74  36 

17 

BA 

MA 

c 

JONATHAN  SAYRE 

SUSSEX  1  SE 

6644 

SUSSEX 

5 

41  12 

74  36 

39o 

7A 

7A 

MRS.  WILDA  HILLARO 

CENTERTON 

1912 

02 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

: 

C  W  TH0RNTHWA1TE  ASSOC 

TOMS  RIVER 

8816 

oi 

OCEAN 

39  57 

74  13 

10 

9A 

94, 

TOMS  RIVER  WATER  CO. 

CHARLOTTEBURG 

»;u2 

01 

PASSAIC 

8 

41  02 

74  26 

760 

7A 

7A 

NEWARK  WATER  DEPT, 

■TRENTON  WSO            R 

8883 

MERCER 

; 

40  13 

74  46 

56 

NIC 

HIE 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHATSWORTH 

1  59B 

02 

BURLINGTON 

1 

39  49 

74  32 

100 

9P 

9P 

EARL  M.  KERCHNER 

TUCKERTON 

8899 

02 

OCEAN 

i 

39  36 

74  21 

20 

7P 

LAWERENCE  PASANO,  JR. 

CLINTON  2  N 

1794: 

01 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74  55 

390 

c 

NJ  BUREAU  OF  WTR  SUPPLY 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

o; 

PASSAIC 

B 

41  03 

74  18 

320 

8A 

C  H 

WATER  SUPPLY  COMM. 

CRANFORD 

202} 

01 

UNION 

1 

40  39 

74  18 

75 

»P 

5P 

UNION  COLLEGE 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

10 

40  40 

74  23 

260 

e 

UNION  COUNTY  ENGINEER 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

2768 

o: 

ESSEX 

8|  40  50 

74  17 

340 

BA 

e 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

WERTSVILLE 

9363 

s; 

HUNTERDON 

10 

40  27 

160 

ROBERT  M.  MANNERS 

PLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

id  *0  31 

74  51 

140 

7A 

DONALD  YOUNG 

WEST  WHARTQN 

9^6 

01 

MORRIS 

B 

40  54 

680 

7A 

N.J.  POWER  I    LIGHT  CO. 

FORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

WINDSOR 

9761 

02 

MERCER 

2 

40  13 

74  33 

88 

c 

JACOBUS  J.  MOOIMAN 

FREEHOLD 

3161 

02 

MONMOUTH 

10 

40  16 

74  13 

194 

8A 

BA 

C  H 

MRS  JANE  EKDAHL 

WOOOCLIFF  LAKE 

98  3  2 

01 

BERGEN 

41  01 

74  03 

103 

MID 

c 

HACKENSACK  WATER  CO. 

GLASSBORQ 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

39  *2 

75  07 

133 

BA 

BA 

c 

CLASSBORO  STATE  COLLEGE 

WOODSTOWN 

9910 

02 

SALEM 

; 

75  19 

50 

5P 

9P 

CREAM  VALLEY  QAIRY 

GREENWOOD  LAKE 

3916 

Olj  PASSAIC 

41  08 

74  20 

470 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

NEW  STATIONS 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

7 

39  39 

74  4B 

85 

SA 

BA 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41  IB 

74  40 

1410 

8A 

BA 

N  J  DEPT  OF  CORRECTION 

CLINTON  2  N 

1754 

01 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74  53 

390 

: 

NJ  BUREAU  OF  WTR  SUPPLY 

HIGHTSTflWN  1  N 

3931 

0. 

MERCER 

10 

40  17 

74  31 

IOC 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2  H 

4229 

02 

BURLINGTON 

1 

39  48 

10Q 

7P 

7P 

EOWARO  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY 

4339 

01 

HUOSON 

1 

40  44 

74  03 

135 

MIC 

HID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

LAHBERTVILLE 

4635 

o; 

HUNTERDON 

2 

40  22 

74  57 

60 

6P 

E.  E.  CASE 

LAYTDN  2 

1,736 

SUSSEX 

2 

41  13 

74  52 

400 

Bj 

8A 

INACTIVE  9/1/70 

LITTLE  FALLS 

-.667 

PASSAIC 

B 

40  53 

74  14 

190 

9A 

9A 

:  h 

PASSAIC  VLY.  WTR.  CQHM. 

LONG  BRANCH  2  S 

H99T 

o: 

MONMOUTH 

40  19 

74  01 

15 

6P 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

5003 
S10( 

o: 

MORRIS 
BERGEN 

10 

a 

40  47 

41  06 

74  10 

53C 
253 

7A 

7A 
7A 

M 

MRS.  ALICE  A.  HOLZ 
ROBERT  G.  GLASGOW 

MARLTON  1  W 

5252 

02J  BURLINGTON 

2 

39  54 

74  56 

9C 

: 

0AV1D  D,  GR1SC0M 

MAYS  LANDING  1  W 

53*4 

02,  ATLANTIC 

2 

39  27 

74  45 

2C 

94 

H 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

5S03 

BERGEN 

1 

40  59 

74  09 

21C 

MIL 

RIDGEWOQD  WATER  CO. 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

55B1J  02 
5597(  0 

CUMBERLAND 

39  22 

75  04 

68 

HID 

NIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MILTON 

MORRIS 

41  01 

74  32 

93C 

7/ 

JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

MOORESTOWN 

5726 

BURLINGTON 

; 

39  56 

74  58 

5J 

St 

84 

US  DEPT  OF  AGRICULTURE 

MORRIS  PLAINS  1  H 

576S 

MORRIS 

40  50 

74  30 

40C 

84 

JOSEPH  H.  GARRIS*  111 

MOUNT  HOLLY 

586( 

02 

BURLINGTON 

39  59 

74  48 

U 

: 

J.  WESLEY  GOODFELLOW 

NEWARK  HSO             B 

bCt-; 

01 

ESSEX 

■ 

40  42 

74  10 

I 

MIC 

MIC 

t   Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  BRUNSWICK 

605. 

0, 

MIDDLESEX 

1C 

40  29 

74  26 

12! 

34 

Bj 

BA 

C&" 

RUTGERS  UNIVERSITY 

NEW  MILFORO 

6146 

0 

BERGEN 

40  57 

74  02 

12 

MIC 

: 

HACKENSACK  WATER  CO. 
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.1111.1    l  i    NOTES 

Addition*]  Information  regarding  the  climate  „,  Na.  ,.  t  ,«,  „,  ,„.  ,,,.,. ,  bJ  „,, ,,,  lh,  „, Atmospheric  Administration  B1 

Climatologlst,  Department  of  Meteorology.  Coll., kg ,,„,,. ,,..   ,      .   ,,   , ,,,.  '°  „ 

Jersey  08903,  or  to  anj  .....m,  Service  Ottioe  ......  v.....   idditiona]  pre.  U lal ,  ,„  Iv  PRBCIPITATION  DATA  NEW  JERSEY. « 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicted,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negatlvo  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
direction*  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:    The  Station  Index   how   observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.   Sno«  on  ground  in  the   Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table 
"Daily  rsstperature"  t.iltt...  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24* 
hours  ending  :i  t  time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
wT^T-taFIeT   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

.llove  the  pan.  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemomete?  recover  Seated  6-8 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  slee 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drlftl 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table   incl„H« 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofthi'sS.ulie'tin.  "0nthly  aDd  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issu 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  ^Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  <-«u.»e,   uany 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  mon?h  detailed 

"   PrecipitftronrDa?ad)ng  **** '       ^^   **"'UntS   "*   essentiall>-  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
°  Sata"db,nietJn  °Tf   t^"*'      H^Tly   P™^?1**"™  "Il"«  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage-Sage'station^^Bulie^n.^6"^^"^  measurements  •  »ade  at  ^regular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


Irerex°pos!dSinra  snelter^ocateTon"^  roo"of  ."outing'"  *"*  "*"   s°d—red  ««»«*  ■—«-.  this  reference  indicates  that  the  thermometers 

ns  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  1 

Li6™?.!?1'  c°?dl"ons  in  the  u-  s-  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REV 
ORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through 
J  ,£;,  m-°rJ  V"  ^n  ?tate'  P"?S  "  CeBtS-  Slmilar  i"f°™ation  for  regular  National  Weather  Service  olfi 
of  Local  Climatological  Data,  prrce  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Do 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WFATHFR   rfvtfw   nuiTntirici.   ^.t.   „.™,„.... 

and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents   GovernmentTrlnting Office  Tsii.™   C.t  02*    NATIONAL   SUMMARY, 


1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
ces  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Documents  at  the  address  shown  above. 


f^f  £hl0a/;;1Ce:„  2°  °e^S   ?"  J°PY.  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary  )   Checks  and  money 
^     „     dt b%made  Payfle  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptionHhould  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATAun.vlksi  i  y  oh  Illinois 

ProdpUaM  URBANA-L'HAMPAIGN 


Temperature 


NORTHERN  01 

BElVIOERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEV  CITY 
LAMRERTVILLE 

LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  HSO 
NEWTON 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMFRVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

B6LLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTDN  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
M00REST0WN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMRERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

SH1L0H 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 


DIVISION 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 
SANOY  HOOK 

DIVISION 


80.8 
81.7 
82.2 
79.7 
83.9 

83.0 
83.* 
78.4 
82.2 
84.7 

83.8 
79.5 
82.8 
84.6 
81.8 

84. S 
83.1 
84.4 
83.4 
81.0 


79.7 
84.7 
85.0 
85.  7M 
86.0 

82.6 
84.2 
85.2 
82.7 
84.3 

63.2 
84.4 
82.4 
85.6 
83.4 

83.1 
83.9 
82.2 
82.9 


58.0 
58.5 
58.8 
56.0 
61.5 

58.4 
56.2 
55. 4M 
67.0 
60.7 

60.7 
56.4 
57.1 
67.4 
54.9 

61.6 
56.7 
61.1 
58.2 
54.9 


61.1 
63.3 
61.0 
64. OM 
60.3 

61.2 
62.9 

60.0 
61.5 
60.0 

63.7 
62.5 
61.8 
60.5 
63.6 

63.4 
61.0 


77.5  64.5 
61.5  65.5 
81.8    63. 


69.4 
70.1 
70.5 
67.9 
72.7 

70.7 
69.8 
66. 9M 
74.6 
72.7 

72.3 

68.0 
70.0 
76.0 
68.4 

73.1 
69.9 
72.8 
70.8 
68.0 

70.7 


70.4 
74.0 
73.0 
74. 9M 
73.2 

71.9 
73.6 
72.6 
72.1 
72.2 

73.5 
73.5 
72.1 
73.1 
73.5 

73.3 
72.5 
73.6 
73.1 


71.0 
73.5 
72.7 


1 

1.7 

.5 
2.5 

.3 
2.0 
2. 


1.1 
.7 


8.54 
5.69 
14.15 
11.23 
10.64 

11.29 

10.43 
6.12 
6.05 

11.44 

13.41 
12.48 
13.03 
10.63 
8.40 

9.12 
10.83 
11.66 
11.51 

8.96 

10.28 


10.40 
12.56 
14.18 
10.90 
10.12 

11.43 
12.75 

8.37 
12.04 

8.73 

10.52 
11.53 
13.36 
12.59 
9.82 

9.66 
9.35 
9.66 
7.64 


10.37 
6.43 
4.96 


8.92 
6.27 


1.43 
6.30 

8.32 
7.42 

6.20 
3.86 

4.25 
5.79 
6.47 
6,50 
3.92 

5.37 


8.43 
6.06 


2.73 
7.52 
3.27 


6.78 
8.66 
7.54 


4.71 
4.89 


4.12 
3.71 
8.76 
7.32 
5.58 

6.70 
7.20 
2.70 
2.00 
4.58 

9.97 
5.90 
9.06 
5.93 
5.43 

4.62 
4.70 
5.35 
8.89 
6.33 


3.07 
6.10 
5.27 
3.60 
5.41 

7.18 
6.67 
2.50 
7.16 
4.29 

3.35 

7.00 
7.66 
7.20 
5.14 

3.80 
3.21 
4.79 
2.80 


3.02 
2.85 
1.63 


NO.  Of  I  M  y  !■. 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
RAHWAY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LONG  BRANCH  2  S 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LITTLE  FALLS 


95 

DATE 

09 

39 

DATE 

25 

14.39 

4.98 

9.97 

DATE 

28 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  64 


DAILY  PRECIPITATION 


: 

j 


NORTHERN  01 

BELV10EBE 
BERNARD5VILLE  2  E 
BLACKWELLS  HILLS 
8O0NT0N  1  SE 
BOUND  BROOK  2  H 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORO 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAHBERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
HAHMAH 
HIDLAND  PARK 

HILTON 

HORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO 

NEW  H1LF0RD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 
PATERSON 
PHILL1PSBURG 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SOHERVILLE  3  NW 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYHOND  DAH 
WERTSVULE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTDN 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMHONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
HAYS  LANDING  1  W 
HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

HOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEHBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 
SANDY  HOOK 


Day  of  Month 


12.79 
5.69 
11.32 


11.01 
14.15 
11.23 
10.64 

11.29 
10.43 
11.12 
6.12 
6.05 

11,44 
13.41 
12.48 
9.72 
11.45 

9.8 
13.03 
10.63 
S.10 
B.40 

10.73 
9.12 
10.83 
11.66 
10.93 

14.39 
10.05 
11.51 
10.96 
8.96 

9.41 
10.69 
11.07 

9.49 


10.40 
12.56 
6.23 
14.18 
10.90 

9.20 
10.12 
7.20 


T         2.18    1.2' 
.25    3.27 
.18    1.95 
T         1.1B      T 
.26    1.20 

.17  .68       .3; 

.48  1.92       .1 

.20  3.01 

T  2. DO       .0 

.66  .20 

.12    2.65 

.14    1.24 
.07    1.82       .0 
.51    2.00 
2.00  1.96 

1.00  .30 
.10  2.19 
.16    2.94 


.16    2.07 
.04    2.11 
1.67 
.93 
T         1.08 

.08    2.79 
1.38 

3.03 
1.10       .12 

.13    2.13 

2.37 


12.75    1.10      T 

8.37 
12.04 
8.73 


11.53 
13.36 
12.59 


3.07 
.33 

2.82 


10    11    12 


13 


14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 


.09   .02 

2.19 

.19 


.08   .09 
.17   .03 


1.13 
.47 
1.10 


1.07 

.83 
1.98 


.42 
.66 


25   26   27 


.02 

.02 

.25 

.36 

.08 

.10 

.34 

.05 

.23 
.35 


1.20 
.03 
1.06 


28   29   30 


3.45 
9.97 
5.90 
8.10 


2.04 
2.13 
5.43 


2.04 
4.70 
3.43 
6. 66 


7.05 
6.69 
7.29 
3.24 


.04  2.82 

T    6.10 

1.04 


3.80 

1.98 

.05  4.79 

T    1.42 


.01  2.41 
2.85 
1.63 


3.21 
3.25 

2.00 


.68 
2.45 
1.47 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


August  rainfall  was  above  normal  throughout 
the  State.  After  the  heavy  rains  during  the  last 
3  days  of  July  and  the  first  5  days  of  August, 
flooding  was  reported  in  many  urban  areas. 
The  general  flooding  following  the  heavy  rains 
of  the  27th  and  28th,  prior  to  and  in  connection 
with  the  passage  of  Tropical  Storm  DORIA,  caused 
damage  estimated  at  $  138.5  million.    Three  deaths 


were  directly  caused  by  the  flooding. 

A  tornado  did  nearly  $0.5  million  damage  when 
it  passed  over  Cape  May  City  and  moved  north- 
ward over  Woodbine,  covering  the  entire  length 
of  the  County,  in  the  early  morning  hours  of  the 
27th.  No  deaths  or  injuries  were  reported  from 
the  tornado. 


Donald  V.  Dunlap 

Climatologist  for  New  Jersey 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  &  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

AUGUST  1971 


Station 


Day  oi  Month 


9       10      11       12      13      14      15      16      17      IB      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHERN 


'11 


8ELVIDERE 

aOONTON    1    SE 

CANOE    SRO0K 

CHARLOTTEBURG 

CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO 

NEWTON 

PATERSON 

PHULIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE  3  NW 

SUSSEX  1  SE 

*     *     * 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WSO 
AUDUBON 

BEUEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTDN  3    E 
SEABROOK  FARMS 


MAX 

M1N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 
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MAX 
MUJ 
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MIN 
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MIN 
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MIN 


MAX 
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MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 
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Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 
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Mm 


82   7! 
67   67 


79   77 
68   64 


75   81 
65   67 


81   74 
64   66 


83   85 
69   70 


86   78 
69   62 


87   79 
68   67 


80   74 
66   65 


80   79 
70   70 


85   89 
69   69 


86   80 
69   68 


80   75 
65   65 


85   77 
67   65 


84   84 
71   74 


83   76 
63   65 


80   85 
71   68 


83   80 
67   67 


70   80 
57   52 


85   71   80 
68   58   53 


69   69   71 


85   83 
68   68 


82   75 
64   67 


83  80 

72  71 

89  89  90 

71  69  71 

88  87  88 

70  70  63 


90 

90 

90 

87 

80 

68 

68 

6° 

72 

69 

89 

87 

89 

81 

67 

65 

65 

72 

60 

85 

84 

85 

86 

79 

70 

69 

66 

70 

59 

86 

89 

89 

89 

89 

70 

70 

70 

70 

61 

90 

90 

90 

90 

85 

68 

68 

66 

68 

57 

67 

88 

88 

79 

78 

70 

70 

69 

69 

61 

a" 

89 

90 

83 

79 

70 

68 

66 

69 

60 

67 

85 

67 

83 

79 

72 

69 

70 

67 

62 

86 

68 

88 

89 

81 

72 

69 

70 

71 

62 

8ft 

63 

66 

87 

76 

70 

67 

69 

70 

61 

80 

88 

89 

64 

e? 

70 

70 

67 

70 

61 

85 

87 

86 

87 

83 

72 

69 

69 

71 

61 

72   80 
62   54 


68   78 
56   52 


81   84 
61   57 


72   78 
52   53 


75   79 
60   49 


65   76 
55   56 


81   65 
62   63 


73   82 
59   54 


70   78 
57   52 


72   81 
59   54 


83   85 

65   66 


70   80 
56   48 


71 

60   58 


74   82 

57   54 


82   85 
61   56 


73   80 
60   54 


66   79 
54   48 


80   75   78 
65   59   55 


83 

60 


61   85 
53   55 


63   85 
55   63 


85   87 
55   59 


87   90 
57   63 


83   67 
55   58 


82   86 

50   55 


76   85 

57   57 


87   89   92 
68   75   76 


86   91 
55   63 


83   87 
52   60 


89   91 
66   72 


83   65   89 
52   57   60 


89   91 
61   65 


84   88 
52   56 


87   90 
57   63 


83   85 
56   61 


62   85 
49   58 


65   89   93 
63   68 

87   90 


60   82   88 
62   66   61 


84   88   90 
63   66   69 


65   89 
63   67 


63   64   56 


63   66   59 


90   87   79 
74   74   66 


90   89   86 
63   69 

93   91 


90  90  68 

62  63  57 

92  87  81 

66  73 

90  89  67 

64  67  57 


87   64 
68   66 


92   89 
69   73 


89   88 
75   59 


91   90 
67   71 


92   90 
72   59 


90   90   66 
69   73   64 


92   90 
71   60 


90   89 
68   70 


92   90 
66   73 


88   76 
71   57 


93   91   88 


89   87 
71   60 


94   90 
69   68 


78   84 
48   52 


79   63 
53   55 


76   80 
48   49 


83   86 
51   55 


78   82 
47   49 


74   79 
50   54 


78   81 
64   66 


79   84 
53   54 


77   81 
46   48 


79   84 
47   49 


61   85 
63   65 


46   48   50 


84   85 
56   58 


84   86 
52   55 


78   83 

48   51 


77   82 
47   46 


74   79 
50   59 


60   68 
54   59 


85   86 
56   57 


62   65 
49   54 


75   79 
52   54 


B6   78 
54   54 


78   64 
50   55 


85   67 
45   49 


65   64 
54   60 


78   83 
51   55 


78   80 
53   56 


82   63 
47   54 


78   84 
53   59 

See  Reference  Nc-tee  Following  £ 

-  65  - 


76  80  85 

58  54  53 

62  79  63 

55  50  51 


87   92 
56   58 


82   85 
52   52 


76  77  81 

60  56  57 

82  87  86 

64  61  61 


87 
53 


87   81   63 
61   58   58 


84 
65 


85 

65 


72   70   72 


65   86   89 
65   64   66 


6! 
63 


89 
68 


85 
64 


87 
64 


85 
65 


86 
65 


60 
66 


61   76 
65   47 


65   75 
63   43 


83   78 
59   46 


82   72 
62   46 


60   75 
63   45 


86   77 
64   45 


85   77 
63   43 


81   70 
61   42 


79   74 
64   53 


79   76 
66   45 


86   76 
67   50 


78   73 
61   44 


65   77 

62   41 


80   74 
61   53 


86   75 
61   42 


86   75 
65   44 


84   78 
63   45 


79   75 
66   45 


85   80 
63   42 


84   74 
62   40 


60   75 
62   50 


7B   65 
66   45 


85   77 
66   44 


79   73 
66   40 


86   79   77 


67 

84 
68 


73   80 
44   45 


72   79 
43   51 


73   80 
47   50 


70   76 
42   42 


61   81 
46   56 


72   81 
44   57 


72   83 
40   42 


65   75 
43   41 


84  64 

46  55 

73  81 

47  57 

70  78 
41  48 

72  80 

40  50 

79  81 

57  67 

72  62 

39  47 

77  83 

50  51 

74  62 

43  44 

82  81 

46  57 

75  62 

44  48 

71  80 
39  42 


76   75   78 
48   54   71 


80   72 
59   65 


80 
53 


82   80 
54   64 


62   82 
44   52 


60  76  77 

51  58  71 

74  62  60 

46  58  65 


80 
58 


67   76 
60   59 


70   78 
60   60 


70   80 
56   61 


66   78 

58   61 


82   82 
65   61 


74   82 
53   56 


71   63 
60   57 


81   64 
65   59 


74   83 
61   62 


70   75 
60   56 


70   80 
59   59 


78   85 
59   59 


82   84 
61   60 


80   82 
62   56 


79   84 
53   55 


65   64 
58   63 


81   86 
56   59 


80   85 
52   57 


76   87 
92 


87   76 
66   64 


86   62 
58   60 


83   67 
59   63 


78   63 
53   52 


82   85 
55   59 


B4 


83   87   76 


69   65 

68   78 

51   58 


71   84 
60   61 


63  64 

64  59 


65   78 
57   52 


80   86 
54   58 


89   78 
62   64 


79   82 
57   56 


87   76 
58   63 


82   84 
55   57 


80   65 
56   56 


65   60   60 


81   87 
67   60 


81 
60 


89 
62 


65 
62 


75   80   60   83 
69   60   60   64 


60.6 
56.0 


81.7 
58.5 


82.2 
58.8 


79.7 
56.0 


83.9 
61.5 


63.0 
58.4 


83.4 
56.2 


76.4 
55.4 


82.2 

67.0 


84.7 
60.7 


83.8 
60.7 


79.5 
56.4 


82.6 
57.1 


84,6 
67.4 


81.8 
54.9 


84.5 
61.6 


83.1 
56.7 


84,4 
61.1 


83.4 
58.2 


81.0 
54,9 


79.7 
61.1 


84.7 
63,3 


65,0 
61,0 


65,7 
64.0 


86.0 
60.3 


62.6 
61.2 


84.2 
62,9 


85.2 
60.0 


82.7 
61.5 


84.3 
60.0 


83.2 
63.7 


64.4 
62.3 


62.4 
61.8 


83.4 
63.6 


DAILY  TEMPERATURES 

NEW    JERSEY 

AUGUST 

1971 

Day  of  Month 

o 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SHILQH 

MAX 

86 

71 

86 
66 

85 

69 

84 

70 

78 
61 

61 
60 

84 
63 

68 
66 

69 
66 

89 
70 

66 

73 

82 
62 

63 
54 

96 
56 

87 
58 

87      92 

58      60 

63 
59 

63 
69 

85 
67 

67 
69 

88 
69 

79 
60 

71 

50 

79 

53 

78 
59 

75 
68 

79 
65 

80 
62 

93 
64 

62 
64 

83.1 
63.4 

TOMS    RIVER 

MAX 
MIN 

96 

68 

85 
70 

86 
66 

87 
72 

82 
61 

60 
57 

82 

56 

66 
62 

68 
65 

93 
67 

93 
72 

91 
61 

79 

50 

78 
54 

61 
61 

90  60 
64      57 

83 
55 

66 
56 

82 
65 

86 
66 

90 
68 

86 

69 

78 

45 

73 
44 

80 
55 

80 
55 

76 
67 

83 
61 

81 
59 

85 
62 

83.9 
61.0 

TRENTON    WSO 

MAX 

MIN 

87 
72 

86 

72 

86 

71 

77 
6* 

78 
63 

82 
61 

84 
64 

89 
69 

91 

72 

90 
72 

87 
70 

77 
63 

61 
59 

84 
61 

66 
63 

80  84 
63      61 

86 
64 

80 
70 

85 
68 

89 
72 

84 
72 

77 
60 

70 
54 

8  0 
52 

79 
62 

73 
65 

80 
65 

80 
63 

63 
63 

72 
62 

82,2 
64.9 

TUCKERTDN 

MAX 

MIN 

8* 

70 

85 
71 

65 
68 

65 
68 

78 
61 

64 
56 

S7 
60 

68 

71 

93 
69 

88 
71 

85 
71 

78 
62 

76 
51 

82 
61 

91 
62 

77  82 
6*      57 

83 
57 

82 
70 

66 
68 

69 
69 

63 
68 

92 

67 

75 

45 

79 
46 

79 
56 

79 
70 

63 
68 

80 
60 

85 
61 

75 
60 

82.9 
63.2 

WQODSTDWN 

MAX 
MIN 

*             *              • 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

MIN 

76 
67 

77 
68 

78 
70 

80 
66 

74 
61 

79 
60 

82 
64 

84 
66 

87 
71 

79 
71 

74 
67 

72 
62 

74 

56 

76 
69 

86 
64 

7*  76 
64      60 

77 
62 

77 

69 

83 

68 

85 

70 

81 
69 

77 
59 

71 
55 

72 

59 

73 
66 

74 
68 

77 
67 

76 
60 

81 
62 

69 
63 

77.5 
64.5 

CAPE    MAY    1    NH 

MAX 
MIN 

SO 
69 

81 
68 

81 
69 

83 

70 

84 
62 

75 
60 

61 
64 

62 
67 

66 

69 

9C 
70 

83 
72 

82 

67 

76 

5! 

77 
67 

82 
65 

85  77 
66      66 

80 
62 

82 
62 

86 

70 

90 
72 

91 
72 

61 
69 

92 
54 

74 
59 

79 
6C 

76 
63 

71 
bt 

61 

67 

79 
65 

62 
69 

81.5 
65.5 

LONG    BRANCH    2    S 

MAX 

Mm 

78 

71 

82 

70 

83 
70 

78 
69 

76 
61 

80 

58 

BE 
6C 

86 

65 

92 
69 

9C 
7C 

89 

70 

76 
62 

78 

5! 

71 
56 

87 
62 

78  8C 
64      6C 

87 
62 

8C 

87 

61 

69 
69 

8! 
61 

7? 
69 

73 
49 

76 
49 

79 
59 

75 
65 

6! 

81 
6C 

8! 

62 

79 
67 

81,8 
63.6 

SANOY    HOOK 

MAX 

Mm 

' 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day     Of  Month 

"3  h  6S 
i2°« 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        *        * 
NORTHERN                            01 

CANOE    BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

21 
75 
65 

41 
81 
72 

.13 

8 

85 

73 

.25 

27 
91 

73 

.00 
25 
75 
64 

.32 
36 

89 
65 

.17 

7 

93 

66 

.18 

6 

92 

68 

.17 
12 
95 
69 

.14 
17 
98 
73 

.31 
28 
94 
73 

.24 
14 
90 
65 

.18 
30 
90 
63 

.19 
30 
91 
64 

.12     .36 
251     49 
91       91 
64 '     65 

1 

.15 

18 
91 
64 

.16 
12 
94 
63 

.25 

12 
94 
64 

.09 
27 
63 
68 

.07 
25 
89 
70 

.26 
26 
84 
69 

.16 
34 
93 
69 

.33 
21 
88 
55 

.08 
20 
84 
55 

.19 
32 
84 
57 

.32 
57 
66 
64 

- 

- 

- 

- 

6.006 
758B 

65,9 

*        *        * 
SOUTHERN                            02 

NEW    BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.74 
28 

86 
72 

.43 
0 

85 
71 

.32 
12 
87 

61 

.37 
30 
90 
72 

.40 

8 

77 

63 

.36 
26 
68 
62 

.47 
25 
89 
61 

.54 
27 
88 
65 

.30 
23 
93 

68 

.54 
33 

92 
69 

.85 
25 
90 
69 

.73 
30 
85 
62 

.32 
27 
85 

61 

.16 

18 
87 
60 

.23 
25 
87 
63 

.44 
23 
87 

64 

.33 

12 

.30 
35 

.34 
24 

.36 
10 

.84 
16 
78 
69 

.66 
29 
S3 
67 

.51 
19 

80 
67 

.66 

33 
85 
51 

.48 
19 
71 
49 

.46 
27 
75 
52 

.74 
24 
61 
63 

.86 

0 

64 

63 

1.14 
16 
78 
62 

.34 
26 
78 
63 

.67 
25 

80 
65 

15.89 

675 

83.3 

63.5 

PEMBERTON    3    E 

EVAP 
WIND 

.18 
24 

.15 
25 

.18 
23 

.11 
16 

20 

.13 

7 

.17 

7 

.18 
5 

.19 
5 

.19 
10 

.18 
55 

.13 
16 

.17 
13 

.18 
21 

.18 
8 

.13 
25 

.13 
5 

.12 
5 

.07 
17 

.07 
8 

.11 
11 

.13 
B 

.16 
20 

.14 
13 

.14 
15 

.15 
31 

40 

46 

.15 
7 

.07 
2 

.17 
14 

4.466 
524 

SEABR00K    FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.12 
89 
72 

.40 
94 
71 

.20 
91 
70 

.28 
95 
71 

.17 
86 
62 

.23 
68 
62 

.11 
90 
64 

.41 
92 

64 

.29 
96 
69 

.30 
96 
72 

.33 

93 
70 

.30 
90 
66 

.25 
88 
61 

* 

91 

62 

.45 
91 
64 

.34 
95 
65 

.17 
66 
64 

.16 
91 
65 

.13 
90 
64 

.26 
88 
69 

.18 
89 
68 

.17 
92 
68 

.12 

86 
69 

87 
55 

84 
54 

.17 
86 
60 

8C 
62 

73 
66 

86 
63 

.23 

88 
63 

.32 

91 
65 

7.29B 

89.1 

65.2 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
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MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIONIGHT. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION. 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Additional  Information  regarding  the  I  LI mate  of  n<'«  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  81 

Climatologist,  Department  of  Meteorology,  Cell.,.-  m  v..  culture  And  Bnviroi rntal  Science,  Rutgers  -  The  State  University,  Hen  Brunswick 

Jersey  08903,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
Movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:    The  Station  index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  t;tk<_-  the  observations 

on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 

and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 

"Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 

hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

Wind  table.   Max  and  Sin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table   include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourlv 
Precipitation  Data.)  J 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R* .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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NORTHERN                             01 
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B00NTON    1    SE 
CANOE    BROOK 
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CRANFORD 

74.0 
74.8 
76.* 
73.5 
77.5 

58.5 
57.7 
57.9 
56.3 
61.4 
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B9 
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HIGHEST  TEMPERATURE 
7    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
CHARLOTTEBURG 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PATERSON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CANTON 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WOODCLIFF  LAKE 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  75 
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NORTHERN  01 
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BOUND  BROOK  2  W 
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CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 
FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
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MOORESTOWN 
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PEM8ERT0N  3  E 
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SEABROOK  FARMS 
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51   52 


75   77 
49   49 


76   79 
54   49 


74   78 
47   48 


79   78 
51   51 


74   78 
49   49 


69   73 
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76   72 
66   58 
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75   79 
53   53 


72   75 
48   50 


75   78 
48   49 


78   76 
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74   77 
45   50 


79   78 
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80   77 
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75   78 
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73   76 
44   46 


72   72   77 
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84   67 
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75   74 
56   53 


76   83 
57   62 


78   78   82 
50   50 


73   76 
55   59 


51   53   61 


79   76 
47   51 


52   55   60 


79 
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83   84 
62   67 


83   86 
63   67 


85   89 
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83   87 
63   65 


89   90 
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86   88 
62   67 


85   89 
63   67 


75   84 
62   65 


89   87 
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89   91 
64   68 
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85   89 
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85   87 
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92   89 
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71   72   72 

69   84   64 
64   66   64 
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67   91 
64   69 


63 
67 

65 


65   65   67 


70   71 
59   57 


82   74   77 
71   71   71 


90   75   74 
66   61   66 

79   77   78 


68  68  68 

86  75  74 

64  65  67 

78  75  80 

68  66  69 

90  80  76 

65  66  68 


68   65 
60   71 


82   77   79 
64   70 

66   83 


64   66   72 


68   67   65 


91   87   60 
64   65   69 


31 


69   66 

66   78 

64   68 


77   63 
69 


72 


69   87 
68   66 


69   76 
69   66 


90   80 
65   67 


69   87 
66   71 


79   74   70 
67   64   62 


78   75   74 


79   69   70 
67   63   63 


68   66   64 

78   74   74 
66   64   62 


79   75 
66   62 


72   71 
63   61 


73   73   80 


80   74   71 
66   63   62 


73   60 
63   60 


75   72 
65   62 


81   75 
65   64 


80   75   85 
69   62   63 


79   65 
73   65 


76   81 
62   60 


62   76   74 


62   78   78 
65   60   60 


75   76 
67   65 


76   73 
68   63 


63   63   65 

84   78   75 
68   65   62 

76 
64 

78   78   87 

68  63   61 

82   77   75 

69  63   65 


82   77 
67   65 


See  Reference  Notes  Following  £ 
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80   80 
60   59 


81   83 
60   62 


82   82 
59   62 


85   81 
61   66 


63   84 
59   62 


84   84 
58   59 


86   79 
60   63 


84   84 
62   64 


78   79 
57   61 


83   83 
58   60 


83   77 
69   71 


84   83 
65   63 


78   80 
62   59 


83   84 
59   59 


86   80 
63   65 


87   84 
63   67 


82   82 
57   65 


64   85 
63   66 


84   86 
58   61 


85   80 
58   64 


85   76 
62   66 


84   65 
62   63 


83   84 
62   64 


67   82 
59   61 


63   77 
61   60 


65   73 
60   60 


68   74 
58   58 


63   70 
58   58 


74   75 
62   62 


67   74 
57   56 


69   78 
60   61 


72   71 
56   55 


73   72 
64   62 


83   79 
64   62 


68   74 
59   61 


64   73 
59   59 


66   74 
60   59 


76   75 
65   61 


64   75 
58   58 


74   78   72 
65   67   59 


66   64 
49   55 


72   65 
52   50 


70   67 
46   45 


69   62 
42   53 


68   69 
57   57 


70   70 
52   52 


71   67 
47   56 


72   72 
47   50 


66   68 
62   59 


66   70 
57   57 


71   67 
55   52 


73   74   72 
59   60   50 


67   63 
51   53 


71   66 
51   55 


68   63 
44   52 


67   73 
56   50 


64 

60 

76 

60 

70 

47 

67 

46 

64 
54 

7? 
63 

74 
61 

72 
50 

67 
5S 

71 

56 

67 
61 

78 
61 

72 
49 

71 
50 

66 
56 

65 
59 

74 
59 

68 
43 

68 
44 

63 
53 

76   84 
65   64 


78   83 
66   63 


79   79 
65   64 


75   81   81 
65   63   63 


75   63 
63   64 


73   82 
59   59 


78   74 

60   60 


81   74 
62   63 


84   73 
66   60 


79   81 
63   64 


68   76 
62   61 


70   67   68 
50   62   45 


74   67 
53   63 


70   70 
62   60 


78   76   68 
53   55 


73   70 
48   61 


77 

72 

80 

78 

66 

62 

62 

62 

77 

60 

78 

83 

66 

66 

63 

65 

72   66 
55   61 


72   67 
49   57 


67   67 
59   56 


67   68 
60   53 


69   68 
63   52 


74   67 
55   58 


72   67 
54   58 


68   70 
59   56 


73   67 
55   60 


66   66 
39   39 


66   65 
37   37 


68   72 
38   49 


64   64 
31   32 


67   64 
39   52 


67   67 
36   48 


67   67 
35   38 


71   71   62 
43   44   45 


67   62 
50   56 


70   64 
38   49 


69   67 

40   51 


64   64 
36   49 


67   66 
37   38 


69   65 
48   58 


62  64  61 

33  40  48 

68  63  64 

42  53  52 


65   65 
37   38 


70   63 
38   51 


67   67 
37   41 


65   64 
34   34 


67   61 
52   54 


70   62 

45   53 


60   64 
52   56 


61   68 
46   56 


62   68 
51   57 


67   58 
48   55 


67   62 
45   53 


62   68 
47   56 


67   62 
48   57 


65   76 
58   38 


63   75 
57   56 


66   76 
54   56 


55   56 
79   77 


59   60   58 


69   76 
56   57 


64   66   77 
55   58   56 

63   63   71 
46   47   51 

67   73   77 
59   65   65 

67 

39 

63 

57 

59 


80   77 
59   57 


63   77 
57   55 


70  78  78 

62  64  65 

61  64  76 

52  55  55 


78   76 
60   61 


62   74 
58   57 


66   78   76 
60   60   58 


62   73 
56   56 


72   73   75 


76   77 
60   60 


67   74   79 
57   59   58 


69   77   75 
59   58   57 


74   80   78 
56   55   54 


76   78   77 
57   60   61 


66   73   81 
58   56   57 


64   66   76 
58   59   58 


72   79   77 
59   57   54 


67   77 
57   59 


74 

5') 

•  0 

•  9 

74 

57 

I 

,7 

76 

57 

.4 

■1 

73 

5', 

5 

3 

77 
61 

5 
4 

76 
57 

1 

7 

7  6 
57 

3 
8 

72 

54 

6 

5 

75 
64 

3 

7 

78 
60 

8 
8 

76 

60 

4 

8 

72 

57 

i 
3 

75 

57 

4 
3 

77, 

65 

9 
6 

74 
55 

6 

9 

76 
61. 

1 

0 

72 

57 

6 
4 

77 

61 

2 
I 

76 

58. 

5 
3 

73. 

56. 

9 

4 

75.3 
59.6 


80.3 
62.2 


79.6 
60.5 


80.5 
62.5 


79.6 
59.7 


77.8 
61.5 


78.6 
57.2 


77.1 
60.8 


76.5 
59.1 


78.5 
61.7 


77.6 
60.3 


76.4 
60.3 


79.4 
59.5 


78.0 
61.8 


Ill 

II 


|m 


ii 


ii 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    JERSEY 
SEPTEM6ER 

1971 

Station 

Day 

of  Month 

o 
o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16       17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

SHILOH 

MAX 
MIN 

75 
59 

74 
59 

SO 
61 

82 
63 

66 

65 

85 
66 

82 
62 

84 
68 

86 
67 

84 

65 

83 

71 

61 
70 

77 

68 

76 
62 

83 
65 

63  63 
63      64 

79 
65 

77 
65 

82 

65 

79 
63 

73 

50 

72 
62 

67 
60 

68 
44 

66 
52 

66 

56 

77 
56 

78 
59 

76 
56 

78.1 
61.6 

TOMS    RIVER 

MAX 

MIN 

72 
49 

76 
49 

76 
54 

61 
61 

87 
62 

89 
69 

90 

63 

83 
65 

84 

67 

91 
67 

77 
66 

79 
70 

82 

68 

76 
64 

75 
63 

84  83 
60      60 

77 
68 

78 
67 

73 
67 

79 
64 

74 

50 

70 
58 

70 
61 

70 

40 

65 
42 

63 

53 

68 
61 

73 

60 

78 
55 

77.4 
60.2 

TRENTON    WSO 

MAX 
MIN 

76 
57 

75 
59 

SI 
65 

85 
66 

89 

68 

87 
71 

85 
67 

66 
69 

90 

70 

80 
70 

75 
70 

80 

71 

76 

68 

72 
66 

83 
65 

65  77 

66  68 

74 
66 

70 

64 

79 
64 

72 
58 

69 
54 

67 
62 

67 
51 

65 

46 

58 
54 

64 

56 

68 
62 

78 

62 

75 
62 

76.3 
63.4 

TUCKERTDN 

MAX 
MIN 

74 
50 

75 
52 

79 

58 

83 
62 

87 
64 

87 
67 

82 
63 

82 
68 

84 
69 

81 
66 

78 
69 

82 
72 

77 
68 

76 
64 

82 
63 

84  60 
59      66 

76 
68 

76 
66 

80 
68 

76 
65 

71 

51 

66 
65 

71 
61 

66 
41 

62 

47 

69 
59 

75 
59 

77 

62 

74 
56 

77.1 

61.7 

WOODSTOWN 

MAX 

MIN 

*              •              * 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

MIN 

71 
5« 

71 
64 

72 
66 

74 

66 

76 
67 

77 
68 

76 
67 

75 

70 

76 
68 

81 

68 

73 
69 

75 

71 

73 

68 

72 
63 

76 
63 

77  75 
66      65 

74 
66 

73 

68 

75 
68 

71 
59 

67 
54 

67 
62 

65 
53 

63 

47 

63 
54 

66 
61 

71 
5S 

73 
63 

71 
61 

72.4 
63.4 

CAPE    HAY    1    NW 

MAX 

MIN 

74 
61 

73 
58 

74 
62 

77 

64 

79 
67 

83 
66 

81 

67 

80 
68 

61 
67 

79 

63 

81 
69 

79 
72 

80 
68 

76 
64 

75 
66 

83  82 
63      67 

79 
65 

79 
6T 

77 
70 

SO 
69 

70 

53 

71 
54 

72 
66 

69 
50 

67 
50 

66 
60 

70 
58 

75 
63 

74 
64 

76.2 
63.2 

LONG    BRANCH    2    S 

MAX 
MIN 

77 
54 

75 
53 

75 
62 

85 

6^ 

87 
66 

87 

71 

76 

65 

80 
66 

89 
69 

80 
6? 

73 
69 

SO 
69 

7  5 
67 

74 
64 

80 
65 

81  77 
63      69 

74 
70 

71 

66 

75 
66 

74 
62 

70 
56 

68 
62 

68 
59 

67 

46 

66 

50 

66 
59 

69 
64 

76 
63 

75 
59 

75.7 
62.9 

SANDY    HOQK 

MAX 

MIN 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ol  Month 

3„o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        *        # 
SOUTHERN                            02 

NEW    BRUNSWICK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
22 
71 
59 

.19 

18 
84 
59 

.18 
45 
72 
60 

.13 

56 
70 
64 

.21 
63 
79 
65 

.24 
54 
83 
68 

.16 
45 
63 
68 

.06 
33 
79 
68 

.27 
49 
80 
69 

.21 

37 
85 
70 

.10 
30 
73 
70 

.08 
43 
70 
69 

.29 
25 

75 
68 

.18 
39 

70 
67 

.10 
35 
71 
66 

.14 
22 
80 
66 

.18 
31 
79 
66 

.07 
29 
68 

67 

.06 
32 
67 
62 

.03 
64 
62 
59 

.07 
50 
68 
62 

.16 
37 
70 
55 

.11 
21 
66 

54 

.06 
45 
59 
58 

.20 
46 
67 
46 

.12 
15 
62 

47 

.03 
13 
55 

51 

.01 
20 
56 

54 

.01 

5 

60 

56 

.12 
25 
72 
60 

3.93 

1051 
71.2 
61.8 

PEMBERTDN    3    E 

EVAP 
WIND 

.05 

7 

.12 

11 

.08 
6 

.11 
4 

.11 
5 

.12 

5 

.09 
20 

.06 
6 

.11 
9 

.12 

16 

.12 

11 

.01 
25 

37 

.14 

7 

.06 
3 

.11 
3 

.08 

14 

.06 

14 

.02 
25 

.06 
36 

.07 
25 

.12 

13 

.04 
17 

.11 
16 

.11 
10 

.03 

8 

.07 
12 

.02 

13 

.06 
11 

.08 

6 

2.44B 
J95 

SEA6R0OK    FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.14 
77 
61 

.15 
79 
60 

.10 
78 
59 

.09 
87 
63 

* 

.49 

94 
66 

.23 
93 
66 

.17 
88 
66 

.20 
92 
69 

.21 

94 
68 

.17 
91 
69 

.17 
94 
72 

63 
68 

.15 

81 
65 

.06 
76 
65 

.21 

91 
66 

.19 
90 
67 

.14 
SO 
67 

.15 

60 
67 

.14 
81 
65 

.16 
86 
65 

.10 
77 
55 

.14 
76 
55 

.00 
67 
60 

.08 
76 
48 

.13 
76 
48 

.16 
59 
55 

■  01 
65 
56 

.09 
77 
58 

.13 
83 
61 

4.30B 

81.8 

62.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humidity 

Number  of  days  with 

0 

(Sp 

eed  —   m.p.h.) 

averages- 
percent 

precipitation 

IE 
</> 

c 

.      3 

*.    ® 

C_Q 
0)7^ 
tj    if) 

l.    if) 

ai  o 

a.  a. 

if) 

c 

3 

3     0) 

a>  ■- 

c 

2-o 
"5  » 

0)    O- 

0 
O) 
0 

4) 

> 
< 

M 

0 

—      Q) 
tn    _ 

c    E 
o  __ 
'*-    w> 

Q)    - 
L.      If) 

m-  i 

o_ 

0  i> 

o; 

Standard   of  Time 
EASTERN 

0 

u 

a 

L. 

y- 

0* 

q 
q 

o 

o. 
&■ 

o 

Ov 

o 
q 

L. 

a> 

> 
.      0 

§1? 

CN   O 

0 
0 

1- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WSD 

14 

2.5 

7.9 

20++ 

15 

13+ 

96 

96 

75 

91 

3 

3 

3 

0 

1 

1 

11 

50 

7.0 

ATLANTIC    CITY 

23 

NW 

21  + 

0 

3 

0 

0 

2 

1 

6 

- 

- 

NEWARK    WS0 

11 

0.5 

7.8 

23++ 

33 

2^ 

78 

78 

61 

69 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

13 

7.3 

TRENTON    WS0 

32 

NE 

11 

- 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

12 

43 

7.2 

See  Reference  Notes.  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 


NEW     BRUNSWICK 
SUB-STA    I 


Day  of  month 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER    |97j 


M4X   82 
MIN   67   68 


80   83 
71 


87   88   86 
73   77   76 


87   8 
75   76 


80   84 
76   77 


86   91 
73   72 


ft     "A     ?!     7,1    B     ?i     7?|    %    ??     K     58     ?!     i!     7\«     ?J     «     7^6     «     ?J     7l|    ??|    ?!     3     8     I)     «     «     »|    J!     I? 


80   78 
75   73 


73   77   79 
70   69   70 


75   71   72   71 
65   66   62   57 


66   66 
62   63 


SUB-STA  1 
SUB-STA  2 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

'  ?M?™,SpM™?Vn£'  V£ll      S°IL  TYPE:   L0AM-   GR0UN0  C0VER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 
POTENTWMETER    C0PPER-C0NSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONS 

:  V£H!t,   2r,GR0UN0:  FLAT-   S0IL  TYPEi  L0AM-   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION. 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 


68 

65   65 


78.6 
73.0 


77.8 
73.2 


77.4 
73.8 


74.9 
73.8 


73.7 
72.3 


62.5 
68.6 


79.1 
70.7 


76.2 
72.6 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  most  significant  weather  event  of  the  month 
was  the  heavy  rainfall  from  the  11th  to  the  14th, 
especially  over  the  northern  third  of  the  State. 
For  the  4-day  period  station  totals  were  as  high 
as  9. 1  inches,  and  northern  New  Jersey  averaged 


5.6  inches  of  rain.  Amounts  were  somewhat  less 
over  the  rest  of  the  State,  but  flooding  occurred 
in  many  localities,  particularly  in  the  northern 
and  central  counties.  Agricultural  crop  losses 
were  significant  throughout  the  State. 


Donald  V.  Dunlap 

Climatologist  for  New  Jersey 

Department  of  Meteorology 

College   of   Agriculture   and   Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 


See  Reierence  Notes  Following  Stalion   Index 
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STATION  INDEX 


1 

,_, 

U 

OBSERVATION 

d  z 

w 

u 
Q 

z 
o 

TIME  AND 

Z  0 

0 

o 

TABLES 

STATION 

COUNTY 

< 

< 
en 

a 

£ 
3 

0 

z 

0 

< 

u 

OBSERVER 

Q 
Z 

> 

5 

1 

U 

% 

u  ; 

ALLENDALE 

Q10O 

0  1 

BERGEN 

a 

41  02 

74  08 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WSO 

0311 

02 

ATLANTIC 

39  27 

74  34 

MID 

HID 

NATL  WEATHER-  SERVICE 

"ATLANTIC  CITY          R 

0325 

03 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

11 

HID 

HID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

02 

CAMDEN 

39  53 

75  03 

40 

IIP 

UP 

IRVIN  J.  NYGREN 

8ASS  PIVER  ST  FOREST 

0526 

02 

BURL1NGTQN 

39  37 

30 

9A 

N.J,  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0*90 

CAPE  MAY 

39  13 

74  52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELVIDEPE 

0729 

01 

WARREN 

40  50 

75  05 

273 

7A 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

BERNAROSVlLLE  2  E 

01 

SOMERSET 

8 

40  43 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

01 

SOMERSET 

40  28 

74  35 

7A 

N  BRUNSWICK  WATER  PLT 

B00NT0N  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

B 

40  5* 

7*  24 

260 

BA 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUNJ  8ROOK  2  H 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  3* 

30 

8A 

AMERICAN  CVANAHIO  CO. 

BRANCHVULE 

D97a 

01 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

5B0 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

L211 

02 

BURLINGTON 

2 

40  09 

74  52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  C  G.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

01 

SUSSEX 

8 

41  07 

74  30 

1040 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

40  43 

7*  21 

180 

8A 

BA 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

13*3!  02 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  WAV  1  Nw 

135 li  03 

CAPE  MAY 

3B  57 

17 

BA 

BA 

JONATHAN  SAYRE 

CENTERTON 

1512,  02 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

C  W  THORNTHWAJTE  ASSOC 

CHARLOTT6BU«C 

1382 

PASSAIC 
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Additional    ini.inun.Mi    i  .     udini    '  ; "'"'    oi    Nen     U  i    93    inaj    be   obtained    by   wr 0   thi .,,.,.      , ,.  1     . .  .  . .    .  ■ 

Cllaatologlal  .    Department    oJ    Meteorology,    College  of   agricul  ture  and   Sm  U  1 m  bal  i ,   Rutgei  rhe  State  Univers  11 

Jersej    i)89o;i,    or    to  nn>    Wea the)    Service  Offlci     yo\x,       Ldditiona]    pre< tion   date     11 taini    1    Ln      H0URL1     PREi  IPI1     n  I  v . " 

DIMENSIONAL  UNITS;       Unless   otherwise    Indicated,    dimensional   units   used   ln   this   bulletin  iture    Ln      P,     precipitation    and    evaporation    in    inchen    and    wind 

■ovenent    in  miles.      Monthly   degree   day    totals    are    the    sums    oJ     the    negative   departures    of   average   daily    temperatures    from   65'F.       In   "Supplemental    Data"    table 
directions   entered    ln    figures    are    tons    of   degrees.      Resultant   wind    is    the   vector   sum   of   wind   directions   and   speeds   divided   by    the   number   of   observations. 

OBSERVATION   TIME:        The   Station    Index   shows   observation    times    in    local   standard    time.      During    the   summei    th      somi     ob      ■  the   Ob  ervatJ 

on  dayl  Ight   saving    I  Lne.      Snoi   on   ground    Ln    thi      Snon  fal]   and  Snow  on  Ground"  table   is  ai    observi n    timi     1 1    excepl    ffeathei     iervld    1  ■ 

and   FAA   stat  ions.      For    the-.     s1  i1  Lons    -now  on   ground  values   are  at    7:00  a.m.  ,    e.s.  t.        Data    Ln    th<      'E    trew  tabl"  .    "Daily    Prei  Lpltation"    tabli 

"Dally    Temperature"    table,       Evaporation    and   Wind"    table,    and    SttOWfal]     in    the    "Snowfall    and   Snow    on    Ground"    table,    when    published,    are    for     tl 

hours  ending    it    time  ot   observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  4-foot  diamoti  1]   nil.    Otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

Wind  table.   Max  and  Mln  values  m  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  oJ  tempei  Lture  ol  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

ln  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Sol  1  Temperature"  table . 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data 

J   "Supplemental  Data"  table. 


any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402 . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Admi 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 


and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
Director,  National  Climatic  Center 
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.33 

2.16 
1.26 
2.00 
1.77 
2.05 

25 
11 
25 

10 
11 

.0 

•  0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

b 
4 
4 
5 

3 
4 
2 
2 

2 

2 
3 
2 
1 

1 

PAT6RS0N 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

70.3 
66.0 
69.4 
69.1 
66. 5M 

51.9 

46.9 
52.1 
48.0 
45. 2M 

61.1 
56.5 

60.8 
58.6 
55. 9M 

5.0 
2.0 
4.9 
3.3 

2.7 

80 
76 
79 
77 
77 

15 
4 

15 
6 

29 

40 
34 
37 
34 
34 

8 
12 

8 

6 
20+ 

140 
260 
150 
202 
282 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.74 
4.61 
3.90 
3.91 
3.97 

1.27 

1.19 

■  44 

.56 

.69 

2.38 
1.99 
1.89 
1.80 
2.38 

10 

11 

10 

11 
11 

■  0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 
5 
5 

2 
4 
2 
3 
2 

2 

1 
2 

1 

1 

DIVISION 

58.7 

4.2 

4.23 

.61 

■  0 

*    *    » 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

68.2 

71.6 
71.5 
70.2M 
72.0 

53.1 

54.5 
54.5 
55. 8M 
53.1 

60.7 
63.1 
63.0 
63.  OM 
62.6 

3.5 
5.0 

77 
80 
82 

79 

2 

14 
2 

15  + 

38 
43 
35 

44 
34 

8 
13+ 

8 
13+ 

8 

143 
94 
94 
95 

109 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

4.20 
3.98 
5.16 
4.03 
4.90 

1.00 

1.47 
.66 

1.69 
1.84 
2.43 
2.10 
1.78 

24 
24 

24 
24 
24 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
7 
4 
6 

2 
2 
2 
2 

3 

2 
2 
2 
2 
2 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

68.8 
70.3 
72.0 
69.0 
70.7 

51.5 
52.5 

49.4 
53.2 
52.4 

60.2 

61.4 
60.7 
61.1 
61.6 

4.1 

3.5 

5.2 
5.7 

78 
78 
80 
78 
80 

29+ 

15+ 

15 

29+ 

14 

39 

42 
37 
38 
34 

8 

8 
8 
B 
8 

152 
123 
141 
133 
124 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.89 
5.89 
6.55 
4.41 
5.68 

1.30 

2.86 
1.09 
2.27 

1.43 
1.80 
2.04 
1.60 
2.05 

25 
24 
24 
10 
24 

.0 
.0 
.0 

•  0 

•  0 

0 

0 
0 
0 
0 

8 
6 
9 

7 
6 

4 
5 

3 
2 
3 

2 
3 
3 
2 
3 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
M00RESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

70.3 
70.5 
68.8 
72.0 
70.7 

55.0 
51.8 
50.7 
52.9 
53.1 

62.7 
61.2 
59.8 
62.5 
61.9 

5.3 
3.7 
5.7 

81 
79 
77 
81 
79 

2 
30+ 
16+ 

15  + 
3 

40 
37 
40 
35 

41 

8 
8 

13+ 
8 
8 

98 
135 
165 
105 
112 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.33 
5.8l 
3.70 
4.83 
5.83 

2.75 

.54 

1.56 

2.58 
3.13 

1.10 
2.15 

1.75 

24 
25 

11 
24 
24 

.0 

•  0 
.0 

•  0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 
7 
8 
9 

2 
3 
3 
2 
4 

2 
2 
1 
2 
2 

SHILDH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO              R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

70.7 
69.5 
68.5 
68.9 

54.6 
51.5 
55.8 
55.0 

62.7 
60.5 
62.2 
62.0 

5.4 
5.4 

80 
77 
78 
78 

2 
16+ 
29 
14+ 

44 
37 
45 
39 

8 
8 
13  + 
8 

94 
148 
109 
119 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.23 
4.04 
3.70 
4.72 

2.07 
.86 

1.86 
1.24 
1.81 
1.70 

24 
10 
24 
10 

.0 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

7 
3 
6 

3 
4 

2 
2 

2 
1 
2 
2 

DIVISION 

61.7 

5.2 

4. 89 

1.54 

.0 

*    *    * 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

64.6 
69.2 

67.0 
68.1 

55.3 

57.1 
55.4 
58.0 

60.0 
63.2 
61.2 
63.1 

1.3 
5.0 

73 
79 
75 
75 

6 
3 

29+ 
29+ 

42 

46 
40 
49 

8 
8 
8 
8 

158 
83 
135 

86 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.60 
7.13 
5.71 
5.18 

.21 

2.00 

1.31 
2.57 
1.92 

10 
6 
10 

•  0 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

6 

8 
6 

2 
5 

4 

2 
3 
2 

DIVISION 

61.9 

3.9 

5.41 

2.11 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
NEWTON 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  1  NW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEWARK  WSO  R 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MAYS  LANDING  1  W 


82 

DATE 

29  + 

32 

DATE 

19 

7.13 

2.96 

3.15 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  83 


DAILY  PRECIPITATION 


0 

Day  of  Month 

Station 

1  |  2  | 

3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10  |  11  | 

12 

13   |    14   |   15    |   16  |    17   |    18   |    19  |   20   j   21 

22   |  23       24 

25       26   |   27 

28   |  29    |  30 

31 

NORTHERN           01 

BELVIOERE 

4.48 

.50 

.10 
.07 
T 
.02 

T 

1.13  1.24 
.44  1.65 
.66  1.32 
.60  1.52 
.60  1.35 

.02 

.02 

T 

.60 
.22 

.87   .02 
1.39   .02 

BERNARDSVILLE  2  E 

3.89 

.  OB 

.22 

.25 

1.10   .09 

BLACKWELLS  MILLS 
BDONTON  1  5E 
BOUND  BROOK  2  W 

3. 66 
3.84 
3.65 

!o2 

.23 

T 

.03 

T 

.20 

.27 

1.40   .05   T 
1.20   T 

BRANCHVILLE 

3.66 

.08 

.12 

.15   .14 

T 

.05 

T 

2.12   .27 
.43  1,60 
.27  2,21 
.31  1.69 

1.89   ,30 

T 

.11 
T 
.07 

.01 
T 

.09 

.05 

1.14   .03 
1.90   .11 

.01 

CANISTEAR  RESERVOIR 

4.65 

.  15 
.15 
.12 

.04 

.26 

1.46   .03 

CANOE  BROOK 

CHARLDTTEBURG 

CRANFORD 

4.42 
4.69 
4.0b 

.25 

T 

T 

T     .02 

T 

.13 

1.34 

2.25   .07   T 

.26   T 

T 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

5.06 

.60 

1.46   .95 
.53  1,72 
.25  1,60 
.10  1.9* 

1.42   .04 

.38 

.10 

1.65   .02 
1.28   .15 

.02 

FLEM1NGT0N  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 

3.86 
3.72 
3.66 

.05 
.08 
.06 

.01 

.05   .03 

.12 
.21 

.03 

.08 
.20 

1 .92 

1.45   .06 
1.25   .05 

T 

JERSEY  CITY 

4.01 

.63 

T 

T 

LAMBERTV1LLE 

4.14 

.22 

T 

1.99   .17 
.75  1.63 

1.03  1.2* 
.36  1,75 

2.34   .05 

T 

■  01 
.04 

.05 

.01 

1.57 
.36 

.11   .04 
2.16   .04 

.04 

LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

MAHWAH 

5.47 
4.43 
3.69 

.  ^9 
.15 

.06 

.01 

.01 
.30 
.01 

T     T 

.56 
.49 

1.57 

1.06   ,03 
.95   .02 

.10 

.0' 

MIDLAND  PARK 

4.40 

.22 

■  03 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

4.38 

T 

.07 

.01 

.03        T 

.40  1.52 
1.77   T 
2.11   .07 

.39  2.05 

.06 

.01 
T 

T     T 

.79 

.15   .04   T 

T 

.02 

NEWARK  WSO              R 

2.96 

.16 

T 

.67 

.22 

NEW  MILFORD 
NEWTON 

3.46 
3.75 

.19 

,02 

.03 

.16 

.02 

.24 

.60   .04 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.78 

.08 

.11 

.38  1.73 
2.38   ,2* 

.59  1.99 
1.89   .33 

.09  2.01 

.12 

.04 

.11 
1.80 

1.09   .12 
.24 

.06 

PATER50N 

4.74 

T 

.38 

.67   .03 

.02 

.01 

PHILLIPSBURG 
PLAINF1ELD 

4.61 
3.90 

.10 

.74 

.02   .02   T 

.06 

.  14 

T 

.10 

.04 

.01 

•  03 

1.35 

.14   .02 

.09  1.16   .01 

.02 

POTTERSVILLE  2  NNW 

4.11 

•  54 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SDMERVILLE  3  NW 

3.20 
3.61 

.31 

.06 

.05 

.02 
.02 

T 

1.81   .02 
.55  1.21 
.30  1.80 

.07 

.02 

T 

.01 

.86 
.30 
.37 

.05 
1.33   .05 

.84   .01 

.04 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

3.97 

.03 

.06   .01 

.33  2,38 

.02 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

3.86 

.15 

.08 

.32  1.67 
1.16   .79 

.32  1.63 
2.07   ,05 

.06 

.23 

T     T     .52 

1.30   .05 
1.23   .09 

.02 

WERTSVULE 

4.37 

.55 

.01   T 

.09 

.02 

.02   T 

.16 

1.52   .06   T 

WEST  WHARTON 

3.78 

.65 

.12 

.08 

WOODCLIFF  LAKE 

3.05 

.08 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

4.20 

T     .06 

T 

.21 

.01 
T 

1.55   T 
1.70   T 

T 

T 

.43  1.69 
1.84 

.04   .11 
T     .07 

T 

.10 
.12 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

1.62   .11 

T 

BfLLEPLAIN  ST  FOREST 

5.16 

.02   .13 

T     .44 

2.10 

1.30   .12 

.03 

BURLINGTON 

4.03 

.41 

.05 

CANTON 

3.56 

.40 

1.10   .65 

1.49   .08 

1.30   .27 

.60  1.10 

.30 

.80 
1.78 

.04   .27 
.93 

.13 

CHATSWORTH 

4.90 

.33 

.  14 

1.63 

.07   .10 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

3.76 
4.69 

.17 
T 

.42 

•  22 

.17 

.01 

.36 

.01   .01 

.64 
1.80 

1.45   .12 
.54  1.10 

.09 

GLASSBORO 

5.89 

.30 

.53 

1.53 

HAMMONTON  2  NNE 

6.55 

.11 

.27 

.20 

1.66   .1* 
1.60   .14 
1.79   .03 
1.40   .14 

T     .01 
.36   .08 

.01 

2.04 
1.53 

.48  1.48   .10 
.21   .02 

.01 

•  02 

•  01 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.41 

.11 

T 

.3: 

T 

2.05 

.05  1.03 

■  23 

INDIAN  MILLS  2  W 

5.6B 

.38 

.  12 

3.15 

.47   .10   .24 

.09 

MAYS  LANDING  1  W 

5.97 

.17 

T          .2C 

.01 

.24  2,58 

.05   .45 

T 

T 

MILLVULE  FAA  AIRPORT 

5.33 

T     .47 

T 

T     .01 

T 

1.53 

1.7* 

.76  1.10 

1.46   .14 

1.61   T 

1.16   .31 

3.13   .04 

.15 

MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 

5.61 

3.70 

T 

.11 
.22 

.12 

.02   .02 

.09 

.01   T 

.35 

2.15 

.91   .10 

.15   .34 

.11 

PEMBERTON  3  E 

4.63 

.35 

•  13 

.92 

.02 

1.82 

.50   T 

.06 

PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 

5.23 
5.83 

.28 
.67 

.97 

.02 
•  1< 

T         T 
T 

T 

T 

.02       1.75 

.24   .38   .13 

T     T 

.04 

SHILOH 
TOMS  RIVER 

5.23 
4.04 

.38 
.01 

.9! 
.15 

•  2C 

.05 

1.33   .07 
1.24   .69 

1.57   .02 
1.70   .0* 

.03 

T     T 

.02 

1.86 

.60 

T         1.81 

.01   .32 

.30   .80   .15 

.01   .01 

■  07 
.03 

■  03 

TRENTON  WSO             R 
TUCKERTON 

3.7C 
4.72 

.05 
T     .01 

.3C 

.  1" 
T     T     .3! 

T         T 
T 

T     .02   T 

1.66 

.03   .40   T 

T     .02   T 

■  19 

WOODSTOWN 

" 

" 

~ 

_ 

*    *    • 

COASTAL            03 

.45  1.3C 

.01   .02 

.01 

.01 

ATLANTIC  CITY           R 

3.6( 

.11 

.2 

.1. 

1.31 

1.17   .51 
1.92   .04 

1  .9C 

.04   .52   T 

.1* 

CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 

7. IS 
5.7 

.15 

.34 

.1 

.0 

2.5 
.0 

T 

.74   .01 
.30 

1.7C 

.62   .18   T 
•    1.76 

T 

T 
T 

SANDY  HOOK 

5.11 

T    1.05 

.0 

*    2,02 

See  releience  notes  following  Stat 
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NEW  JERSEY 
OCTOBER 

1971 

Station 

Day 

ot  Month 

8> 
i 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•     •     • 

NORTHERN           01 

BELVIDERE 

MAX 

MIN 

7S 
51 

70 
52 

70 
63 

75 
57 

64 
58 

75 
59 

70 
49 

62 

40 

65 
39 

63 

42 

61 
46 

64 
40 

66 

3  6 

62 
39 

74 
51 

76 
46 

71 
48 

67 
40 

66 

39 

74 
39 

56 

50 

73 
42 

65 
43 

69 
52 

5E 

52 

60 
54 

74 
59 

66 
J9 

76 
51 

78 
44 

73 
48 

68.3 
48.1 

B00NT0N  1  SE 

MAX 

Mm 

75 
52 

74 
57 

72 
59 

74 
55 

68 
54 

75 
60 

74 
46 

64 
37 

62 

40 

65 
46 

62 

47 

62 

42 

64 

37 

64 
38 

73 
48 

76 
44 

72 
46 

66 

41 

63 

40 

71 
43 

59 
37 

67 
39 

66 
42 

68 
52 

57 
51 

61 
55 

72 
53 

67 
58 

76 
49 

75 
43 

73 
43 

68.3 
46.9 

CfNQE  BROOK 

MAX 

MIN 

76 
50 

76 
50 

71 
57 

74 
56 

69 
45 

74 
60 

76 
48 

60 
36 

63 

37 

69 
46 

65 
52 

65 
39 

64 

38 

66 
40 

77 
51 

78 
48 

74 
46 

67 
43 

64 
38 

71 

37 

60 
38 

70 
40 

65 

41 

70 
48 

60 
48 

44 

74 
52 

69 

5" 

78 
50 

77 
43 

75 
44 

69.9 
45.9 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

7» 
4» 

72 
49 

70 
60 

72 
53 

67 
53 

75 
57 

71 
45 

58 
38 

62 
39 

62 

44 

60 

46 

60 
40 

63 
36 

64 
38 

73 
41 

73 
44 

73 
44 

66 

38 

65 
36 

70 
39 

61 
39 

72 

41 

68 

40 

68 
51 

55 

50 

59 
53 

69 
49 

66 
54 

79 

48 

74 
41 

72 
41 

67.5 
45.1 

CRANFORD 

MAX 

MIN 

75 
55 

72 
64 

74 
64 

69 
57 

78 
57 

78 
62 

65 
49 

64 
39 

68 

43 

65 
57 

65 

48 

67 
41 

65 
38 

78 
55 

78 
50 

70 
51 

66 
54 

64 
47 

70 
41 

65 

54 

71 
40 

66 
42 

70 
50 

65 

53 

64 

57 

76 
60 

73 
58 

77 
62 

76 
52 

75 
45 

68 
51 

70.3 
51.5 

ESSEX  FELLS  SERv  BLOC 

MAX 

MIN 

75 
52 

73 
62 

74 
57 

74 
54 

69 
56 

76 
60 

75 
52 

68 
37 

61 

42 

66 
53 

64 
45 

63 

37 

64 
37 

66 
42 

73 
4» 

77 
46 

73 
55 

68 

41 

62 
39 

70 
40 

57 
39 

66 
40 

66 

50 

68 
49 

58 
52 

61 
55 

73 
52 

6°. 

58 

77 
55 

76 

44 

73 
49 

68.8 
48.4 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

78 
5* 

70 
55 

72 
59 

76 
57 

76 

57 

77 
57 

75 
45 

61 
34 

63 

36 

66 

44 

65 

48 

64 
37 

67 

35 

66 
38 

75 
48 

77 
45 

71 
45 

6« 

42 

64 
39 

70 
41 

57 
43 

70 
42 

65 
44 

70 
46 

64 
54 

62 
56 

73 
52 

68 

54 

76 
48 

77 

45 

75 
47 

69.6 
46.7 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

72 
46 

72 
49 

76 
59 

72 
51 

71 
50 

71 
51 

70 
51 

71 
38 

71 
36 

73 
39 

71 
42 

73 
39 

70 

31 

56 
45 

70 
52 

71 
50 

67 
51 

63 

40 

60 

43 

66 
46 

56 
44 

67 
44 

66 

47 

63 

41 

66 

46 

58 
50 

65 

51 

60 
53 

74 
50 

72 

41 

70 
47 

68,0 

46.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

75 
61 

72 
68 

70 
64 

67 
59 

76 
63 

76 

60 

65 
50 

65 
44 

65 
54 

67 
59 

64 
52 

67 
50 

64 
55 

75 
61 

72 
60 

70 
58 

65 
58 

63 
50 

70 
50 

58 
52 

70 
48 

61 
48 

68 

57 

62 
54 

62 

57 

73 
62 

67 
59 

76 

61 

75 
62 

71 
54 

62 
58 

68.2 
56,4 

LAMBERTVULE 

MAX 

MIN 

72 
55 

73 
63 

77 
62 

73 
57 

77 
62 

76 
63 

64 
47 

66 
37 

68 
43 

66 

57 

66 
48 

69 

40 

69 
38 

79 

57 

80 

50 

73 
47 

70 

57 

65 
42 

75 
39 

63 
54 

73 
46 

67 
45 

70 
52 

66 

56 

62 

57 

75 

60 

70 
55 

76 
60 

82 
52 

77 
48 

69 
55 

71.3 
51,7 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

76 
53 

74 
61 

72 
63 

74 
53 

70 
56 

77 
63 

75 
48 

64 

41 

64 

44 

67 
52 

64 
48 

64 

42 

66 
39 

66 
46 

76 
50 

77 

4a 

72 
54 

67 
46 

66 
41 

70 
47 

58 
40 

71 
42 

66 
45 

69 
55 

5=> 

54 

62 

56 

74 
55 

68 

5" 

77 
53 

76 
45 

74 
48 

69,5 

49.9 

LONG  VALLEY 

MAX 
MB) 

73 
52 

69 
61 

70 
57 

72 
54 

64 
55 

72 
57 

70 
45 

56 
35 

60 
39 

63 
48 

60 

45 

60 
39 

6? 
34 

62 
39 

72 
44 

73 
41 

71 
52 

64 

40 

64 
35 

69 
48 

57 
40 

71 
39 

67 
45 

66 
52 

61 

51 

60 
55 

71 
51 

6  6 
5^ 

75 
46 

76 
40 

72 
54 

66,8 
46,6 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 

MIN 

75 
54 

73 
58 

72 
58 

74 
54 

68 

56 

77 
59 

74 
46 

62 

34 

64 
36 

66 
42 

65 
46 

64 
39 

65 

35 

65 
38 

75 
47 

78 
43 

73 
43 

66 

44 

63 

42 

70 
49 

58 
39 

70 
38 

68 

40 

69 
52 

5  8 
51 

62 

50 

73 
54 

68 
58 

77 
46 

75 
42 

74 
43 

69.1 
46.4 

NEWARK  WSO 

MAX 

Mm 

77 
61 

74 
67 

75 
63 

69 
60 

79 
63 

77 
58 

66 

48 

64 
45 

68 

51 

68 
55 

66 
52 

67 
47 

64 
50 

73 
62 

76 
57 

71 
58 

68 
53 

65 
50 

71 
50 

60 
51 

70 
48 

65 

50 

70 
58 

64 
59 

64 
60 

76 
63 

71 
63 

78 
65 

78 
60 

74 
55 

65 
59 

70.1 
56.2 

NEWTON 

MAX 

Mm 

72 
47 

73 
49 

72 
58 

76 
55 

65 
55 

75 
56 

72 
46 

58 
36 

62 

37 

63 

40 

60 
42 

61 
39 

62 

33 

63 
34 

72 
45 

69 
41 

70 

41 

66 

35 

61 
32 

69 
34 

57 
36 

69 
36 

62 

40 

68 

45 

55 

50 

59 
52 

69 

47 

64 

53 

75 
44 

70 
39 

71 

40 

66.5 
43.3 

PATERSON 

MAX 

Mm 

75 
52 

73 
60 

74 

61 

70 
52 

79 
55 

77 
59 

66 

43 

60 
40 

69 

46 

65 
59 

67 
49 

69 

43 

66 
46 

76 
56 

80 
57 

77 
60 

70 
55 

70 
53 

71 
42 

61 
47 

68 
43 

66 

43 

69 
55 

63 
53 

64 

51 

74 
53 

67 
55 

79 

60 

77 
57 

73 
53 

62 
52 

70.3 
51.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 

Mm 

72 
52 

68 
52 

69 
59 

76 
57 

67 
54 

73 
55 

69 
48 

58 
39 

62 
39 

62 
45 

59 

47 

60 
34 

62 

36 

62 

38 

72 

51 

74 
46 

68 
46 

65 

40 

63 
39 

69 
39 

59 
50 

67 
43 

62 
45 

67 
53 

56 
55 

58 
52 

70 
50 

64 
51 

72 
52 

72 

44 

70 
44 

66,0 
46.9 

PLAINFIELO 

MAX 

Mm 

73 
57 

71 
63 

74 
64 

69 

57 

78 
58 

77 
63 

65 
46 

65 
37 

67 

44 

64 
58 

66 

47 

68 

41 

66 

39 

77 
57 

79 

51 

68 
53 

68 
56 

65 
46 

72 
43 

59 
55 

71 
40 

64 
44 

70 
57 

58 
54 

62 

54 

76 

60 

68 
57 

77 
62 

78 
52 

76 

46 

60 
52 

69.4 
52.1 

SOHERVILLE  3  NW 

MAX 

Mm 

76 
56 

72 
58 

72 
62 

76 
56 

68 
56 

77 
60 

75 
46 

64 
34 

62 
35 

68 

45 

64 
46 

68 
37 

67 
38 

66 
42 

76 

51 

75 
47 

69 
49 

66 
44 

63 
41 

70 
43 

59 

40 

67 
42 

63 

43 

70 
54 

59 
53 

62 
56 

73 
55 

70 

56 

75 
51 

76 

45 

73 

46 

69.1 

48.0 

SUSSEX  1  SE 

*     *     • 

MAX 

Mm 

72 
49 

74 

51 

74 
62 

72 
65 

65 

55 

75 
56 

72 
47 

57 
34 

62 

36 

62 

42 

60 
47 

62 
38 

64 
34 

64 
35 

72 

46 

73 
43 

68 

44 

66 
35 

60 
34 

69 

34 

59 
38 

61 

39 

69 

40 

68 
53 

55 
52 

59 
52 

70 
52 

62 

55 

77 
46 

70 
39 

66.5 
45.2 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

MAX 

Mm 

71 
67 

77 
66 

70 
62 

69 
55 

72 
55 

75 
52 

66 

43 

62 
38 

66 
43 

68 
52 

62 
47 

67 

41 

69 
42 

75 
59 

75 
57 

64 
56 

63 
56 

61 

46 

66 

45 

61 
55 

69 
46 

64 
46 

66 
53 

68 
61 

69 
63 

66 
59 

67 
59 

74 
57 

76 
53 

70 
51 

65 
62 

68,2 
53.1 

AUDUBON 

MAX 

Mm 

75 
62 

74 
65 

75 
61 

75 
59 

77 
62 

78 

61 

68 
51 

67 
43 

69 

47 

66 
55 

66 
49 

70 
44 

73 
43 

80 
59 

79 
53 

73 
49 

66 
50 

65 
48 

75 
46 

60 
55 

72 
49 

72 
52 

71 
55 

66 
59 

65 

61 

74 
61 

69 
57 

76 
60 

79 
54 

77 
59 

66 

60 

71.6 
54.5 

BELLEPLAIN  ST  FDREST 

MAX 

Mm 

73 
58 

82 

67 

80 
65 

71 

61 

73 
57 

78 
65 

72 
46 

66 
35 

69 

44 

69 

60 

65 

47 

69 

41 

74 
41 

80 
55 

77 
49 

73 
54 

66 

58 

62 
52 

69 

46 

67 

57 

71 
51 

69 

45 

69 
56 

69 
62 

70 
63 

69 
62 

69 
60 

77 
62 

78 
54 

73 
51 

68 
62 

71.5 
54.5 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

64 
52 

77 
64 

73 
65 

72 
65 

77 
59 

75 
57 

74 
50 

67 
44 

66 
45 

69 

68 
47 

69 

44 

76 
55 

75 
51 

72 
53 

67 
55 

62 

45 

72 
45 

62 
51 

66 

66 
62 

67 
62 

67 

6? 

71 
63 

71 
67 

75 

68 

75 

70 
63 

70.2 
55.8 

CHATSWORTH 

MAX 

Mm 

71 
63 

78 
66 

78 
63 

73 
59 

75 
55 

77 
64 

74 

45 

66 
34 

69 
40 

68 
59 

65 

47 

70 
40 

72 
38 

79 
55 

79 
52 

68 
55 

66 
55 

63 
49 

70 
43 

61 
55 

76 
52 

74 
43 

70 
53 

66 
59 

73 
62 

69 
61 

70 
54 

78 
62 

78 
55 

77 

47 

78 
60 

72.0 
53.1 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

76 
5* 

68 
63 

68 
62 

72 
55 

68 
57 

78 
63 

76 
48 

66 
39 

64 

44 

68 
50 

67 
48 

64 

41 

66 
40 

68 

47 

78 
51 

73 
52 

63 
54 

65 
49 

59 
46 

67 
52 

56 

46 

70 
45 

70 

46 

67 
55 

61 
57 

63 
60 

73 
54 

67 

59 

78 
54 

75 
48 

77 
54 

68.8 
51.5 

GLASSBORO 

MAX 

Mm 

76 
60 

71 
63 

78 
64 

75 
59 

74 
59 

73 
64 

75 
50 

68 
42 

65 
46 

68 
49 

65 
46 

64 
43 

68 
45 

72 

47 

78 
51 

77 
48 

68 
52 

67 
50 

62 

46 

72 
48 

59 
49 

71 
48 

71 
48 

68 
56 

66 

58 

65 
62 

71 
56 

6" 
60 

76 
53 

74 
52 

72 
52 

70.3 
52.5 

HAMMONTQN  2  NNE 

MAX 

Mm 

76 

57 

70 
62 

79 
63 

74 
52 

74 
52 

74 
59 

78 
47 

68 
37 

69 

41 

68 
50 

68 
44 

62 
42 

67 

38 

72 
48 

80 
51 

78 
51 

79 
50 

71 
46 

72 
40 

71 
45 

60 

47 

74 
44 

72 
43 

69 

51 

67 
59 

68 
58 

71 
55 

70 
52 

76 
50 

77 
47 

75 
49 

72.0 
49,4 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

Mm 

70 
58 

72 
64 

73 
62 

70 
57 

78 
56 

75 
63 

65 

54 

63 
36 

67 

44 

66 

59 

64 
48 

67 

44 

68 
40 

76 
58 

74 
51 

65 
54 

66 

56 

61 
48 

68 
44 

61 
55 

70 
47 

68 
48 

68 
53 

63 
56 

63 
59 

72 

61 

67 
56 

75 
60 

78 
52 

76 
48 

69 
54 

69.0 
53.2 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

Mm 

71 
60 

77 
66 

73 
63 

74 
59 

73 
56 

76 
64 

65 

45 

65 
34 

68 

41 

67 
59 

64 
47 

69 
39 

71 
37 

80 

57 

79 
50 

66 
52 

67 
55 

65 
48 

73 
39 

60 
55 

74 
49 

72 
45 

70 
53 

66 
59 

66 
62 

71 
61 

70 
55 

77 

61 

79 
50 

77 
45 

68 
59 

70.7 
52,4 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
66 

81 
68 

75 
63 

73 
60 

73 
61 

76 

56 

66 

48 

67 
40 

67 

47 

67 
53 

64 
48 

69 
44 

71 
45 

77 
58 

75 
55 

64 
53 

66 
55 

63 

49 

72 
47 

62 
56 

72 

50 

68 
49 

69 
58 

68 
62 

71 
64 

70 
62 

72 
60 

75 

57 

76 
54 

72 
53 

67 
62 

70.3 
55.0 

MOORESTOWN 

MAX 

Mm 

78 
57 

72 
63 

76 
63 

75 
59 

74 
59 

76 
64 

76 
49 

67 
37 

66 

44 

66 
57 

67 
47 

64 
41 

69 

40 

71 
43 

74 
50 

76 
50 

65 
54 

66 
46 

63 
44 

73 
49 

59 

47 

72 
47 

70 
50 

66 

55 

61 

57 

65 
61 

75 
57 

68 
58 

75 
52 

79 
48 

77 
57 

70.5 
51.8 

NEW  BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

76 
58 

69 
59 

71 
65 

75 
56 

67 
56 

76 

59 

75 
49 

64 
40 

62 

41 

68 
48 

66 

49 

64 

44 

66 
40 

66 
42 

77 
52 

77 
52 

67 
52 

66 
46 

62 

45 

69 
46 

57 
44 

71 
46 

65 
46 

68 
56 

60 

56 

62 

57 

74 
58 

67 

75 
55 

76 
48 

75 
49 

68.8 
50.7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

Mm 

70 
61 

73 
65 

73 
64 

73 
59 

78 
55 

77 
64 

72 
46 

66 
35 

66 

41 

67 
59 

66 

48 

70 
39 

70 
36 

81 
58 

81 
46 

73 
55 

65 
56 

63 
50 

70 
43 

63 
55 

73 
49 

73 
48 

70 
53 

69 
62 

72 
62 

73 
61 

73 
55 

7S 
61 

80 
50 

78 
46 

72 
56 

72,0 
52.9 

SEABROOK  FARMS 

MAX 

Mm 

76 
61 

72 
66 

79 
66 

75 
59 

74 
59 

72 
64 

75 
49 

67 
41 

64 
45 

68 

49 

66 
48 

65 

44 

68 

45 

73 

50 

78 
53 

77 
53 

68 
54 

67 
50 

62 

46 

72 
49 

62 

48 

71 
48 

71 
49 

68 

49 

68 
62 

69 
62 

70 
59 

70 
59 

76 
54 

77 
53 

72 
53 

70.7 
53.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Lnde 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER 


SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKfcRTON 
WOODSTOWN 

*      * 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 


Day  of  Month 


75   71   73 
59   66   65 


70   70   73 
60   65   62 


72 
67 


7*   75   79 
66   70   68 


74   70   77 
60   57   62 


66   74   74 


49   45   51 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


70   69   66 
45   49   42 


69   66 
61   48 


67   60   64 


65 
50 


68   77   76 


70   78 
41   60 


67   74   70 
43   62   55 


65   61 
57   53 


19   20   21   22   23   24 


68   62   64 


08 
48 


64   66   65 


25   26   27   28 


62   72 
59   61 


29   30   31 


71   68   67 
62   62   61 


71 

60 


76   76   72 
53   46   47 


73   73   69   66 

62   53   50   62 


66   63 
56   60 


70.7 
54.6 


69.5 
51.5 


68.5 
55.8 


68,9 
55.0 


64.6 
55.3 


69.2 
57.1 


67.0 
55.4 


68.1 
58.0 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

3  x  0> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   \ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        «        * 
SOUTHERN                            02 

NEW    BRUNSWICK 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.11 
37 
72 
58 

.26 

70 
60 
58 

.04 
21 
63 
60 

.08 
78 
65 
55 

.09 
37 
64 
56 

.04 
38 
67 
59 

.17 
54 
67 
51 

.12 
62 

62 

40 

.11 
38 
56 

40 

.03 
33 
55 
47 

.08 
84 
56 
48 

.15 

105 
57 
46 

.16 
47 
96 
45 

.05 
40 
54 
45 

.10 

64 
54 

.10 
13 
66 
55 

.04 
20 
59 
56 

.15 
82 
60 
57 

.09 
46 
57 
46 

.09 
87 
59 

46 

.08 
23 
50 
45 

.13 
15 
61 

45 

.04 
12 
65 
49 

.05 
81 
59 
56 

.00 

127 
56 

50 

.00 
61 
56 
54 

.06 
26 
64 
56 

.09 
17 
60 
56 

.06 
16 
67 
56 

.12 

7 
65 
53 

.07 
19 
59 
52 

2.76 

1430 
60.7 
51.5 

PEMBERTON    3    E 

EVAP 

WIND 

.10 
5S 

.04 
39 

.05 
39 

.10 
38 

.04 
11 

.07 
6 

.08 
4 

.06 

4 

.06 
12 

5 

.06 
27 

.07 
10 

.04 
20 

.07 
18 

.08 
6 

.04 
1 

.05 
20 

.04 

34 

.07 

24 

.06 
43 

.04 
2 

.07 
5 

.04 

7 

82 

.02 
33 

.04 
19 

.03 

7 

.06 
5 

.06 
2 

.05 
1 

.04 
20 

1.76B 
599 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.11 
75 
60 

.10 
71 
60 

.13 
77 
67 

.16 
75 
59 

.08 
76 
58 

.06 
72 
63 

.18 
76 
55 

.15 
73 
46 

.10 
70 
45 

65 

49 

.10 
66 
48 

.16 

68 

47 

.13 

71 
47 

.11 
71 
47 

.11 
80 
58 

82 
56 

.16 
71 
58 

.15 
66 
49 

.05 
62 
45 

.16 
70 
45 

.09 
64 

51 

.11 
75 
51 

.07 
72 
53 

66 
58 

67 
60 

.05 
69 
61 

.04 
71 
59 

.03 
69 
58 

.08 
79 
58 

.10 
76 
58 

.04 
70 
57 

3.23B 

71.5 

54.4 

CANOE  BROOK  :   NO  FENCE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ATLANTIC  CITY  WSO 
ATLANTIC  CITY 
NEWARK  WSO 
TRENTON  WSO 


(Sp 

Wind 

eed  —   m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

jmber 
prec 

of  days  wi 
pitation 

th 

<D 

C 

1c 
J) 

c 

*.    <" 

u    in 
i_   in 
O   O 

a.  a. 

a> 

in 

C 

z> 

1.2 

1? 

Q,     ■ - 

a.  Q 

c 

S-o 

"5  <° 

Q)     0_ 
C£<S> 

<D 
O) 
O 

11 
> 
< 

c    E 

o  ___ 

0) 

«-  i 

(A 

0  0) 

0  ^ 

Standard   of  Time 
FASTERN 

0) 

u 

p 
1— 

o- 
o 

q 

ck 
o 

CK 

6 

CK 

o 
q 

a> 
> 

0 

"o 

0 

i— 

age 
over 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
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SUB-STA  1 

c 

MAX 
MIN 

71 
69 

73 

70 

- 

72 

66 
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68 
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64 
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61 

66 
62 
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65 
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66 
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6! 

55 
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71 
66 
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62 
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62 

60 
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60 
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64 
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63.8 

2 

MAX 
MIN 

71 
69 

72 

70 
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MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


October  was  an  extremely  warm  month.  Trenton 
reported  the  warmest  October  since  1879,  and  the 
second  warmest  October  of  record.  On  the  14th, 
isolated  thunderstorm  activity  over  central  and 
eastern  Monmouth  County  and  northeastern  Ocean 


County  produced  hailstones  from  3/4  inch  to 
1-1/2  inches  in  diameter.  Some  damage  to  houses 
and  vehicles,  and  minor  crop  damage  was  re- 
ported. 


Donald  V.  Dunlap 
Climatologist  for  New  Jersey 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 
Environmental  Science 
Rutgers- The  State  University 
New    Brunswick,  New  Jersey  08903 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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NEWTON  WTR.  I    SWR.CQMM. 
NEWARK  MATER  DEPT. 
ROBERT  DEL  VECCHIO 
PHILIP  E.  MARUCCI 
TOWN  OF  PHILLIPSBURG 
MRS  VIVIAN  SCHERER 
MRS  MARION  GOOOENOUGH 
PRINCETON  WATER  CO. 


JE*SE' 


LEY  SEM 


.S.    DEPT.    OF    INTERIOR 
EABROOK    FARMS    CO. 
EVERETT    OICKINSON 
STANLEY    RICHARDS 
JERSEY   CITY   D.    P.    w. 
UNION    COUNTY    ENGINEER 
MRS.    WILOA    HILLARD 
TOMS    RIVER   WATER   CO. 
NATL    WEATHER    SERVICE 
LAWERENCE    FASANO>     JR. 

WATER    SUPPLY    COMM. 
UNION   COUNTY   ENGINEER 
ROBERT    M.    MANNERS 
N.J.    ROWER    t    LIGHT    CO. 
JACOBUS    J,    MOOIMAN 
HACKENSACK    WATER    CO. 
AM    VALLEY    DAIRY 


DRAINAGE  CODE: 


1-COASTAL    2-DELAWARE    3-GREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULUCA    8-PASSAIC    9-RAHWAY    10-RARITAN 
U-ROCKAWAY 


I    C  ]    NO  T 1 


NKW 

■   ■ 


Adiii  t  ion.il  inioi-m.it  Loo  i  ...  i  Laal  -  oJ  New  to)  e]  niaj  bi  obtain*  I  bj  »rj National  Oceanli  

flim.it oioii ist  ,  Department  oi  Meteorology,  College  o\    \gricull i  |  ■,-  mi  nta3   clone*   Rutgei     Pb   bate  Unlveraj        .  iswicl 

Jersey  08903 .  or  to  any  wea  Hut  Service  Of f ice  near  vnu   n.ii  t  nui.ii  precipitation  data  are  contained  Ln  "HOUR]  i  PRECIPITATION  DAI  A  MEW  JERSEY 

dimensional  OMITS   Dn  u-sm  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  Ln  tbia  bulletin  are   Tempera  tura  Ln   P,  precipitation  and  evaporation  Ln  Lnchea  and  irind 
movement  ln  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  Oi  the  negative  departures  oi  average  d;ii  ly  temperatures  from  65'F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME :    The  Station  Index  shows  observation  times  Ln  Local  Standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  Lake  the  observe. 
on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  Ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  OJ   Li 
and  FAJ  For  these  Stations  --now  on  ground  values  are  at  7 :00  a.m.  ,  e.s .  t .   Data  in  the  "Ext  remes "  table ,  "Dai  ly  Precipitation"  table , 

"Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  ot  observation. 

EVAPORATION  is  measured  ln  the  standard  Weather  Service-type  pan  oi  4-foot  diamei.i  ml,    otherwise  shown  by  footnote  following  the  on  and 

Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  tablt  are  extremis  oi  temperature  ol  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  deter id  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  appareut  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

wfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION    INDEX   THE    SYMBOLS    AND   LETTERS   WHEN    USED    INDICATE   THE    FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

"Soil  Temperature"  table . 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omissi 

"Supplemental  Data"  table. 


of  data  in  any  month  indicates 


tffall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


if     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  gl- 
are exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


und;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
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NORTHERN                             01 

BELVIOERE 
B00NT0N    1    SE 
CANOE    BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

49.2 

4B.ii 
50.7 
47.5 
51.9 

32.7 
33.4 
31.2 
31.8 
34.9 

41.0 
40.9 
41.0 
39.7 
43.4 

-  1.8 

-  1.6 

-  2.0 

-  2.3 

76 
74 
76 

74 
77 

3 
3 
3 
3 
2 

20 
22 

19 

20 
20 

9 
9 
9 

10 
9 

715 
714 
721 
753 
644 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
14 
22 
19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

5.89 
5.94 
6.63 
5.68 
5.10 

2.03 
1.92 
2.53 

1.19 

1.42 
1.65 
1.65 
1.28 
1.73 

2 

2 

25 

30 

25 

4.3 
4.0 

T 
7.0 

T 

3 
3 
T 
6 
0 

25 
25 
26+ 
25 

9 
10 

9 
10 

B 

4 
3 
4 
4 
2 

i 

3 
3 
2 
2 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 
FLE»INGT0N    1    N£ 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAMBERTVILLE 

49.4 
50.3 
44.3 
50.9 
52.8 

32.5 
31.5 
30.2 
38.7 
34.7 

41.0 
40.9 
37.3 
44.8 
43.8 

-  3.4 

-  .9 

-  .6 

75 
78 
70 
75 
80 

3 
3 
3 
2 
2 

20 
18 
14 
27 

20 

9 
10+ 

9 
24  + 

9 

714 
717 
823 
606 
639 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 

0 
0 

20 
20 
20 
5 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

5.17 
4.95 
D    4. OB 
5.81 
4.33 

1.21 

2.39 
.62 

1.52 
1.65 
D    1.20 
1.50 
1.57 

2 
30 
25 
25 
25 

T 

T 

12. B 

T 
T 

T 
T 
12 

0 

0 

26 

26+ 

25 

9 
10 
8 
9 
9 

3 
2 
2 
4 
2 

3 
2 
2 

3 

1 

LITTLE    FALLS 

LDNG    VALLEY 

MORRIS    PLAINS    1    W 

NEWARK    WSD                                       R 

NEWTON 

50.6 
47.9 
49.9 
53.0 
47.6 

35.8 
32.3 
32.1 
39.4 
30.  8M 

43.2 
40.1 
41.0 
46.2 

39. 2M 

-  1.4 

.8 

-  2.0 

76 
72 

75 
78 
74 

3 
3 
3 
2 

3 

24 
18 
18 
29 
19 

9 
9 

9 

649 
740 
713 
569 
760 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

10 
17 
19 
5 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

5.43 
6.55 
5.73 
3.86 

4,70 

1.15 
2.30 

.49 
1.07 

1.89 
1.56 
1.74 
1.19 
1.12 

2 
2 

2 
29 
30 

.4 
1.0 
3.0 

T 
9.0 

T 
1 
3 

T 
8 

25+ 

26+ 

25 

25 

25 

9 

8 

9 

8 

10 

3 
5 

4 
3 
4 

3 

3 
2 

1 
1 

PAT6RSDN 
PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 
SDMERVILLE    3    NW 
SUSSEX    1    SE 

51.8 
47.4 
51.2 
49.9 
47.7 

35.7 
32.1 
35.3 
32.2 
30.5 

43.8 
39.8 
43.3 
41.1 
39.1 

-  1.3 

-  3.6 

-  1.5 

-  2.8 

-  2.9 

75 
73 
77 
77 
74 

2 
3 
2 
3 
3 

23 

20 
20 
18 
16 

9 
10* 
9 
9 
9 

636 

752 
651 
713 
773 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
21 
13 
21 
21 

0 
0 
0 
0 

0 

6.47 
6.39 
5.21 
5.05 
4.87 

2.43 
2.72 
1.38 
1.39 

1.06 

1.59 
1.98 
1.71 
1.89 
1.09 

1 

2 

25 

25 

30 

T 

T 

T 

12.5 

T 
0 
0 
0 

12 

25  + 
26 

7 

10 

9 

6 

10 

7 
4 
2 
4 
3 

3 
3 
2 
2 
1 

DIVISION 

41.5 

-    2.0 

5.39 

1.51 

2.8 

*         *         • 
SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

54.8 
55.2 

57.2 
54. OM 
55. 9M 

34.2 
37.6 
34.4 
39. OM 
34. 3M 

44.5 
46.4 
45.8 
46. 5M 
45. 1M 

-  2.2 

-  .1 

76 
79 
78 

76 
79 

2* 

2 

2 

2 

2 

19 
25 
18 
25 

IB 

23 

9 

9 
24+ 

9 

620 
564 
579 
563 
603 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

14 
7 

16 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

5.02 
6.51 
4.28 
5.07 
5,05 

1,36 

,25 
1.41 

1.62 
2.10 
1.73 
2.01 
2.00 

25 

25 
25 
25 
25 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
9 

e 

7 
5 

4 
5 

2 

4 
4 

1 
2 
2 
2 
3 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

52.7 
54.0 
56.3 
52.9 
54.  B 

34.8 
36.9 
32.9 
35.5 
33.6 

43.8 
45.5 
44.6 
44.2 
44.2 

-  1.7 

-  2.1 

-  1.0 

-  1.0 

78 
79 
79 
78 
79 

3 
3 
3 
2 
2 

20 
23 
19 
21 

16 

9 
9 
9 
9 
9' 

639 

591 
618 
625 
630 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

10 

21 

13 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

6.59 
6.17 
5.05 
6.22 

5.67 

2.63 

1.31 
2.83 
1.96 

2.60 
1.80 
1.98 
2.76 
2.34 

25 
24 
25 
25 

25 

T 

.0 

.0 

T 

T 

T 
0 
0 
0 
0 

10 

7 
7 
6 

8 
5 

4 
5 
5 

3 
3 

2 

3 
2 
2 
2 

MILLV1LLE    FAA    AIRPORT 
M00REST0HN 
NEW    BRUNSWICK 
PEMBERTON    3    E 
SEABROQK    FARMS 

54.8 
52.  8M 
51.5 
55.4 
54.5 

35.8 
35. 2M 
35.4 
34.4 
36.4 

45.3 
44. OM 
43.5 
44.9 

45.5 

-  1.0 

-  1.8 

-  1.4 

79 
80 
77 
78 
79 

2 
3 
3 
2 
3 

20 
20 
24 
19 
22 

9 
9 

9 
9 
9 

598 
635 
647 
606 
591 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

11 
15 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

4.39 
6.23 
5.35 
4,28 
5.42 

2.62 

1.71 

.77 

1.17 
2.71 
1.95 
2.12 

2.00 

25 
25 
25 
25 
25 

T 

T 

.0 

.0 

0 

T 
0 
0 

23+ 

8 

7 
6 

7 

5 
3 

3 
2 
5 

1 
2 
2 
1 
1 

SHIlOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WSD                                  R 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 

55.0 
54.4 
51.7 
55.5 
55.2 

37.3 
35.0 
38.5 
35.5 
36.2 

46.2 
44.7 
45.1 
45.5 
45.7 

-  .1 

-  .7 

78 
79 
77 
76 
79 

2 
3 
2 
1 
2 

24 
22 
28 
20 
21 

9 
9 
23+ 
9 
9 

574 
615 
599 
589 
582 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
17 

6 
13 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.29 
5.32 

4.64 
5.74 
7.18 

.56 
1.48 

1.70 
1.85 
1.39 
2.18 
2.75 

25 
25 
29 
25 
25 

.0 

.0 

T 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
7 
7 
6 

3 
4 
3 
i 

4 

2 
2 
2 
2 
3 

DIVISION 

45.1 

-       .6 

5.42 

1.68 

T 

»         *         « 
COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY                                R 
CAPE    MAY    1    NW 
LONG    BRANCH    2    S 
SANDY    HOOK 

53.3 

55.4 
53.7 
53.0 

39.1 
40.5 
37.1 
41.8 

46.2 
48.0 
45.4 
47.4 

-  2.1 

-  .3 

69 

77 
77 
75 

2 

3+ 

2 

2 

26 
28 

24 
30 

9 
9 
9 
9 

560 
519 
592 
527 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5 
6 
8 
3 

0 

0 
0 
0 

4.29 
3.13 
4.93 
4.79 

.50 
1.12 

1.42 
1.36 
1.80 
2.45 

27 
25 
25 
25 

.0 

T 

T 

0 
0 
0 

7 
4 
7 
4 

4 
3 
3 
2 

2 

1 
2 
2 

DIVISION 

46.8 

-       .6 

4.29 

.70 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
HIGH  POINT  PARK 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WOODSTOWN 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  1  NW 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HIGHTSTOWN  1  N 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HIGH  POINT  PARK 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2    STATIONS 


80 

DATE 

03  + 

14 

DATE 

09 

7.18 

3.13 

2.76 

DATE 

25 

12.8 

12 

DATE 

26+ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Day  of  Month 

Station 

1  | 

2  | 

3 

4   5   6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15  1 

16  j  17  |  18 

19  | 

20 

21 

22   23 

24 

25   26 

27 

28   29   30 

31 
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NORTHERN           01 

BELVIDERE 
BERNARU5V1LLE  2  E 
BLACKWE1-L5  MILLS 
800NT0N  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

5.B9 
6.64 
4.98 
5.94 
4.63 

.70 
.13 
.03 
.39 
.02 

1.42 
1.42 

.07 
1.65 

.40 

.48 
.28 
.09 
.40 
.04 

.17 
.18 
.25 
.16 
.10 

.29 

.25   .02 

.  38 
.31 
.30 

.02 

T 

T 

.06 
.02 

.04 
.04 

.10 
.03 

.10 
.04 
.14 
.02 
.12 

T 

.01 

T 

T 

.02 

T 
T 

T     T 

1.14 
1.40 
1.74 
1.20 
1.54 

.02 
.09 
.13 
.12 
.12 

.27       1.24 
.55       1.23 
.60       1.47 
.42       1.15 
.66       1.31 

BRANCH^ILLE 
CAN1STESR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARL07TEBURG 
CRANF0R1 

4.61 
5.97 
6.63 
5.68 
5.10 

.49 
.56 

.10 
.51 
.45 

.53 

.79 
1.41 
.95 
.38 

.29 
.29 
.98 

.34 
.24 

.15 
.18 
.19 
.15 

.38 

.34   .04 

.35 

.41   .02 
.24 

.03 
.03 
T 
.01 

T 

T 

.05 
.01 
.02 

.04 

.21 
.26 
.03 
.23 

.01 

.05 

.04 

T 

.02 

.09 

T 

T 

.05 

T 

.01 

T 

T 

T     T 

T 

.93 
1.48 
1.65 

1.10 
1.73 

.10 
.34 
.20 
.20 

.04 

.24       1.21 
.34       1.21 
.42       1.24 
.44       1.26 
.46   .36  1.03 

ESSEX  FELLS  SERV  BLPG 
FLEMIN&TON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  PUtNT  PARK 
JERSEY  cm 

5.17 
4.95 
4.72 
I  4.08 
5.81 

.30 

.57 
.26 
1.20 

1.52 
.40 
.82 
.41 
.55 

.21 
.34 

.40 
.05 
.29 

.17 
.19 
.17 
.13 

.22 
.20 
.37   .05 

.08 
.27 

T 
T 

.03 
)  .05 

T 

.04 
.07 
.10 

.10 
.30 
.37 
.26 

T 

.12 

T 

.10 
.05 
.10 

.02 

.03 

T 

.03 

T 
.02 

T 

1.04 
1.25 
.71 

31.20D 
.08  1.50 

.06 
.10 
.35 
.03 

T 
.42 

.43       1.12 
.40       1.65 
.43        .25 
.25       1.17 
1.25 

LAMBERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

MIOLANO  PARK 

4.33 
5.43 
6.55 
4.29 
4.B1 

T 

.17 
.22 
.38 
1.10 

.17 
1.68 
1.58 
.88 
.39 

.31 
.10 

L.30 
.13 
.15 

.15 
.20 
.13 

.4C 

.24   T 
.60 

.26   T 
.33 

T 

.01 

T 

.01 

.01 

.19 
.02 
.05 

.32 

.14 
.06 
.43 
.01 

.02 

.01 

.12 

.05 

.05 

T 
.01 

T 

.34 

1.57 
1.13 
.65 
.64 
.52 

.06 

.19 

T 

.31 
.45 

.08   .89   .27 
.35       1.16 
.47       1.37 
.06       1.12 
1.16 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  KSO                R 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

3  4.89 
5.73 
3.86 
5.28 
4.70 

.57 

.15 
.42 
1.76 
.6? 

1.20 
1.74 
.30 
.32 

.80 

.22 
.67 
.24 
.20 
.25 

.18 
.16 

.16 

.40 

.31   T 
.29 
.22 
.35 

3  .06 
T 
.01 

.02 
.06 
.25 

.01 

.20 
.05 

.14 

.05 

T 
.01 

.06 

T 

.01 

.01 

T     T 

T 

.02 

■  IS 
.10 

.90 
.62 

.78 
.75 

.35 

.10 

.16 

T 

.50 

.55 

.42       1.23 
.41       1.22 

1.19 

1.10 

.22       1.12 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 
PATERSON 
PH1LLIPS8URG 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 

5.59 
6.47 
6.39 
5.21 
7.01 

.58 
1.59 
.24 
.37 
.19 

1.11 
.55 

1.98 
.28 

1.85 

.29 

.23 
.29 
.87 

.20 

.17 
.31 

.28 

.57 
.64 
.37 
.35 

.04 

T 

T     T 

T     T 

T 

.06 
.72 

.03 
.05 

.23 

.06 
.01 
.09 

.03 

.08 

.10 

.09 
.03 

.03 
.06 
.02 
.02 

T 

.10 

1.11 
1.01 
1.27 
1.71 
1.10 

.12 
.19 
.42 

.64 
.12 

.21      1.25 

1.28   .05 

.20       1.26 

.30  1.47 

.35       1.45 

RAHWAY 
p  INGWOOD 
SOMEPVILLE  3  NW 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

4.25 

0    3.71 
5.05 
6.01 
4.87 

.11 
.77 
.05 
1.20 

.45 

.15 
.71 
.66 
1.20 
.68 

.26 

.10 
.25 

T 

.18 
.11 
.17 

.34       T 

.33 

.32 

.34   .01 

.03 
T 

.01 
.04 

.05 
.15 

.05 
.04 

.39 

.07 
.46 
.34 

.11 

T 

.05 
.06 
.06 

T 
T 
T 

.02 

T 
.01 

.52 

.03 

.93 
3  .20 
1.89 
1.38 
.91 

.06 
.12 
.16 

.27 

1.55 

1.13 
.55       1.16 
.42        .61 
.26       1.09 

WANAPUE  RAYMOND  DAM 
WERTSV1LLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 

4.80 
4.73 
6.2< 
4.58 

.37 
.05 
.18 
1.27 

1.02 
.16 

2.15 
.30 

.18 
.16 
.4C 
.11 

.12 

.20 
.15 

.25 
.36 

.45   T 
.16 

T 

.03 
T 
T 
.35 

.21 
.11 
.06 

T 
.15 

T 

.02 

.03 

.02 

.04   .01 

.13 

.95 

1.43 

.99 

.73 

.17 
.26 
.09 

.42 

.40       1.10 

.49       1.32 

.35       1.32 

1.03   .02 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WSL1 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

6ELLEP2AIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

5.01 
6.51 

4.21 
5.01 

T 
.01 

.41 
.58 

.20 

1.21 
.5< 

.15 
.37 

.17 
.35 

T 
T 

T 
.12 

.05 

.05 

.07 
.10 

.03 

T 
T 

.10 

.68 
.49 

1.62 

2.10 

.03 

1.73 

2.01 

.93 
.58 

.30 
.49 

.37 

1.52 

1.70   .46 

.14   .14   .15 

.40  1.02   .50 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBURO 

4.91 
5.0! 
3.6! 
6.5< 
6.17 

.03 

.02 

.04 
1.29 

.55 

1.25 
.4n 
.18 
.72 

.53 

.37 

.85 

.27 
.55   T 

.37 

T 

.28 

T 

.05 
.02 

.05 

.02 
.04 

T 

1.80 

2.10 
2.00 
1.50 
2.60 
.40 

.16 

.66   .10 
1.00   .50 
.43        .45 
.60       1.11 
.50  1.00   .05 

HAMMONTON  2  NNE 
H1&HTS70WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5.0! 

6.2a 

5.67 
5.08 
4.39 

T 
.01 

T 

.01 
.02 

.20 

1.07 
.60 

1.74 
,58 
.62 

.53 

.73 

.23 
.37 
.27 
.17   .07 

.18 

T 
T 

.10 
.05 

.08 

.02 

.02 

T 
T 

.20 

.04 
.04 
T 
.12 

T 

T 
T 

.82 

1.98 
2.76 
2.34 
2.13 
1.17 

.04 

T 

.20 

.45 

.61 

.53        .60 
.44  1.53   .15 

.05   .77   T 
.74        .52 

.51 

MOORESIOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEA8R00K  FARMS 

6.23 
5.35 
4.28 
5.22 

5.42 

.03 
.06 

.03 

.04 
.02 

.OB 
.02 

.72 
.01 

.36 
.7( 

.15 
.32 

.59   T 

.34 
.40 
.41 
.35 
.26 

T 

T     T 

T 

T         T 

T 

.02 

.11 

.15 
.05 

.09   .01   T 

.12 

T 

.18 
.04 

.03 

T 
.0 

.06 

T     T 

.56 

2.71 

1.95 
2.12 
1.57 
2.00 

.11 
.40 

.21 
.45 

T 

•     .49  1.34 
.64       1.55 
.43   .84   .21 

1.59 
.61        ,6C 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WSO             R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

4. 25 
5.32 

4.64 
5.74 
7.1! 

T 
.01 

.02 

.01 

.12 

T 

.04 

1.02 
.2E 

2.0/ 
1.8C 

.74 

.32 

.22   .05 

.34 

.16 

.37 

T 
T 
.01 

.02 

.09 
.01 
.05 

.03 

T 

.02 
.10 

.06 
.02 

.03 
.03 

T 

.6* 

T 
.0, 

1.70 
1.85 
1.12 
2.18 
2.75 

.12 

.56 

.4S 
.61 
.56 

.05  .35  .n 
1.10        .9C 
1.39   T 
.12   .30 
.01  1.40   .1C 

C0AST1L            03 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  M£Y  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

4.2' 

3.1: 
4.9: 

4.7< 

.01 

T 
T 

.01 

.05 
.05 

1.11 

.5: 

.3' 

.50 

.17 

T     .09 

.20   T 

T     T 
T 

.0 

.0! 

T 

T 

.11 

T 

.04 
.02 

.0 

.5' 

T 

.71 
1.36 
1.60 
2.45 

1.4! 
.3 

.16 
.96        .17 
.36  1.16   .46 

.46  1.40 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

NOVEMBER       1971 


Day  ol  Month 


10      11       12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHFRN 


01 


BELVIDERE 

B0DNTON    1    SE 

CANOE    BROOK 

CHARLOTTFBURG 

CRANF0R0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSO 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE  ?  NW 

SUSSEX  1  SE 


ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FDRFST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 


MAX 

M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60   66 
55   53 


5'   66 
53   59 


76 
53 

74 
55 

66   68   76 
54   56   54 

61   65   74 

51  59   53 

70   77   75 
59   62   56 

64   t>8   75 

52  61   55 

61   70 
56   60   5 

59   64 
48   58 


67   75 
60   65 


60   62   54 


63   69 
57   61 


62   65 
55   56 


63   67 
53   61 


72   78   69 
64   69   50 


58   66   74 
52   55   50 


67   75 
57   62 


61   69   77 


56   65   74 
53   55   49 


76  76  65 
65  65  47 

75  79  67 

64  65  52 

77  78  75 

64  61  57 

74  76  72 

65  63  56 

77  79  75 

63  64  56 

66  74  78 
59  66  60 

67  77  79 
59  65  63 

68  78  79 

59  64  61 

74  78  72 

60  67  55 

77  79  73 

62  66  53 

77  79  68 

67  68  51 


62   67   56 


67   73 
57   65 


76   78 
61   65 


68   77   79 
61   68   62 


56   53 
36   30 


59   52   53 
35   29   30 


58   52 
32   29 


56   59   62 
35   30   31 


57   50   53 


54   57   62 
42   38   42 


58   56   61 
35   30   32 


56   53 
29   27 


39  35  38 

59  60  67 

33  28  32 

56  66  62 

46  32  38 

58  56  63 

38  27  30 

61  54  57 

37  32  32 


39   33   39 

75   57   58 
42   30   30 


38   32   32 


58  46  44 
36  29  20 

59  45  40 
36  31  22 

63  44  43 

36  23  19 

56  47  38 

32  28  21 

62  43  41 

39  27  20 


61   45   43 


53   37 
35   24 


57   42 
35   32 


62   46 

45   31 


57   44 
39   25 


59   50 
33   27 


34   32   29 


58   50 
30   28 


61   47 
33   30 


56   45   40 


57   44   40 
42   26   20 

61   45   43 


58   42 
30   27 


62   43 
30   24 


62   45 

34   31 


64   45 
39   26 


60   50 
37   35 


63   45 
39   26 


63   45 
40   25 


61   41   42 


64   46 
36   25 


61   42   41 


54 

57 

64 

62 

43 

33 

27 

28 

35 

27 

54 

57 

63 

62 

43 

34 

30 

35 

31 

27 

58 

54 

55 

60 

41 

38 

34 

30 

38 

28 

62 

52 

55 

63 

45 

39 

34 

34 

42 

28 

56   60   63 


58   45 
37   26 


64   43 

41   29 


45   45 
33   29 


42   44 
35 


46 

32   30 


38 
23 

41 
21 

39  43 
20  31 

48  45  53 

28  36  32 

40  45  44 

25  32  29 

41  45  44 
18  26  23 

33  40  35 

22  27  29 

47  45  51 

35  40  37 

43  48  56 

29  36  28 

39  48  46 

30  34  33 

37  43  41 

26  31  27 

39  46  44 

27  33  28 


51   55 
32   25 


49   50 
35   24 


52   55 
34   22 


54   46 
38   26 


52   51 

38   23 


52   56   45 
34   23   25 


52   45 
40   31 


59   48 
35   28 


50   46   53 


49   52 
33   33 


43   42 
29   28 


46   45 
31   27 


44   42 
30   30 


35   30   28 


48 

50 

57 

36 

3« 

31 

51 

50 

56 

30 

31 

25 

47 

45 

54 

38 

41 

24   36   26 


52   54 

34   20 


51   53 
34   24 


55   45 
39   30 


55   45 
39   27 


34   20   20 


61   60   54 
36   32   35 


65   55   57 


53 
36   38 


60   52   55 
38   28   30 


54   54   46 
38   28   30 


45   51   49 
26   33   25 


29   36   29 


43   48   48 
29   3B   28 


27   33   31 


62   52   56 
38   34   35 


36   28   31 


45   49   47   60   61   52   55   58 

30       37       28       36       31       35       39       33 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


53   54 
28   27 


50   54 
29   28 


52   55 
28   27 


49   55 
29   29 


55   61 
32   28 


50   51 
28   29 


53   54 
26   27 


48   50 
29   30 


54   60 
34   39 


58   63 
30   30 


51   54 
31   30 


50   52 
31   26 


53   55 
29   28 


55   62 
38   39 


50   51 
25   26 


51   61 
33   33 


52   51 
29   28 


53   60 
29   30 


50   53 
28   28 


50   61 
26   26 


58   56   60 
36   34   31 


58   57 
40   35 


57   58 
37   32 


52 
49   37 


55   57 
42   30 


50  52  60 

44  31  31 

55  56  62 

37  28  27 

57  56  62 

38  33  31 


53   58 
39   29 


49   45 
35   35 


54   41 
35   36 


62   52   48 
26   32   26 


50   47 
33   26 


56   48 
38   39 


38   35 


60   50   47 
28   32   34 

60   51   45 


48   36   38 
32   26   23 


48   38   35 
33   25   23 


4B   40   36 
28   26   22 


45   35   36 
31   23   21 


41   38   38 
33   26   27 


49   39   35 
31   24   23 


48   39   37 
32   24   22 


42   30   28 
26   17   t5 


40   37   39 
33   27   27 


42   40   38 
30   23   25 


53   40   37 
33   25   25 


48   36   34 
30   23   22 


49   38   36 
31   24   23 


42   39   43 
33   30   30 


45   34   33 
31   23   22 


42   38   40 
32   24   25 


44   38   34 
32   25   25 


40   37   40 
34   27   26 


48   38   37 
33   26   24 


46   35   33 
32   23   21 


40   49 
19   27 


42   40 
35   33 


40   40 
35   23 


40   38 
24   25 


48   40   38 


53   42   40 


42   37   40 


40   38 
35   24 


31   27   30 
47   41   40 


49   38 
33   26 


37   38 
26   33 


35   38 
26   33 


39   38 
23   30 


34   35 
21   31 


40   46 
33   34 


36   40 
27   28 


38   40 
26   35 


31   34 
17   28 


39   46 
33   36 


39   40 
28   33 


35   35 
29   32 


35   38 
26   31 


32   36 
23 


38   48 
32   33 


34   36 
26   30 


39   45 
34   34 


37   39 
26   32 


33   33 
23   32 


56  47  53 

34  30  30 

48  48  51 

35  36  36 


47   45 
34   32 


41 

41 

41 

50 

49 

50 

31 

21 

25 

33 

32 

33 

49 

41 

38 

54 

44 

47 

36 

25 

27 

30 

32 

34 

48   42 
36   38 


50   47 
30   31 


31  30   38 

48   49   46 

32  35  i5 


48   47 
40   33 


47   48 
36   39 


46 

49 

45 

31 

34 

37 

52 

51 

49 

40 

40 

36 

45 

46 

40 

32 

33 

33 

52 

46 

49 

37 

38 

34 

32   34   36 


47   46 
35   40 


30   35   35 


34   33   34 


57   45 
35   33 


54   47 
38   39 


52   52   58 


48   50   50 
37   30   35 


51   51   55 
33   31   40 


50   50 
33   33 


54   53   58 
30   30   32 


49   51   52 
33   34   39 


50   54 
33   30 


50   50   50 


53   54 
32   34 


49.2 
32.7 


50.7 
31.2 


47.5 
31.8 


51.9 
34.9 


49.4 
32.5 


50.3 
31.5 


44.3 
30.2 


50.9 
38.7 


52.8 
34.7 


50.6 
35.8 


47.9 
32.3 


49.9 
32.1 


53.0 
39.4 


47.6 
30.8 


51.8 
35.7 


47.4 
32.1 


51.2 
35.3 


49.9 
32.2 


47.7 
30.5 


54,8 
34.2 


55.2 
37.6 


57.2 
34.4 


54.0 
39.0 


55.9 
34.3 


52.7 
34.8 


54.0 
36,9 


56.3 
32.9 


52.9 
35.5 


54.8 
33.6 


54.8 
35.8 


52.8 
35.2 


51.5 
35.4 


55.4 
34.4 


54.5 
36.4 


DAILY  TEMPERATURES 

NEW    JERSEY 
NOVEMBER 

1971 

Day 

o(  Month 

O 
01 
id 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

> 
< 

SHILOH 

MAX 

MIN 

76 
64 

78 
67 

74 
57 

57 
40 

57 
37 

62 
36 

60 

40 

43 
30 

44 
24 

50 
33 

47 
35 

59 
29 

60 
43 

49 
31 

55 
36 

57       56 
37       34 

60 
32 

65 
44 

60 
37 

50 

40 

45 
34 

37 
25 

43 
27 

52 
33 

46 
33 

48 
34 

50 
34 

54 

34 

55 
39 

55.0 
37.3 

TOMS    RIVER 

MAX 
MIN 

66 
63 

77 
65 

79 
63 

65 
36 

54 
30 

58 
32 

64 
45 

47 
27 

44 
22 

42 
27 

49 
33 

48 
27 

59 
35 

58 
30 

48 
30 

55       51 
41       30 

56 
28 

61 
32 

67 
37 

50 
36 

51 
34 

41 
23 

39 

24 

53 
32 

47 
30 

41 
32 

52 
35 

51 
31 

5e 

40 

54.4 
35.0 

TRENTON    WSO 

MAX 
MIN 

73 
63 

77 
66 

66 
50 

52 
42 

55 
38 

61 
39 

61 
33 

41 
31 

41 
28 

46 
35 

45 
36 

53 

35 

55 
40 

47 
31 

50 
38 

52       54 
42       3" 

59 

39 

60 
43 

55 
39 

47 
40 

40 
31 

37 
28 

40 
2? 

44 
35 

44 
35 

50 
38 

49 
38 

50 
39 

47 
37 

51.7 
38.5 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

76 
63 

75 
66 

70 
58 

60 
38 

58 
32 

65 

44 

56 
35 

45 
26 

44 
20 

50 
28 

50 
34 

58 
28 

59 
43 

49 
31 

55 
31 

53       54 
40       33 

60 
28 

63 

35 

59 
36 

53 

38 

43 
32 

42 
23 

48 
26 

53 

35 

49 
30 

52 
33 

52 

34 

57 
30 

57 
34 

55.5 
35.5 

wooDSTnwN 

MAX 
MIN 

75 
63 

79 
67 

74 
55 

56 
38 

56 

31 

63 
35 

62 

37 

45 
28 

43 
21 

49 
29 

48 
35 

60 
34 

60 
41 

52 
31 

55 
34 

59       56 
39       33 

62 
31 

65 

38 

60 
37 

50 
39 

41 
35 

38 
25 

41 
26 

48 
36 

48 
32 

50 
34 

51 
31 

55 
32 

56 

39 

55.2 
36.2 

COASTAL                                     03 

ATLANTIC     CITY 

MAX 

MIN 

67 
62 

69 
64 

65 

48 

52 

38 

53 

36 

60 
51 

61 
28 

40 
27 

42 
26 

50 
38 

48 
36 

57 
35 

57 
41 

49 
38 

56 

48 

53       55 
43      39 

56 
41 

60 
5  ' 

58 

41 

51 
39 

42 
33 

39 
28 

50 
32 

54 
36 

47 
33 

50 
33 

50 
34 

59 
37 

48 
33 

53.3 

39.1 

Cape  hay  i  nw 

MAX 

MIN 

67 

63 

77 
66 

77 
66 

68 
49 

55 
39 

55 
46 

64 
53 

55 
34 

43 
28 

44 
32 

50 
41 

49 
31 

61 
35 

59 
36 

53 

36 

59      58 
43       38 

54 
36 

59 

42 

66 
42 

50 
40 

51 
37 

39 

30 

39 
30 

56 
32 

44 
36 

50 
35 

53 
39 

49 
36 

57 

43 

55.4 
40.5 

LONG    BRANCH    2    S 

MAX 

MIN 

74 
62 

77 
66 

70 
54 

54 

40 

55 

34 

64 
36 

62 

37 

44 
29 

40 
24 

49 
29 

46 
36 

53 
31 

54 
41 

45 
34 

52 
32 

51       54 
43       33 

62 
33 

64 

43 

58 
38 

51 
37 

41 
33 

39 
26 

46 
27 

46 
36 

47 
35 

52 

36 

51 
36 

54 
32 

56 
39 

53.7 
37.1 

SANDY    HOOK 

MAX 

MIN 

71 
62 

75 
66 

74 
58 

59 
46 

55 

44 

59 
46 

62 
42 

43 
35 

41 
30 

49 
36 

47 
39 

52 
37 

54 

47 

47 
35 

52 
39 

52 
45 

52 

41 

58 
39 

57 
47 

55 
42 

50 
44 

44 
37 

38 

31 

42 
32 

48 
38 

47 
38 

51 
39 

52 

41 

50 
39 

54 
40 

53.0 
41.8 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day     Of  Month 

"%  u  &> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&°< 

*        *        * 
SOUTHERN 

SEABRU0K    FARMS 

02 

EVAP 

MAX 

MIN 

.03 
67 
61 

.05 
74 
65 

.15 
70 
64 

65 

42 

56 
37 

.07 
58 
38 

.08 
60 

40 

51 
33 

m 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CANOE    BROOK 


SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 

eed  —   m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

jmber  of  days  wi 
precipitation 

th 

a 

c 

in. 
i/> 

c 

—    ® 
0)._ 

(J     10 

i_   uo 

a>  o 

a.  a. 

"3 

c 

1.2 

11 
<u  . - 

c 

2-d 

oi  ci 

^  CO 

<D 
O) 
0 

> 
< 

<=    E 
0    _ 
'—     t/1 
u     0) 

M-'i 

111    <D 

11 

Standard  of  Time 
EASTERN 

a> 
u 

D 

1— 

a 
o 

q 

o 

o 
o 

o> 
cs 

o 
o 

0 

> 

0 

CN    O 

"o 

0 

t— 

age 
over 
se  to 

01       07       13       19 

Aver 
sky  c 
sunri 

ATLANTIC    CITY    WSO 

29 

5.0 

10.6 

32  +  + 

6 

25 

78 

82 

55 

75 

2 

1 

3 

3 

1 

0 

10 

46 

6.7 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

- 

39 

E 

25 

- 

- 

- 

- 

0 

1 

3 

2 

2 

0 

8 

- 

- 

NEWARK    WSO 

29 

5.0 

9.3 

29++ 

2 

25 

70 

74 

57 

65 

2 

3 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
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MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 

:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 


The  weather  was  warm  at  the  start  of  the 
month,  followed  by  mostly  cool  from  the  5th 
to  the  25th,  with  an  occasional  day  or  two  of 
mild  weather  between  cool  spells.  The  weather 
turned  mild  again  toward  the  end  of  the  month. 

Precipitation  was  light  to  moderate  during  the 
first  7  days  of  the  month,  and  light  from  the 
8th  through  the  24th.  Very  heavy  rains  fell 
on  the  25th,  27th,  and  29th.  Those  three  storms 
produced   the   bulk   of   the   precipitation  for  the 


month. 

The  rain  and  snow  on  Thanksgiving  day,  the 
25th,  was  the  most  noteworthy  weather  event 
of  the  month.  Rainfall  averaged  about  2  inches 
over  the  southern  two-thirds  of  the  State  that 
day.  Lighter  amounts  of  precipitation  occurred 
over  North  Jersey,  but  snowfall  in  the  north- 
west counties  varied  from  1  to  12  inches,  with 
the  heaviest  amounts  in  Sussex  County. 


Donald  V.  Dunlap 
Climatologist  for  New  Jersey 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 
Environmental  Science 
Rutgers  -  The    State   University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER   1971 
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REFERENCE   NOTES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,  New 
Jersey  08903,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS-   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles'   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time 


During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
tion  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
table,  "Daily  Precipitation"  table, 
ble,  when  published,  are  for  the  24 


on  daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for 

and  FAA  Stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.   e.  St    Data  in  the  'Extremes 

"Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground   tab 

hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard 


nals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

"Evapora 


nd  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow 


Gro 


nd"  table,  "Daily 


-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 


Omission  of  data 


any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


od-covered  ground; 


wever,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subsc 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspo 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 


iption  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  mon 
dence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  ol  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration, 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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*         *          * 
NORTHERN                            01 

BELVIDERE 
BOQNTDN    1    SE 
CANOE    BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

44.5 

+4i0 

45.5 
43.5 
48,3 

28.0 
28.6 
26.2 
26.1 
32.3 

36.3 

36.3 
35.9 
34.8 

40.3 

4.4 
4.8 
4.7 

4.0 

63 
59 
62 

59 
64 

17 
17* 
17  + 
17 
16+ 

13 
14 
12 
13 
16 

23+ 
23 

5  + 
24+ 
23+ 

881 
884 
902 
929 
761 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 

1 

5 

1 

19 
22 
23 
22 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 
1.97 
1.56 
2.00 
1.5B 

-  1.80 

-  1.45 

-  2.09 

-  2.12 

.72 

.64 
.59 
.68 
.56 

7 
31 

7 

7 
30+ 

2.3 

T 

T 
.4 

2 

T 

T 
T 

IB 
6 

30  + 

19  + 

6 
4 
3 
4 
3 

1 
2 
? 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDS 
FLEMINGTON    I    NE 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAMBEP.TV1LLE 

45.6 
45.6 
40.2 
46.8 

47.8 

26. 5 

28.0 
23. 1M 
33.9 
31.3 

37.1 
36.8 
31. 7M 
40.4 
39.6 

3.5 

5.6 
5.9 

63 

64 
56 
65 
66 

12 
17 
13 
11 
16 

13 
13 
10 
21 

15 

5 

23 

19+ 
31  + 
23+ 

859 
864 
1032 
755 
785 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

6 

1 

0 

22 

21 

12 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 
1.55 
2.34 
1.65 

0    1.19 

-  1.67 

-  1.64 

-  2.19 

.57 
.41 
.70 
.56 
.39 

7 
31 
31 

7 
30+ 

T 
.6 
1.3 
T 
.5 

0 
1 
1 
0 
T 

19+ 
31 

18 

4 
4 
5 
3 

2 

2 
0 
2 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LITTLE    FALLS 

LONG    VALLEY 

MORRIS    PLAINS    1    W 

NEWARK    WSO                                    R 

NEWTON 

46.1 
44,7 
45.6 
48.3 
42.9 

29.6 
27.8 
27.1 
34.4 
25.5 

37.9 
36.3 
36.4 
41.4 
34.2 

4.3 

6.7 

4.5 

63 
62 

63 
65 

60 

17+ 
17 

17 

16+ 

17 

16 
12 
12 
21 
12 

23+ 

19 

19+ 

19 

24+ 

836 
883 
880 
724 
946 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
2 
2 
0 
5 

18 
23 
23 
11 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

1.80 
2.08 
1.92 
1.51 
2.10 

-  2.10 

-  1.71 

-  1.71 

-  1.10 

.57 
.60 

•s\ 

.74 

7 
7 

30 

7 

.1 
2.0 
.5 
.4 
.3 

T 
2 
1 

T 
T 

6 
18 
18 
18  + 
30+ 

5 
5 
4 
3 
4 

2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE    3    NW 
SUSSEX    1    SE 

47.8 
43.1 
46.0 
45.3 
42.5 

31.7 
27.5 
33.0 
28.4 
25.0 

39.8 
35.3 
39.5 
36.9 
33.8 

5.7 
2.6 
5.5 
3.8 
3.6 

65 
67 
64 
64 
59 

16 
12 
16 
17 
17+ 

19 
15 
16 
12 
12 

23 
23  + 
23  + 

3 
24+ 

775 
912 
781 
866 
961 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 
1 
4 

15 
21 
14 
20 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

2.34 
1.74 
1.72 

1.60 
3.42 

-  1.49 

-  1.90 
.    1.87 

-  1.73 

.06 

.70 
.48 
.53 
.52 
.76 

30 
31  + 

7 

7 
31 

T 
.0 
.5 
3.0 
.5 

0 
0 
0 
3 
T 

18 
6 

7 
5 
3 

5 
B 

2 

0 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

37.0 

4.6 

1.88 

-    1.68 

.7 

*        *         * 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

50.4 
50.3 
53.3 
50. 7M 
53. 4M 

31.7 
34.3 
34.0 
35.  8M 
32. 1M 

41.1 
42.3 
43.7 
43. 3M 
42. 8M 

4.5 
7.3 

66 
69 
68 
67 
68 

16+ 
16 

11 
16 
16+ 

16 
18 
12 

10 

19 
3 
3 

3 

736 
697 
655 
668 
659 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
13 

15 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
1.51 
3.55 
.95 
1.45 

-  1.14 

-  .10 

-  2.11 

1.46 

1.00 

2.76 

.33 

.56 

7 
7 
7 
8 
8 

.1 

T 

.0 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

18 

3 
3 

3 
3 
4 

1 
1 
2 
0 
1 

1 
1 
1 

0 
0 

FREEHOLD 
GLASSBQRO 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

4B.3 
49.0 
50.4 
48.2 

50.1 

31.0 
32.5 
28.9 
32.9 
31.5 

39.7 
40.8 
39.7 
40.6 
40.8 

5.0 

2.6 
6.3 

6.0 

68 
67 
70 
66 
68 

17 

17+ 

17 

16 

16 

15 
19 
14 

17 
10 

19 
24+ 

3 
23 

3 

778 
747 
777 
751 
744 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 

17 

16 
19 
17 
16 

0 
0 

0 
0 
0 

1.79 
1.89 
2.12 
1.26 
2.44 

-  1.66 

-  1.61 

-  1.77 

-  .79 

.52 

1.17 

.94 

.51 

1.60 

8 
8 
8 

7 
7 

1.0 

.0 
T 
1.0 

1 
0 
0 

T 

18 
19  + 

6 

4 
4 
4 

4 

1 
1 
2 
1 
1 

0 

1 

0 
0 

1 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 
MOQRESTOWN 
NEW    BRUNSWICK 
PEMBERTON    3    E 
SEABROOK    FARMS 

50.9 
48.4 
46.8 
50.3 
49. 8M 

32.8 
30.9 
30.4 
32.4 
32.7M 

41.9 
39.7 
38.6 

41.4 
41. 3M 

4.9 
4.4 
5.8 

67 
69 
66 
68 

67 

28+ 

17 

16 

16 

17+ 

12 
14 
18 
12 
16 

3 
3 
23+ 
3 
3 

713 
778 
810 
725 
729 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

17 
18 

16 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.78 
1.81 
1.46 
2.35 
2.06 

-  1.10 

-  1.71 

-  .73 

1.94 
.99 
.43 
.96 

1.03 

7 
8 

7 
7 

a 

T 

T 

.7 

.0 

.0 

T 

0 
1 
0 
0 

18 
18 

3 

4 
4 
4 
4 

2 
1 
0 
2 
1 

1 

0 
0 
0 

1 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WSO                                  R 

TUCKERTON 

WDODSTDWN 

51.0 
50.5 
48.7 
51.6 
51.0 

34.8 
31.6 
35.5 
32.8 
33.0 

42.9 
41.1 
42.1 
42.2 
42.0 

6.8 
6.9 

66 
69 
66 
68 
68 

16+ 

16 

16+ 

16+ 

16 

17 
13 
22 
14 
11 

3 

3 

23  + 

3 

3 

679 
736 
700 
700 
704 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

16 
11 
16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
2.39 

1.24 
2.11 
1.92 

.       .66 
-    1.63 

1.44 
1.31 

.52 
1.24 

.91 

7 
8 
7 

7 
7 

.0 

T 

.5 

1.5 
.0 

0 
T 
T 
T 

0 

18 

19+ 

19+ 

3 
5 
4 
4 
3 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

0 

1 

0 

DIVISION 

41.4 

6.1 

1.9B 

-    1.28 

.3 

*         *         * 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY                             R 
CAPE    MAY    1    NW 
LONG    BRANCH    2    S 
SANDY    HOOK 

51.7 
51.5 
49.4 

M 

38.1 
35.5 
33.6 

M 

44.9 
43.5 

41.5 

M 

6.6 
6.2 

67 
66 
69 

28  + 

17 

16 

21 
20 
16 

2 
3 

19 

615 
660 
720 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
11 
14 

0 
0 
0 
0 

2.85 
2.76 
1.66 

-       .63 

.    1.97 

2.09 

1.20 

.59 

.45 

7 
8 

7 
7 

.0 

1.5 

.0 

0 
T 
0 

19+ 

3 
5 
5 

2 

2 
2 
1 
0 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

43.3 

6.3 

2.42 

-       .92 

.5 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HAMMONTON  2  NNE 


LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BURLINGTON 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SOMERVILLE  3  NW 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SOMERVILLE  3  NW 


70 

DATE 

17 

10 

DATE 

19+ 

3.55 

.95 

2.76 

DATE 

07 

3.0 

3 

DATE 

18 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  98 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BRDOK 
CHARLOTTERURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAHBERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MIDLAND  PARK 


OAK  RIDGE  RESERVOIR 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFI6L0 
POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAV 
RINGWOOD 
SOMERVILLF  3  NW 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  OAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 


WSO 


SOUTHERN 


ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORD 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  I  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPQPT 

MODRESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 


1.B6 
1.73 
1.41 
1.97 
1.19 

2.20 

2.09 
1.56 
2.00 
1.56 

1.62 
1.55 
2.62 
2.34 
1.65 


2.08 
2.10 
1.92 


COASTAL 
ATLANTIC  CITY 


1.71 
2.34 
1.74 


1.50 
2.02 
1.60 


2.76 
1.79 
1.89 


1.81 
1.46 
2.35 
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.30  1.10 
.56 

.20  1.00 


.94 
.11 
.25 
1.37 


.30 

.99 

.43 

.29 

.96 

.65 

.51 

T 

.45 

1.03 

.44 

.37 

.16 

1  .31 

.5? 

T 

.24 

.22 

.91 

.42 

.02 

.03 

.04 

T 

.03 

.05 

.03 

T 

.01 

T 

.04 

T 

.01 

.07 

T 

T     .03 

.06 

.05 

.01   .01 


.13 

.14 


lowing  Sla'ion    lad» 


DAILY  TEMPERATURES 


NErt    JERSEY 

DECEMBER      1971 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHERN  0 

8EIVIDERE 
BOPNTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARIOTTFBURC. 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  w 
NEWARK  WSO 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

*     *     • 

SOUTHERN  0; 

ATLANTIC  CITY  WSO 
AUDUBON 

belleplain  st  forest 
burlington 
chatsworth 
freehold 
glassboro 
hammonton  2  nne 
hightstown  1  n 
indian  mills  2  w 
millville  faa  airport 
moorestown 
new  brunswick 
pemberton  3  e 
seabrook  farms 


MAX 
M1N 


MAX 
M1N 


35   34 
16   13 


46   34   33 
22   20   13 


43   31   30 


35   36 
19   16 


34   33 
IB   14 


36   36 

19   14 


39   27 
20   10 


39   37   37 
31   20   15 


46   38   33 


34   31 
17   13 


26   23   22 


36   39 
20   20 


35   33 
19   12 


33   31 
12   12 


39   36 
27   22 


49   37 
33   28 


47   36 
30   19 


39   34 
30   20 


40   34   35 


31   20   14 


45   35 
30   20 


47   40 
32   21 


36   42 
23   17 


34   40 
15   15 


44   39 
26   17 


35   43   36 


43   36 
29   23 


46   42 
21   15 


37   44 
26   16 


38  41  37 

19  15  22 

37  43  36 

15  16  19 

45  38  53 

28  24  32 


44   36 
24   20 


32   40 
16   15 


35   43 
14   IB 


40   52 
23   2 


43   54 
21   29 


43   54 
23   27 


47   50 
23   25 


47   51 
1'   24 


21   21   24 


43   39 
21   22 


44   42 
17   23 


44   38   47 


42   52 
18   24 


25  25  31 

34  43  39 
21  18  25 

35  44  35 
20  20  23 

47  41  52 

20  20  27 


48   40   45 
39   38   38 


50   41 
39   37 


51   43 
33   37 


49   39 
36   35 


49   49 
41   40 


49   42 
37   36 


51 

40   38 


43   35 
32   31 


44   49 
39   40 


49   48 
41   38 


50   42 
40   38 


50   41 
38   37 


46   51 
43   43 


47   39 
36   35 


46   49 
39   38 


46   40 
38   37 


42 

41   40 


50   42 
40   38 


45   38 
36   34 


55   47 
47   42 


53   49   50 
48   42   41 


56   55 
51   43 


50   48 
47   42 


55   51 
50   43 


54   50 
34   40 


53   48 
46   41 


54   50 
50   41 


56   50 
50   43 


54   52 
35   41 


53   51 
33   33 


53   61 
44   24 


53   59 

41   25 


57   62 
41   22 


54   58 
40   22 


62   63 
44   25 


58   62 
45   29 


55   55 
39 


65   50 
48   36 


63   49 
41   26 


55   63 

43   27 


60   60 
45   22 


56   62 
43   23 


65   53 
39   35 


55   58 
42   22 


64   50 
34   30 


50   67 
37   26 


63   51 
48   27 


56   62 

44   24 


55   59 
43   23 


66   58 
31   28 


65   56 
46   36 


68   60 
50   29 


63   52 
49   33 


68   58 
51   25 


47   61   66 


55   67 
44   32 


59   69 
44   25 


64   49 
45   29 


50   66   58 


53   67   57 
47   30   29 


56   64 
46   26 


58   64 
46   29 


53 

50 

51 

52 

66 

58 

54      45 

50 

41 

41 

46 

46 

28 

42       23 

54 

55 

45 

49 

61 

60 

57      52 

37 

43 

41 

42 

47 

30 

47      26 

See  Reference  N 

tea  Following 

51   53 
35   24 


46   50 
32   26 


47   51 
29   23 


48   49 
28   28 


47   51 
36   25 


48   50 
29   24 


56   44 
30   22 


49   52 
28   25 


53   42 
37   33 


54   42 
40   32 


46   47 
31   27 


51   41 
40   27 


49   51 
35   25 


55   48 
28   24 


52   42 
42   22 


53   47 
30   28 


50   54 
38   27 


50   51 
37   29 


54   44   53 


53   44 
38   25 


48   53 
34   28 


31   23   24 


54   44 
40   29 


57   50 
48   26 


52   46 
39   36 


55   45 
45   22 


57   57 
42   28 


59   55 
41   24 


51   41   54 
41   28   36 


63   45 
37   24 


59   45 
40   27 


62   46 
36   26 


59   43 

36 


60   42 
42   2 


62 

39   26 


64   47 

41   23 


55   40 
33   20 


50   40 
40   23 


53   41 
40   25 


63   47 
40   29 


63   46 
39   24 


50   39 
39   22 


60   44 
37   23 


58   48 
40   23 


47   42 
42   27 


64   46 
40   24 


59   49 
38   26 


66   51   36 
51   33   20 


67   63 
54   43 


67   60 
46   42 


68   62 
52   43 


66   68 
43   41 


67   67 
43   43 


66   57 
54   39 


68   57 
55   36 


32   44   52 
17   32   39 


32   33 
15   20 


26   33 
10   14 


32   44 
22   22 


34   36 
19   24 


32   31 
12   18 


28   32 
15   19 


45   50 
22   35 


38   33 
19   19 


34   43 
16   31 


32   33 
14   21 


16  40 

40  47 

21  39 

40  53   53 


34   45   50 


45   51   50 
21   40   38 


38   46   49 


49   36   49 
29   16   33 


38   39 

14   26 


35   39 
13   14 


27   36 
14   13 


35   48 
21   35 


37   50 
15   32 


35   40 
16   23 


39   52 
22   37 


39   46 
19   31 


38   38 
15   16 


37   50 
16   37 


35   37 
13   13 


42   55 
16   31 


47  39  51 

26  21 

45  41  57 

30  14  28 

51  36  42 

30  17  21 


49  37  41 

28  15  16 

47  36  50 

29  17  32 

45  40  53 

27  12  30 

38  42  53 

24  22  33 


51   38 
30   16 


50  3?  40 

29  18  20 

45  43  52 

29  15  30 

50  37  41 

33  19  21 


44 
33 


48   39   50 
31   31   30 


50   54   54 
33   35   41 


29  31   40 

51   41   53 

30  32   38 


23   24   33 


45   52   50 
33   39   44 


46   39   52 
30   32   39 


32   38   42 

44   39   47 


50   43   53 
32   33   42 


39   39   45 


55   57   55 
33   36   41 


54  57  57 

31  33  39 

54  46  53 

34  34  43 


53   47   56 
39   36   42 


34   36   39 


51   53   52 
35   35   43 


53   56   55 

36   36   43 


50   44   52 

34   35   43 


51   42   54 
33   34   41 


54   44   46 


57   47   47   49 
45   33   33   27 


54   52   42   46 
41   30   31   25 


47   58   43   52 
42   32   32   33 


47 
27 


43   50 
37   39 


60   46   45 
42   30   29 


53   54   43 


53   41 
29   31 


37   36   40 


45   50   42 
37   31   30 


57   44   49   38 
44   34   32   37 


47   56   43   49 
42   32   29   30 


37   33   29   23 


63   45   61   59 
32   29   33   23 


60   44   61   60 
40   33   32   25 


56   65   56 


43   33   35   23 


62   52   57 
40   26   27 


54   60   44   53 
43   30   32   35 


60 
30 


43   63 
33   35 


60   42   62 
26   26   34 


42  25  27  29 

67  47  62  62 

35  29  36  28 

52  60  44  61 


44   31   32 


60   45   63 
27   27   36 


43.5 
26.1 


45.6 
28.5 


45.6 
28.0 


40.2 
23.1 


46.6 
33.9 


47.8 
31.3 


46.1 
29.6 


44.7 
27.8 


45.6 
27.1 


48.3 
34.4 


42.9 
25.5 


47.8 
31.7 


43.1 
27.5 


46.0 
33.0 


45.3 
28.4 


42.5 
25.0 


50.4 
31.7 


53.3 
34.0 


50.7 
35.8 


53.4 
32.1 


50.4 
26.9 


50.1 
31.5 


50.9 
32.8 


46.8 
30.4 


50.3 
32.4 
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NEW    JERSEY 
DECEMBER 

1971 

Day 

of  Month 

31 

62 
35 

0> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

> 
< 

SHILOH 

MAX 

Mm 

42 

32 

35 
?0 

33 

17 

43 
23 

44 
22 

52 
28 

55 
4B 

54 
42 

48 

41 

50 

45 

66 

49 

60 
32 

53 
47 

49 
31 

57 

41 

66 

54 

62 

44 

44 
25 

35 
22 

49 
34 

49 
43 

46 
32 

40 

19 

52 

33 

53 

36 

56 
37 

56 

44 

60 
42 

53 
27 

57 
33 

51.0 
34.8 

TOMS    RIVER 

MAX 

Mm 

49 
33 

38 
19 

35 
13 

35 
22 

39 

23 

42 
24 

56 
41 

55 
42 

45 
42 

50 

40 

63 
47 

68 
27 

60 

44 

53 
25 

46 
26 

69 
45 

68 

44 

49 
26 

34 
1' 

43 

21 

49 
37 

48 
32 

37 
16 

47 
18 

56 
37 

48 
34 

57 
42 

54 
42 

63 
32 

44 
29 

63 

37 

50.5 
31.6 

TRENTON    WSO 

MAX 

Mm 

37 
26 

34 
?2 

35 
23 

43 
28 

38 
24 

51 
31 

52 

47 

47 
42 

50 
42 

54 

47 

64 
43 

52 
36 

51 
40 

40 
36 

66 
39 

66 
52 

52 
39 

39 
26 

40 
25 

47 
39 

52 

43 

43 
27 

38 
22 

53 

38 

47 
38 

54 
41 

54 
46 

61 

42 

43 
34 

58 
38 

50 
25 

48.7 
35.5 

TUCKERTON 

MAX 

min 

42 
29 

37 
17 

37 

14 

47 
23 

41 
23 

51 
25 

54 
SO 

51 

43 

51 
41 

50 

45 

68 

44 

60 
25 

55 

40 

45 
26 

56 
43 

68 
54 

60 
41 

42 
22 

40 
15 

53 
37 

50 
44 

45 
27 

42 
17 

55 
29 

55 

34 

58 
36 

56 
43 

65 
42 

50 
27 

52 
32 

63 
29 

51.6 
32.8 

WOODSTOWN 

*               *               * 

MAX 
MIN 

43 
30 

35 

20 

34 
11 

39 
21 

43 
26 

53 
26 

54 
46 

54 
42 

50 
41 

52 

45 

66 
49 

56 
29 

53 

3« 

48 
25 

59 
39 

68 
49 

56 
42 

44 
23 

40 

25 

48 
38 

51 
42 

50 
24 

38 
20 

53 
30 

53 
36 

56 
39 

54 
40 

60 
38 

48 
25 

58 
30 

62 
34 

51.0 
33.0 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

Mm 

31 

-r 

34 
21 

35 
22 

44 
25 

42 
2* 

53 
42 

55 

46 

46 
45 

50 

45 

53 
45 

6" 

45 

56 
42 

55 
4C 

52 

3" 

60 
48 

61 

5< 

54 
4C 

40 
27 

41 

25 

53 
45 

51 
40 

40 
2? 

4T 
2< 

56 
47 

54 
3! 

56 

45 

56 
48 

67 

41 

48 
3! 

62 
42 

62 
30 

51.7 
38.1 

CAPE    HAY    1    NW 

MAX 

Mm 

5C 
It 

4C 
2: 

34 
20 

34 

2 

4! 
2- 

45 
27 

52 

4S 

5: 
44 

47 
43 

53 
4< 

5£ 
34 

64 
45 

5i 

4! 

5; 
3! 

51 

35 

6! 

4< 

6( 

4< 

58 
28 

r 

2: 

45 
2C 

54 

41 

51 
37 

3! 

21 

49 
25 

5( 
41 

4! 
3< 

58 

48 

60 
45 

6i 
3! 

4! 
3! 

62 
41 

51.5 
35.5 

LONG    BRANCH    2    S 

MAX 
NUN 

3C 
2? 

3! 

2( 

37 

18 

44 

2! 

3- 
2* 

49 
26 

5; 
4! 

4£ 

4; 

49 
42 

5] 

43 

6t 
4! 

57 
29 

5: 
4i 

42       51 
29       39 

6  = 
5 

57       40 
37      25 

35       4( 
16       3: 

50 
41 

46 
30 

39       58 
18       32 

53      54      52 

34      33      44 

62 

45 

46       54       59 
33      34      29 

49.4 
33.6 

SANDY    HOOK 

MAX 

Mm 

41       36      36 
27      23      24 

4< 

3' 

40       48 
29      33 

53       4! 

36      4 

48 
40 

53      60      52 

45       48       38 

51      48      50 
47      34      37 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


New  Jersey  experienced  its  warmest  December 
since  1956,  and  the  second  warmest  since  1889. 
Readings  ranged  from  the  upper  sixties  to  the 
low  'teens  during  the  month.  For  most  of  the 
State,  the  only  below  normal  temperatures  re- 
ported  were   from   the    1st   to    6th,    on  the  18th 


and  19th,  and  on  the  22d  and  23d. 

Precipitation  was  well  below  normal  over  all 
divisions  of  the  State,  and  the  only  significant 
snowfall  was  the  few  inches  reported  over  the 
northern  half  of  the  State  on  the   17th  and  18th. 


Donald  V.  Dunlap 

Climatologist  for  New  Jersey 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  &  Environmental  Science 

Rutgers  -  The  State  University 

New  Brunswick,  New  Jersey  08903 
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S*e  Reference  Notes  Following  Station  Indei 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NIW  JEMiEY 
DECEMBER     1971 


Q 

(  IN) 

1 

Day  of  month 

<U 
0> 

«J 
u 
<D 

1 

Station 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW    BRUNSWICK 
SUB-STA    1 

SUB-STA    2 

0 
2 

4 
8 

20 

40 

1 
2 

4 
8 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

WIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

47 
43 

47 
44 

48 
45 

50 
48 

54 
52 

57 
55 

43 
38 

43 
39 

44 
41 

43 
45 

43 

40 

44 
40 

46 
41 

48 

44 

54 
49 

57 
54 

40 
35 

40 
36 

43 
38 

46 
41 

40 
37 

40 
38 

41 
40 

44 
43 

49 
48 

54 
53 

35 
33 

36 

35 

38 
37 

41 
41 

44 
38 

43 
40 

43 

40 

44 
43 

48 
48 

53 
53 

36 

34 

36 
30 

38 

37 

41 
4C 

41 
37 

42 

39 

42 

40 

44 
42 

48 
47 

53 
52 

36 
32 

36 
34 

38 

37 

4C 
39 

44 
39 

44 
39 

44 

40 

45 
42 

49 
47 

53 
51 

36 
35 

37 
35 

38 
37 

41 
39 

50 

44 

50 
44 

49 
44 

49 
45 

49 
47 

52 
51 

48 
36 

48 
37 

46 
38 

45 
40 

48 
47 

48 
47 

49 
48 

49 

48 

50 
48 

52 

51 

46 
45 

45 

45 

45 
45 

46 

45 

49 

47 

49 
47 

49 
47 

49 
48 

50 
49 

52 
51 

50 
44 

49 

44 

46 
45 

46 
45 

53 

49 

52 

49 

52 

49 

50 
49 

50 
50 

52 
52 

58 
48 

56 

48 

53 
47 

5C 
46 

55 
48 

54 
49 

54 
50 

52 

50 

51 
50 

53 
52 

59 
41 

57 
43 

55 

47 

52 

5C 

50 
45 

49 
46 

50 

47 

50 

49 

51 
51 

53 
52 

50 
38 

49 

40 

46 
43 

50 
47 

50 
45 

50 
46 

50 
47 

50 
49 

51 
51 

53 
52 

50 
38 

50 
39 

49 

43 

48 
46 

47 
44 

48 
45 

48 
45 

50 
48 

51 
51 

54 
52 

44 
38 

43 

40 

44 
41 

48 

45 

49 
46 
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47 
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47 
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48 

51 
49 

53 
52 

50 
42 

49 
43 

48 

44 
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45 

56 
49 

55 

49 
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49 
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49 
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51 
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53 

60 
50 

58 

49 

54 
48 

53 

47 

53 

46 

53 

46 

53 
46 

53 

50 

53 
52 
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52 

51 
38 
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39 

52 

42 

53 

46 

46 

42 
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43 
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42 

50 
47 

52 

51 
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53 

39 
37 

40 
38 

42 
41 

46 
44 
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39 

43 
40 

42 

40 

47 
45 

51 
50 

54 
53 

37 
34 

38 
35 

41 
39 

45 
42 

46 
42 

46 
43 

46 
42 

47 
46 

50 
49 

54 
53 

42 
37 

42 
37 

41 

39 

42 

41 

50 
45 

49 
46 

49 
46 

49 
47 

50 
49 

53 
52 

52 
39 

51 
40 

4B 

41 

47 
42 

46 
40 

46 

41 

47 
42 

49 
45 

51 
49 

53 
52 

39 
37 

40 
37 

43 
40 

45 
43 

43 
38 

42 
38 

43 
41 

45 

44 

49 
48 

53 
52 

37 
34 

38 
36 

40 
38 

43 

41 

47 
43 

47 
42 

46 
43 

47 
45 

49 
48 

52 

51 

47 
36 

46 
37 

45 
38 
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41 
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43 
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43 
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43 

47 
45 

49 
49 

52 

51 

46 
38 

45 
39 

44 
40 

44 
43 

48 
45 

48 
45 

46 

45 

48 
46 

49 
48 

52 

51 

51 
43 

50 
43 

47 
42 

45 
43 

49 
47 

49 

47 

49 
47 
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47 
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49 

52 

51 

50 
46 

49 
46 

48 
46 

48 
45 

52 

48 

51 
48 

51 
48 

50 

48 

50 
49 

52 

51 

56 

44 

54 

45 

52 
47 

49 
48 

48 
43 

48 
44 

46 

45 

48 
47 

49 
48 

51 
50 

46 
37 

45 
39 

47 
41 

48 
44 

46 
43 

46 
44 

46 
45 

47 
46 

49 
46 

51 
50 

47 
37 

46 
38 

45 
40 

44 
43 

46 
40 

46 
41 

46 
42 

46 
45 

48 
48 

50 
50 

45 

36 

45 
37 

45 
39 

45 
42 

47.5 
43.3 

47.4 
43.9 

47.6 
44.4 

48.3 
46.4 

50.2 

49.1 

53.0 
51.9 

46.0 
38.7 

45.6 
39.6 

45.5 
41.3 

46.  1 
43.5 

SUB-STA  1 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

,  SLOPE  OF  GROUND,  FLAT.   SOIL  TYPE:   LOAM.   GROUND  COVER,  KENTUCKY  BLUEGRASS. 

INSTRUMENTATION:  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK 

POTENTIOMETER. 
:  SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER,  BARREN.   INSTRUMENTATION: 

BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 
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precipitation 
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c 
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u  !/! 

<D   O 
O-Q- 

1.2 
1  • 

«S5 

c 

2-o 

0)    Cl- 

ID 
CO 
0 

O 
> 
< 

<d 

*-      <D 

Co'~E 

«-  i 

0_ 
ID  <D 

Standard  of  Time 
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4) 
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q 

o 
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6 

q 
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0 
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O 
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Average 
sky  cover 
sunrise  to  : 

01       07       13       19 

ATLANTIC    CITY    WSQ 

28 

4.5 

11.4 

32++ 

29 

18 

75 

78 

61 

72 

7 

3 

2 

0 

1 

0 

13 

28 

7.0 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

- 

33 

SW 

11 

- 

- 

- 

0 

4 

1 

1 

0 

1 

7 

- 

- 

NEWARK    WSO 

29 

4.3 

9.7 

28++ 

29 

18 

72 

75 

61 

65 

6 

6 

1 

2 

0 

0 

15 

- 

6.7 

TRENTON    WSO 

- 

36 

NW 

18 

- 

5 

6 

3 

1 

0 

0 

15 

45 

6.6 

See   Reference  Notes  Following   Station   Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
DECEMBER   1971 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
NORTHERN           01 

BELVIOERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 
1 

T 
1 

T 

UMBERTVIUE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

T 
T 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.5 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

NEWARK  WSO 

SNDWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.2 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PLA1NFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

SOMERVULE  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

2 

1 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

*    •    * 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

HIGHTSTDWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
T 

T 
T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  BRUNSWICK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

.6 
1 

T 

TRENTDN  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 
T 

*    *    * 
COASTAL            03 

LONG  BRANCH  2  S 

SNDWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NEW  JERSfV 


♦    *    * 
JUNE        1971 


FREEHOLD 


*    «    « 
AUGUST      1971 


WOODSTDWN 


*    «    * 
SEPTEMBER   1971 


FREEHOLD 
WODOSTOWN 


*    *    « 
OCTOBER     1971 


Temperature 


80.3 


76. 9M 
79.4 


59.1 


60.  4M 
61.3 


68. 7M 
70.5 


Precipitation 


10.35 
6.20 


3.81 
2.88 


Snow.  Slool  No.  ol  Day 


10  .0 


DAILY  PRECIPITATION 


"ffl 
0 

Day  of  Month 

_Li 

2 

3 

4  | 

*   1 

6 

7  | 

8  |  9 

10 

11   12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26   27 

28 

29 

30 

31 

»   *   • 

JUNE         1971 

FREEHOLD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.97 
■  28 

.07 

T 

.27 
.09 

T 

.05 

.02 

.05 
.01 

T 

T    1.07   T 
.02   .02   .16 

.12 

T 

.02 

.32 

.    .    . 

AUGUST       1971 

W000ST0WN 

10.99 

1.12 

.58 

1.15 

.06   .31 

T 

4.93 

2.84 

*    •    * 

SEPTEMBER    1971 

FREEHOLD 
W00DST0WN 

10.35 
6.20 

.03 

.90 

T    3.81 
.61  1.50 

3.29   .17   .57 
2. 86   .17   .20 

.02 

.12 
.40 

.92 

.18 

.02 

.48 
.02 

.01 

.01 

T 

.03 
.10   .11 

T 

•    *    » 

OCTOBER      1971 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

WOODSTOWN 

4.88 
5.64 

T 

.26 

.71 
.12 

.21 
.34 

* 

1.73 

1.29 
.16 

T 

1.32 

2.27 
.02 

.40 
1.58 

.11 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  M 

onth 

O 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

* 

*     * 

JUNE 

1971 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

68 

51 

72 

48 

72 
58 

82 

62 

85 
60 

79 

60 

78 
60 

90 
67 

89 
63 

79 
56 

79 
52 

74 
58 

85 
65 

B6 
60 

63 
55 

60 
53 

72 
51 

81 
50 

83 
49 

81 
61 

85 

61 

86 
66 

86 
62 

B2 
62 

89 
65 

91 
68 

90 
60 

SB 
67 

76 
59 

77 
65 

B0. 3 
59.1 

* 

4      * 

AUGUST 

1971 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

8P 
70 

86 
66 

88 
69 

84 
68 

80 
60 

84 
55 

87 
59 

91 
58 

92 
66 

92 
66 

90 
74 

79 
61 

84 
49 

87 
55 

90 
55 

89 

58 

88 
62 

85 
55 

86 

65 

88 
70 

91 
67 

86 
67 

82 
65 

76 
45 

82 
47 

80 
53 

74 
67 

85   83 
60   64 

85.4 
61.2 

* 

*      * 

SEPTEMBER     1971 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

72 

50 

77 
51 

77 

50 

81 
63 

85 
64 

88 

70 

90 
66 

84 
66 

85 
68 

90 
70 

74 
68 

75 
67 

83 
66 

74 
63 

79 
64 

82 

60 

86 
67 

77 
67 

76 
61 

6B 
61 

76 
61 

72 
52 

69 

57 

68 
58 

67 
40 

65 
50 

61 
56 

72 
59 

78 
57 

76.9 
60.4 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

77 

57 

76 
5B 

8? 

60 

B5 
62 

88 
64 

B8 
67 

86 
62 

87 
66 

90 
67 

88 
66 

84 
69 

84 
70 

77 
67 

78 
60 

85 
65 

86 
62 

B2 

64 

81 
65 

77 
66 

84 
64 

80 
64 

73 
51 

69 
62 

68 

58 

68 
39 

62 

51 

68 
57 

75 

64 

79 
59 

76 
59 

79.4 
61.5 

* 

*      * 

OCTOBER 

1971 

WOODSTOWN 

MAX 

MIN 

72 
62 

77 
66 

77 
64 

73 

59 

72 
60 

76 
64 

71 

A9 

65 

40 

70 
45 

66 
59 

65 
47 

78 
62 

63 

49 

74 
44 

62 

54 

71 
49 

71 
50 

71 
55 

68 
59 

67 
6C 

71 
61 

70 
56 

78 

6; 

77 
53 

73 
52 

69 
59 

71.0 
55.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ALLENDALE 
ATLANTIC    CITY    HSO 
•ATLANTIC    CITV 
AUDOiON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 
BfLLtPLAlN  ST  FOREST 
•ELVIOEBf 
BEKNARQSvIlLE  2  E 
Bl*C".wtLLS  HILLS 
BOONTON  I  SF 

BOUND    SHOOK    2    W 

a^jv  h\  HI  I 

BL-Hl  LNli'CN 

UN1STEAR    RESERVOIR 

CANOE  S*»UOs 

CANTON 

CAPE  NAY  1  NW 

CENTERTON 

lh*Pi.OTTEBURG 

CHATSwORTM 


i  z  n 


sse  v  f  f LLs   >sr 

Lt«INGTON     1     NE 
ORTESCUE 
REE HOLD 
LASSBQRQ 


MMOMT' 


MOOD    I 


HIGHTSTHWN  1  N 

IND14N  -ILLS  2 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

L.A1TQN  > 

LITTLE  FALLS 

iDfiC     BRANCH  i 

LONG  VALLEY 

MARlTON  1  M 

MAYS  LANDING  1 

MIOLAND  PARK 

MlLLVlLLE  FAA 

KILTON 

MOORESTOwN 

NORRIS  PLAINS 

MOUNT  HOLLY 

NEWARK  USO 

NEW  BRUNSWICK 

BERGEN 

ATLANTIC 

ATLANTIC 

LANOtN 

BURLINCTJN 

CAPE     NAY 

WARRtN 

SOMERSET 

SOMERSET 


BURLINGTON 
SUSSEX 

tSSEK 


HUNTERCON 

UNION 

ESSEX 

MUNTERCON 
CUMBERLAND 

MJ'IMtUTH 

GLOUCESTER 
PASSAIC 


TIC 


USSEX 


BURLINGTON 

HUDSON 

HUNTERCUN 

SUSSEX 

PASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

UERSEN 

BURLINGTON 


ATL 


TIC 


1  01 

9  58 

0  50 

39  59 

0  <*z 

0  29 

0  57 


J      DRAINAGE  CODEt 


OBSERVATION 

TlMi:  AND 
TABLES 


BERGEN  COUNTV  ENG1 

NATL 

WEATHER 

SERVI 

STATE 

MARINA 

iRvn 

J,  NYGI 

EN 

Htl  -,Tn, 

SERV 

BELLE 

PLAIN  ST 
KOS  WATE 

ATE  F 

BERNA 

R  COM 

N  BRUNSWICK  l 

ATER 

JERSF 

Y  CITY  h 

ATER 

AMERICAN  CYANAMID  CU. 
ALBERT  M.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC.  E.  C  G.  CU 

NEWARK  WATER  OEPARTMEN 
COMMONWEALTH  WATER  CO. 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
JONATHAN  SAYRE 
C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 
NEWARK  WATER  OEPT. 
EARL  M.  KERCHNER 


GEORGE  T.  WIGGINS 
W.  MUBBARD  PARKHURST 
N  J  DEPT  UF  CORRECTION 

JAMES  R.  PICKERING 
EOWARO  ENTWISTLE 
JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 
E.  E.  CASE 


ROBERT  G. 

GLASGOW 

DAVID  0. 

GRISCOM 

COUNTY  EX 

TENSION 

SVC. 

RIDCEWOOC 

WATER  CO. 

FED.  AVU 

'ION  AGENCY 

JERSEY  CI 

TV  WATEI 

HKS. 

US  DEPT  C 

-  AGRICULTURE 

JOSEPH  H. 

GARRIS 

Ill 

J.  WESLEY 

GOODFEl 

LOW 

NATL  WEAT 

HER  SER\ 

ICE 

RUTGERS  L 

IIVER5I' 

HACKENSAC 

!  WATER 

CO. 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 
PATERSQN 
PEMBERTON  3  E 
IPS8URC 


/.  |  N 


I  ELC 


SANDY  HOOK 
SEABROOX  FARMS 
5HIL0H 

SOMERVILLE  3  UN 
SPLIT  RICK  PONO 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  SE 
TOMS  RIVER 


SUSSEX 

MORRIS 

PASSAIC 

BURLINGTON 

WARRtN 

UNION 

MORRIS 

MERCER 

UNION 

PASSAIC 

MONMOUTH 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
SOMERSET 

MORRl:" 


MON 
SUSSEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEWTON    WTR.    t    SWR.CUMM, 
NEWARK     WATER     DEPT. 
ROBERT    DEL    VECCHlD 

LIP    E.    MARUCCI 
TOWN    OF    PHILLIPSBURG 
iRS    VIVIAN    SCHERER 
MS    MARION    GOUOENUUGH 
RINCETUN    MATER    CO. 
RAHWAY    VALLEY    SEW    AUTH 
NO.     JERSEY    WTR.    SUPPLY 

U.S.    OEPT.    OF     INTERIOR 
SEABROOK    FARMS    CO. 
EVERETT    DICKINSON 
STANLEY    RICHARDS 
JERSEY   CITY   0.    P.    W. 
UNION    COUNTY    ENGINEER 
MRS.    WILDA    HILLARQ 
TOMS    RIVER    WATER    CO. 
NATL    WEATHER    SERVICE. 
LAWERENCE    FASANO/    JR. 

WATER    SUPPLY   COMM. 
UNION    COUNTY    ENGINEER 
ROBERT    M.    MANNERS 
N.J.     POWER    C    LIGHT    CO. 
JACOBUS    J.    MQOIMAN 
HACKENSACK    WATER    CO. 
CREAH    VALLEY    DAIRY 


(-GREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK     5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULL1CA    8-PASSAIC 


REFERENCE   NOTES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,  Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,  New 
Jersey  08903,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.   Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davlight  saving  time   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance 


Biles  and  dir 


SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  b 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


tion  from  the  post  office. 

:-ried  in  the  July  issue 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table, 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


vfall  and  Sno 


Ground"  table,  "Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  15  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina   28801. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


S«pt»mb*i 


NORTHERN  01 

BELVlOERE 

B00NTQN  1  St 
CANOE  BROOK 
CHARLQTTEBURG 
CRANFQRQ 

ESSE"  FELLS  SERV  BLOC 
FLFMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBSRTVILLE 

LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WSQ 
NEWTON 

PATERSON 
PHILLIPS8URG 
PLAINFIELO 
SOMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

DIVISION 


SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY 
AUDUBON 
BELLEPLAIN  ST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HaMMONTON  2  N 
HIGHTSTOWN  1 
INDIAN  MIL' 


S  2 


MRLVILLE  FAA  AIRPORT 
MQORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTQN 
W0OOST0HN 

DIVISION 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 
SANDY    HOOK 


22.5 

-     7.4 

24.4 

-    4.5 

23.2 

-    5.8 

21.3 

-    7.3 

27.1 

23.9 

23.3 

•   1.2 

18. a 

27.5 

-   5.0 

26.8 

-    4.9 

25.6 

-   5.5 

22.* 

23.5 

27.3 

-  5.0 

19.9 

-    7.6 

26.3 

-    5.3 

24,1 

-    6.4 

26.2 

-    5.7 

23.9 

-    7.4 

17.3 

-10.4 

23.8 

-    6.4 

28.8 

-    6.0 

28.6 

29.7 

28. 5P 

-    5.7 

27. 7K 

26.4 

-    6.3 

27.8 

28.1 

-    6.1 

27.2 

-    5.2 

27.3 

-    6.0 

28.3 

27.8 

-    5.2 

25.6 

-    6.7 

27.9 

-    6.C 

28.4 

29.6 

-    4.7 

26.8 

28.1 

-    5.C 

28.5 

2S.3 

28.0 

-    5.4 

31.5 

-    4.5 

30.5 

28.7 

-    4.3 

27.311 

29.5 

-    5.0 

24. 0«    -    4.9 


34.9 

35.4 

35.  0 
32.3 
35.6 
33. 4M 

36,0 


38. 1 
35.) 
34.3 
33. 4M 


37.0 
33.7 
39.9 


36.4   !  -    3.7 


3B.B      -    1.0 


39.6 
37.7 
39.2 
37.1 


39.0 
42.0 
41.0 

40. 1M 

38.6 
40.0 
40.1 
39.7 
39.6 

39.8 
40.3 
38.7 
40.8 


48.3      •    2,4 

44.9 

46.5 

51.4 

45.6   i  - 


39.3      -    1,0 


49,9 
49.7 
49.1 


49.6 
49.5 

48,6 

49.7 

49.6 

50.3 
48.0 

50.4 
48.6 
5!.  2 

49,6 


,e.3« 

.8.6 


55,3 

56.8 
55,6 
53.4   |  ■ 
58.5 


55.7 

60.6 
54.8 


56,1    ;  -    5.3 


57.6 
60.8 

59. a* 


57.! 
59.2 
59.2 
58.4 
58.1 

59.3 
58.6 
57.7 


57. < 
59. < 
57.7 
60. 2M 


56.9 

58. 4H 
57,7 


67.! 
68.6 
74. B 
6  8.1 


71.6 

69.2 

6  7.0 


69.7 
73.7 
71. 9H 
74. 1H 
71.  BM 

69.7 


72.1 

72.0 

69.6 
72.3 
69.8 
73.0 

71.6 


67.9 
69.7 
69.7 


71.3 
72.0 
69.3 


75. 5n 
72.1 

73.9 

72.0 


72.0 
76.5 
75.1 


69.4 
70.1 
70.5 
67.9 


70.7 
69,8 
66, 9H 
74.6 
72.7 

72.3 
6B.0 
70,0 
76,0 
68.4 

73.1 
69.9 
72.8 
70.8 
68.0 

70.7 


73.0 
74. 9B 
73.2 


72.6 
72.1 

2  2.2 


22.1 
73.1 
73. 5K 


67.2 
64.9 
69.6 

66.9 
67.1 
6  3.6 
70.0 
69.8 

66.6 

64.  8 
66.4 
71.  B 


70.1 
71. 5H 
69.7 

68. 7M 
69.7 

67,9 

6  9.0 
68.8 


70.0 
68.8 
69.9 
69.4 
70.5 

69.5 


67.9 
69.7 
69.3 


cted  data  and  may  differ  slightly    fr 


57.6 
57. 9H 
56.3 


63.0 
63. OH 
62.6 


59.8 
62.5 

61.9 


60.0 
63.2 
61.2 
63.1 


40.9 
41.0 
39.7 


43.8 

43.2 
40.1 
41.0 
46.2 
39. 2M 

43.8 
39. B 
43.3 
41.1 


44.5 
46.4 

45. a 

46.51 
45.  IH 


43.8 
45.5 

44.6 
44.2 
44.2 

43.3 
44.01 
43.5 
44.9 
43.5 


46.2 

48.0 
45.4 
47.4 


42.3 

43.7 
43.31 
42.81 

39.7 
40.8 
39.7 
40.6 
40.8 

41.9 


42.1 
42.2 

42.0 


50.  Sh 
50. 4M 
48.2      - 
53. J 


49.0 
50.3 
55.6 

48.5m 


1.1 


53.  SM 
50. 3H 

53.1  I  .2 
50.8  r  1.7 
47.3)1    .    2.8 

51.0 


53.5 
53.5 
53.5 
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TOTAL   PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


BELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  KILLS 
BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORD 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOO 
FLEHINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  H 

NEWARK  WSO 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
POTTERSVILLE  2  NNW 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE  3  NW 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 


WSO 


ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

8ELLEPLMN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLAS5BORO 

HAHMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTDN  3  E 
PRINCETON  WATER  WORKS 
SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2 
SANDY  HOOK 


2.601-  1.07 


1.98k  1.39 
2.92k   .42 


.59 
9k  1.25 
5-   .39 


2.36-  1.24 

3.08- 
.'.86-   .73 
3.49 


3,04k 
2.04 

3.21k 

2.481 
2.671 
3.07! 
2.25- 


2.67- 
2.06 
2.45 
2.62- 

1.89- 


2.12 

2.45 
4.4B 

5.42 

5.19 
5.24 
5. 87 
5.18 

4.56 

5.96|   3.18 


2.96r 

3.96 
3.011 


.22k  1.8 
.13 


2.33 
2.09 
2.36 


4.44 
5.71 
4.96 


2.39 


5.791 
6.31  3.16 
5.85  2.79 
4.92  1.90 
5.60 

4.71 
4.37 
4.85 
6.64 


3.29k 
3.01- 

3.03- 


4.24 

3.10 

3.65 

3.51- 

2.92 

3.20- 

3.37 
2.96 
3.09 
3.71- 


2.18   3.4S-   .65   2.55-  1.36 


2.25 

3.34 
2.97-  1.05 
2.81-  1.40 
2.83 


1.65 

2.75k 

3.78 

1.64 

1.95^ 

2.54- 
2.29- 

3.44- 
3.50 
2.48 


2.33! 
2.B0I 

1.35k  2.1 
1.80i-  2.0 
2.65-  1.1 


3.44 
2.59- 
3.73. 
2.62- 

4.3ll 

2.34 
3.73 
3.04' 
2.30 

2.84 

2.47 
2.06 
2.67 
2.15 


3.96] 


3.H 

3.36- 

4.49 


2.29| 

3.4  6- 


1.64,-  2.27 
2.78 
2.90 
1.87k  2 
»■*!■ 


5.93 
5.48 
5.78 


6.551   3.30 


5.19   2.46 


2.75k 

3.1.- 
2.97k 


2.26-  1.22 

2.20 

2.61b 

3.04! 

2.49| 


2.44-  1.01 


2.891-  .86 
2.73| 
2.71k  1.07 
2.17 


1.87 
2.37 


2.40k  1.36 
2. 611 
3.26k 
2.44 
2.51 


2.34 

1 .971   3.66J-   .71 

2.00 


1.29-  2.12 
2.28 
3.00 
1.24-  ; 
2.63k 


2.39(. 
3.02 
2.97 


2.171   1.35- 
2.88 

2.80-   .83 
2.83 


6.34   2.19 


3.53-   .42 


1.8  8- 
4.6  8 


4.53 
3.26 

3.03- 


3.91,-  .01 
3.50k  .22 
4.59 


2.14 
4.62 
4.31 


65   3.69 


-  2.03 

2.66 


.96 
2.93. 
1.65 


-  2.11 

3.15 


1.7 
2.51 
3.01 


1.96 
2.09k  1.67 
1-  2.19 

2.59 

.66k  3.55 
3.00-  1.26 
3.38 


1.37 
.88 

1.86 


.91 


1.68-  2.27 
.63k  3.00 

1.01k  2.89 
.501 

l.OSI 


1.57 


1.99 


.861-  2.75 
2.23k  1.47 

i.t9 


2.59 


1.48- 
1.54{ 
2.39 


82   1.1*1-  2.27 


2.41 
3.47 
6.22 
5.71 
6.49 

2.30 
4.63 
6.03 
5.44 
7.26 


6.17 
6.98 
4.77 
7.88 


70-  2.37 


6.98   3.31 


6.02 
4.07 
7.80 
6.05 


8.54 
13.74 
12.79 

5.69 
11.32 

7.23 

11.01 
14.13 
11.23 
10.64 

11.29 
10.43 
11.12 
6.12 
6.05 

11.44; 
13.41 
12. 4B 


9.84 
13.03! 
10.63 

8.10   3.6 


10.83 
11.66 
10.93 

14.39 
10.05 
11.51 
10.96 

B.96 


9.41 
10.69 
11.07 
3.08      9.49 


10.40 
12.56 
6.23 
14.18 
10.90 


2.97 

1.62 
2.45k    1.62 


3.91 


.03 


6.67 
7.64 
3.72 
5.7* 
6.59 

5.39 


6.50 
3.92 


9.20 


10.52| 


11.33] 
13.361 


6.7, 
8.66 

12.59|      7.5, 

14.33 
9.82 


9.66 
9.35' 

9.66 
7,641 
10.99 


4.71 
4.89 


65    10.89      3.77 


.34    10.37      3 

6.43 
.10      4.98U       .27 


7.26 


2.32 


6.17      2.88 


5.23 
9.74 
7.18 


6.19 
8.46 
8.11 
3.81r 


.11 


7.36! 
6.61 
7.761 
9.46      3.33 


6.52 


2.46 


9.13     : 

4.64!      ] 

4.90| 

*.7» 

5.55!    : 

3,91k 
3.69k 

4.6  6 
5.2  4 

4. set 

6.27 

5.59      2.09 


5.47 
4.29 
5.51 


1.6j|      2.46k    1.4TJ      2.47- 

al    issue   include    late   reports   and   corrected   data  and  may   differ  slightly   fr 


3.86| 


3.20| 


5,89 

6.64 
4.98 
5.9* 


5.17 
4.95 

4.72 


1.2 

2.39 


5.281      1.62 


1.27      6.4T 


1.86 
1.73 
l.»l 
1.97 
1.19 

2.20 


1.62 

1.55- 

2.62 

2.3* 


4.89       1.30 
3.89 


6.95 
4.41 
5.68 
5.97 
5.33 

3.81 


5.83 

5.23 

4.04 
3.70 
4.72 
5.64 


2.86 
1.09 
2.27 


2.75 
.54 


70|      1.07J      2.10- 

1.71 
2.3*. 

1.7*- 
1.72- 


1.39 

1.06 


5.05 
6.22 
5.67 


1.56       5.42       1.6 


1.19-   2.1 
1.80-    2.1 


1.9* 
1.92 
1.51 
2.23 


1.49 
1.90 
1.87 


•  9.17 
61.08 
51.08 
46.33 
52.53 

4  6.96 
37.77 
58.1* 
57.68 
59.29 

92.60 
54.82 
59.86 
39.63 
42.60 

52.73 
61.2* 
60.72 
51.52 
39.59 

53.01 
59. *0 
50.77 

46.54 
47.93 

54.67 
59.4 
60.83 


1.68-    1.66 


1.6 

.26-    1.77 
.»*- 


.36       2.40- 


2.071      3.60|  .21      4.29!  .50      2.65 

7.13  3.13  2.76 

1.59|      5,71  2.00      4.93  1.12)      1.66|-    1.97]      47.27 

9,18  4.79 


83.51 

50.54 

56.83    11.64 
56.42 
.06JE    50.10      4.32 

93.43 
52.59 
55.76 
55.68 


8.02 
11.32 
11.82 


10.58 
12.46 
7.29 


43.17 
53.33 
40.91 
49.38 
92.63 

44.40 
48.63 
40.0* 
97.3* 
3*. 2* 

49.04 
52. *3 
50.39 
54.25 
92.59 

93.68 
31.96 
49.66 
93.00 
53.91 

♦  7.7* 
91.03 
46.51 
48.04 
36.77 


1.98-    1.21       91.25      6.30 


2.42-       .9 


10.70 
7.98 
5.39 


92)     45.08      2.1 


alues  published  in  monthly  is 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3 

NEW 
1971 

JER5 

EY 

8 

01 

x 

Q 

I 

i 

a 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16  or 

N'lnw 

20"  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 

below 

28°  or 
bolow 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 

1 
o 
to 

It 

o 

1 

0 
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1 

o 

It 

O 

1 

8 

a 

I 

Q 

d 

§ 

o 
Q 

0. 

a 

Q 

d 

1 

15 
Q 

d 

§ 
1 

■ 
15 

a 

d 

H 

0) 
H 

z 
& 

§ 

H 

a 

d 

1 
S-i 

15 
Q 

d 
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H 

© 
15 
O 

d 

ill 

Eh 

o 
15 
Q 

a. 

i 
1 

8 

a 

*   •   * 
NORTHERN             01 

BELVIOERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
CRANFORO 

92 
93 
95 

90 

94 

7- 
7- 
7- 
7- 
7- 

9 
9 
10 
9 
8 

-  6 
1 

-  A 

-  5 
3 

1-18 
2-  3* 

1-18 
1-18 
2-  3* 

2-17 
2-12 

2-17 
2-18 
2-11 

15 
12 
16 
12 

13 

3-29 

2-18 
3-10 
3-25 
2-17 

20 

18 
19 

20 

18 

4-10 
3-10 
4-  9 
4-  9 
3-25 

22 
23 

23 
23 

?4 

4-17 
3-28 
4-16 
4-15 
4-  9 

27 
26 

2? 
28 
25 

5-  1 

4-17 
4-18 
4-18 
4-18 

32 
30 
25 
29 
32 

": 

5 

5 
5 
>5 
5 

30 
30 
30 

31 
31 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
9 

e 

8 
8 

20 
22 
23 
28 
27 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
9 
8 

9 
9 

20 
22 
23 

21 
20 

11-  9 

12-  2 

11-  9 

11-10 
11-  9 

20 
20 
19 
20 
20 

12-  2 
12-  3 
12-  3 
12-  3 
12-  3 

16 

15 

13 
14 
16 

288 
294 
289 
288 
295 

223 

287 
244 
230 
263 

213 
244 
213 
214 
229 

206 
226 
20* 
207 
213 

188 
202 
201 
160 
201 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDO 

FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEV  CITY 
LAMBERTVILLE 

9". 
96 
89 
95 
96 

7. 
7- 
8- 
7- 
7- 

9+ 
9 
21* 
8 
8 

0 

-  3 

-10 

7 

2 

2-  3+ 

2-  3 
2-  2 
2-  2* 
2-  3 

2-17 
2-18 
3-27 
2-10 

2-11 

16 
15 
11 
15 
14 

3-10 
3-28 
3-30 
2-10 
3-27 

18 
L9 
19 
15 
20 

4-  9 
4-  9 
4-15 
2-15 

4-  6 

24 
23 
24 

23 
23 

4-17 
4-25 
4-16 
3-25 
4-12 

26 

26 

2  a 
27 

28 

4-25 
5-15 
4-25 
3-26 
4-24 

32 

32 
32 
31 
5  2 

li- 

5 

4 

a 
a 

5 

29 

32 

24 
32 

30 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

e 

6 
B 
.3 
9 

25 

26 
24 

27 

20 

11- 
11- 
11- 
12- 
11- 

9 

9 

e 
l 

9 

20 
18 

24 

24 
20 

11-  9 
11-  9 

11-  9 
NONE 
U-  9 

20 

16 
14 

20 

12-  3 
12-  3 

11-  9 
NONE 

12-  3 

14 
14 
14 

15 

269 
288 
227 

293 

244 
226 
224 

227 

21* 
214 
207 
289 
217 

203 
193 
206 
243 
211 

19* 
173 
197 
223 
193 

LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  L  W 
NEWARK  WSO 
NEWTON 

96 
91 
94 
96 
92 

7- 
7- 
7- 
7. 
7. 

9 

9 
9 

9* 
9  + 

2 

-  7 

-  3 
7 

-10 

1-19 
1-18 
1-18 
2-  I* 
1-16* 

2-11 
3-10 
2-17 
2-10 
3-25 

14 
16 
15 
14 
11 

2-17 
3-28 
3-10 
2-10 
3-26 

2  0 
18 
18 
14 
17 

3-25 

4-17 
4-  9 
2-15 

4-  9 

23 

24 

23 
24 
2  3 

3-28 
4-25 
4-18 
3-25 
4-18 

27 
26 
27 
26 
26 

4-17 
5-15 
5-  5 
3-26 
4-26 

32 

52 
31 

31 
32 

lt: 

8 

5 

4 
8 
19 

31 
30 
32 

32 
32 

11- 
11- 
11- 
12- 
11- 

9 
6 
5 
1 
6 

24 
27 
28 
26 
27 

11- 
11- 
11- 
12- 
11- 

9 
9 
9 
2 

9 

24 
18 
18 
23 
19 

12-  2 
11-  9 
11-  9 

NONE 
11-  9 

16 
16 
IB 

19 

12-  5 

12-  3 
12-  3 

NONE 
12-  2 

16 
13 

12 

16 

297 
268 
289 

252 

288 
226 

244 

226 

229 

206 
21* 
290 
21* 

226 

195 
201 
251 
202 

203 
17* 
163 
227 
176 

PATERSON 
PHULIPSBURG 
PLAINFIELD 
SDMERVILLE  3  NW 
SUSSEX  1  SE 

*    *    * 

SOUTHERN            02 

96 

95 
95 
95 
93 

7. 
7. 
7. 
7- 
7- 

9+ 
9 

a 

9 
9 

3 

0 
2 

-  1 

-14 

1-19 
1-19* 
2-  3 
1-19+ 

1-19* 

2-11 
2-12 
2-11 
2-18 
3-28 

15 

13 
14 

16 
16 

2-16 
3-11 
2-17 
3-10 
3-28 

17 
20 
19 
19 
16 

2-18 
4-25 
3-25 

4-  9 
4-12 

17 

24 
2  2 
24 
24 

1-23 
4-25 
4-  9 
4-17 
4-24 

28 

24 
27 
28 

26 

4-15 
4-27 
4-18 
5-  5 
5-23 

32 

30 

32 
31 
32 

11: 

6 
5 
5 
5 

4 

30 
31 
30 
2") 
32 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
8 

a 

8 
6 

23 
28 
26 
26 
27 

U- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
9 

9 
9 
9 

23 

20 
20 
18 
16 

12-  2 

11-  9 
11-  9 
11-  9 
11-  9 

20 
20 
20 
18 
16 

NONE 
12-  3 
12-19 
12-  3 
11-  9 

16 
16 
12 

16 

294 
311 
288 
226 

287 
243 
263 
244 
226 

26* 
198 
229 
214 
211 

226 

197 
213 
205 
196 

207 
192 
201 
164 
163 

ATLANTIC  CITY  WSO 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWDRTH 

91 
98 
97 
96 
97 

7- 

7- 
7- 
7- 

7- 

8  + 
3 

a 
a 
a 

-  1 
7 

-  9 

-  5 

2-  1 
2-  2 
2-  1 

2-  1 

2-11 
2-10 
3-  9 

2-17 

15 
10 
15 

13 

3-10 
2-17 
3-10 

3-25 

19 
20 

17 

19 

3-28 
3-25 

4-12 

4-15 

24 
24 
21 

21 

4-12 
3-26 
4-15 

4-25 

27 
28 

25 

25 

4-18 

3-28 
5-  1 

4-  7 

5-  5 

32 

3  0 
32 
30 

ii* 

5 

8 
5 
5 
5 

32 

31 
28 

3  2 
27 

11- 

11- 
11- 
11- 
11- 

8 
9 
5 
9 
5 

24 
25 
28 
25 
27 

11- 
12- 

11- 

11- 

8 
2 

9 

9 

24 

22 

18 

la 

11-23 
12-  3 
11-  9 

11-  9 

19 
18 
16 

IB 

12-19 
NONE 
12-  3 

12-  3 

16 
12 

10 

311 
269 
289 

258 
269 
244 

229 

225 
252 

211 

208 

210 
228 
20* 

19* 

201 
223 

188 
212 
18* 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

92 
96 
98 
96 
95 

8- 

7- 
7. 
7- 
7. 

9 

9 
8 
8 

2 
4 
1 
2 
-  5 

2-  3 
2-  1 
2-  1 
2-  3 
2-  1 

2-10 
2-11 

2-11 
2-11 
2-17 

15 

10 

14 
15 
13 

3-10 
3-  5 
2-17 
2-17 
3-28 

20 

20 
19 
ie 
19 

3-25 

3-  9 
3-25 
3-28 

4-12 

23 
24 
21 
23 
24 

4-  9 
3-27 
4-  9 
4-  9 
4-12 

27 

28 
2  8 
28 
24 

4-17 
4-  7 
4-15 
4-17 
4-27 

29 

32 

30 

»z 

31 

it: 

5 
8 
5 
5 

5 

32 

32 
30 
32 
27 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

8 
9 
8 
8 
5 

25 

23 

25 
28 
27 

U- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 

9 

9 
9 
9 

20 

23 

19 
21 
16 

11-  9 

12-  3 

11-  9 

12-  2 

11-  9 

20 
19 
19 

20 
16 

12-  3 
NONE 

12-  3 
NONE 

11-  9 

16 

14 
16 

296 
293 
265 

244 
273 
263 
268 
226 

229 

245 
229 
226 
211 

213 

227 
213 
213 
207 

202 
213 
20* 
202 
192 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 

95 
97 
94 

97 
96 

7- 
7- 
7- 
7- 
7- 

8 
9 
9 

8 
9 

-  2 
7 
3 

-  2 

4 

2-  1 
2-  2  + 
1-20 
2-  3 
2-  1 

2-17 
2-11 
2-11 
2-17 
2-11 

16 
15 
13 
13 
16 

3-10 
2-17 
2-17 
3-10 
2-17 

17 
17 
20 
19 
20 

3-28 
4-15 
3-25 
4-  1 

3-10 

24 
23 
23 
24 
21 

4-  9 
4-15 
4-  9 
4-  9 
4-  1 

28 

23 
27 
26 

28 

4-15 
4-16 
4-15 
4-24 

4-15 

32 
30 
31 
30 

it: 

5 
6 
6 
5 

5 

3P 
30 
28 
28 
32 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

8 

8 
8 
5 
9 

27 
28 
28 
28 
22 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
9 
9 
9 

9 

20 
20 
24 
19 
22 

11-  9 

11-  9 

12-  2 

11-  9 

12-  3 

20 
20 
20 
19 
16 

12-  3 
12-  3 
NONE 
12-  3 
12-  3 

12 

14 

12 
16 

289 
295 

289 
295 

244 
265 
288 
244 
269 

226 

208 
229 
222 

244 

213 
207 
213 
210 
222 

20* 
204 
207 
195 
204 

SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WSO 
TUCKERTON 
WDODSTOWN 

+    *    * 

COASTAL             03 

95 
95 
94 
98 
96 

7- 
7- 
7- 
7- 
7- 

8 
9 

8 
8 
8 

4 

-  1 
7 

-  4 
0 

2-  2 
2-  3* 
2-  2 
2-  1 
2-  2 

2-10 
3-  9 

2-10 
2-17 
2-11 

14 
15 
15 
15 
15 

2-15 
3-10 
2-10 
3-10 
3-10 

19 
19 
15 
18 
20 

3-25 

4-  9 
2-15 
4-  1 
3-28 

24 
24 

22 
23 
22 

4-  1 
4-  9 
3-25 
4-  9 
4-  7 

28 
24 
26 
25 
28 

4-16 
4-17 
3-31 
4-25 
4-11 

32 

30 
32 
31 
29 

u- 

8 
5 
8 
5 
5 

30 
30 
31 
32 
31 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

9 
8 
9 
8 

8 

24 
27 
28 
26 
28 

11- 

u- 

12- 
11- 
11- 

9 
9 
2 
9 
9 

24 
22 
22 

20 

21 

12-  2 
12-  2 

NONE 
U-  9 
12-  2 

20 

19 

20 
20 

NONE 
12-  3 

NONE 
12-  3 
12-  3 

13 

14 
11 

269 

289 
295 

290 
267 

244 
267 

229 
214 
290 
222 
226 

222 
213 
229 

213 
215 

2  06 
202 
222 
194 
208 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  1  NW 
LONG  BRANCH  2  S 
SANDY  HOOK 

89 
91 
92 

7- 

8- 
8- 

8 

22* 
9  + 

12 

10 
3 

2-  2 
2-  3* 
2-  3 

2-  3 
2-  4 
2-11 

2-10 

13 
13 
15 
15 

2-10 
2-11 
2-17 
2-U 

19 
18 
19 
19 

2-10 
3-  5 
3-25 

2-17 

19 
21 

23 
24 

3-25 
4-  1 
4-  9 

27 

28 
28 

3-31 
4-  9 
4-17 

32 
32 

30 

11- 
11- 
u- 
11- 

7 
9 
8 
9 

28 

2B 
29 

30 

11- 
11- 
11- 
12- 

7 
9 
9 
1 

28 
28 
24 
27 

12- 
12- 
11- 
12- 

2 
2 
9 
2 

21 
23 

24 
23 

NONE 
12-  3 
12-  2 

20 

20 

NONE 
NONE 
12-19 

16 

311 

293 

268 

295 
272 
229 

286 

227 
222 
21* 

221 

214 
203 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


Station 


MEW  BRUNSWICK 
SUB-STA  1 


Table  4 


ft 
<D 
Q 

(IN) 


January 


February 


April 


May 


60.3 


59.1 


61. 0 


77.5 


July 


108 
56 


August 


79.1 


77.6 


75.8 


73.1 


104 
53 


September 


60.0   101 
56 


79.0 


76.6 


77.2 


96  65.7 
50 


Bi 


57.0    6*. 
30 


57  56.1 
50 


60  57.7 
32 


76 
37 


106 
11 


10<i 
11 


AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  M1N  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

SUBSTATION  1  :   SLOPE  OF  GROUND,  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  KENTUCKY  BLUEGRASS . 
SUBSTATION  2  =   SLOPE  OF  GROUND:  FLAT.   SOIL  TYPE:  LOAM.   GROUND  COVER:  BARREN. 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

*        •         * 
NORTHERN                             01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

- 

■ 

1911 

4.06B 
.53 

11*7 
70.7 
49.5 

9.90 

.96 

895 

87.8 

63.7 

7.06B 
2.00 
773 
90.1 
66.3 

6.00B 
1.73 

798B 
88,6 
69.9 

- 

- 

- 

' 

: 

*         *         * 
SOUTHERN                             02 

NEW   BRUNSWICK 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

: 

- 

- 

9.16 
21*4 
70.0 
49.3 

7.09 
1709 
89.5 
62.8 

16.10 

796 

87.3 

64.7 

15.89 

675 

83.3 

63.5 

3.93 
1091 
71.2 
61.8 

2.76 

1430 
60.7 
91.5 

- 

- 

: 

PEMBERTON    3    E 

EVAP 
WIND 

_ 

- 

. 

- 

3.60B 
920 

9.04 
466 

9.70 
631 

4.48B 
524 

2.44B 
399 

1.76B 
599 

- 

- 

- 

SEABROQK    FARMS 

EVAP 

MAX 

MIN 

- 

- 

- 

- 

9.43B 

73.6 

92.4 

7.79 
87.8 
63.7 

8.43B 

88.9 

69.6 

7.29B 

89.1 

65.2 

4.30B 

61.8 

62.4 

3.23B 

71.5 
54,4 

„ 

- 

- 

CANOE    BROOK 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Years  of 

l  Ip.'iimi 

O 

IQmrfi 

HI  .  l.'-.'.i 

Z 

fl) 

during  yr. 

Refer 

Station 

6 

as 

a 

0 

County 

ft 

1 

■a 

.3 

1 

d 

0 

iS 

CL, 

a. 

Q. 

e 

to 

■Si 

II 

i 

B 

J 

a 
\ 

> 

0 

i 

a> 

I 

f] 

tables 

ALLENOAL! 

DlQQ 

01 

BERGEN 

9 

41  02 

7+  08 

?   TO 

' 

ATLANTIC  CITY  HSO 

0311 

01 

ATLANTIC 

X 

39  Z7 

7+  3+ 

6+ 

1* 

1  + 

1  2  3  c  ; 

•ATLANTIC  C ITY           ft 

0125  09 

ATLANTIC 

1  39  23 

7+  26 

11 

II 

V* 

1  2  3 

AUDUBON 

03*6  02 

CAMDEN 

2  39  53 

75  05 

19 

ZJ 

1  2  3 

BASS  RIVER  ST  F0MST 

0528  02 

BURLINGTON 

1  W  37 

74  26 

30 

25 

J 

IELLEPL4IN  ST  FOftfST 

0690  02 

CAPE  MAY 

1  39  15 

74  52 

30 

77 

77 

1  2  3 

BELV10EKE 

0729  01 

WARREN 

2  40  50 

75  05 

275 

79 

79 

1  2  3 

SEftNAROSVlLlE  2  E 

0797  01 

SOMERSET 

8  +0  +3 

7+  32 

2+0 

13 

2 

6LACKWELLS  MILLS 

08+7  01 

SOMERSET 

10  +0  28 

7*  35 

+0 

15 

2 

B00NT0N  1  SE 

0907  01 

MORRIS 

8  +0  5+ 

74  24 

2  80 

69 

81 

1  2  3 

BOUND  BROOK  2  M 

0927  01 

SOMERSET 

101*0  33 

74  34 

50 

15 

2 

BftANCHVILLE 

0978  01 

SUSSEX 

5+1  09 

74  45 

980 

70 

2 

BUftLlNCTON 

121102 

BURLINGTON 

2  1+0  05 

74  52 

12 

59 

B5 

1  2  3 

CANISTEAft  RESERVOIR 

1327  01 

SUSSEX 

8|*1  07 

74  30 

10  +  0 

31 

2 

CANOE  BROOK 

1335  01 

ESSEX 

8  +0  +5 

74  21 

1B0 

41 

41 

*1 

1  2  34 

CANTON 

13*3  02 

SALEM 

2i 39  2B 

75  25 

20 

25 

2 

CAPE  MAY  1  KM 

1351  03 

CAPE  MAY 

1  38  57 

74  56 

46 

63 

1  2  3  C 

CENTERTDN 

1512  02 

SALEM 

6  39  31 

75  10 

80 

C 

CHARLDTTEBURG 

1582  01 

PASSAIC 

8  +1  02 

7+  26 

760 

79 

79 

1  2  3 

CHATSWORTH 

1598  02 

BURLINGTON 

1  39  +9 

74  32 

100 

27 

27 

1  2  3 

CLINTON  2  N 

175+  01 

HUNTERDON 

10  +0  +0 

74  55 

350 

C 

CRANFORD 

2023  01 

UNION 

I    +0  39 

74  IB 

75 

I  2  3 

ESSEX  FELLS  SERV  BlOG 

2768  01 

ESSEX 

8  +0  50 

74  17 

340 

23 

23 

1  2  3  C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  01 

HUNTERDON 

10  +0  31 

74  51 

140 

7* 

B! 

1  2  3 

FORTESCUE 

3102  02 

CUMBERLAND 

2  39  1  + 

75  10 

5 

25 

2 

FREEHOLD 

3181  02 

MONMOUTH 

10  +0  16 

74  15 

194 

67 

67 

1  2  3  C 

GLASSBORO 

3291  02 

GLOUCESTER 

2, 39  +2 

75  07 

135 

9 

9 

mt 

GREENWOOD  LAKE 

3516  01 

PASSAIC 

B 

+  1  06 

7+  20 

470 

31 

2 

HAMMONTON  I    NNE 

3662  02 

ATLANTIC 

7 

39  39 

7+  48 

85 

39 

65 

1  2  3 

HIGH  POINT  PARK 

3935  01 

SUSSEX 

1 

41  18 

7+  +0 

1*10 

1! 

15 

1  2  3 

HIGMTSTOWN  1  N 

3951  02 

MERCER 

,0 

+0  17 

74  31 

100 

75 

78 

1  2  3  C 

INDIAN  HILLS  2  W 

+229  02 

BURLINGTON 

39  +8 

74  +7 

100 

81 

82 

1  2  3 

JERSEV  CITY 

+339  01 

HUDSON 

+  0  +4 

7+  03 

135 

73 

73 

1  2  3 

LAMB6RTVILLE 

+635  01 

HUNTERDON 

2 

+0  22 

74  57 

60 

14 

64 

1  2  3 

LAYTON  2 

+736  01 

SUSSEX 

2  +1  15 

74  52 

400 

7 

1NAC 

1  2  3 

LITTLE  FALLS 

+887  01 

PASSAIC 

8  +0  53 

74  1* 

150 

57 

66 

1  2  3  C 

LONG  BRANCH  2    S 

+967  03 

MONMOUTH 

1+0  19 

7+  01 

15 

63 

63 

1  2  3 

LONG  VALLEY 

5003  01 

MORRIS 

10  +0  +7 

74  47 

550 

41 

41 

1  2  3 

MAHWAH 

510+  01 

BERGEN 

8+1  06 

74  10 

253 

15 

2 

MARLTON  1  W 

5252  02 

BURLINGTON 

2 

39  5* 

7+  56 

90 

C 

MAYS  LANDING  1  H 

53+6' 02 

ATLANTIC 

3 

39  27 

74  45 

20 

27 

2 

MIDLAND  PARK 

5503! 01 

BERGEN 

B 

40  59 

7+  09 

210 

25 

2 

MULVILLE  FAA  AIRPORT 

5581; 02 

CUMBERLAND 

6  39  22 

75  0+ 

68 

22 

22 

1  2  3 

MILTON 

55971 01 

MORRIS 
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RELOCATION   AND   CHANGES   OF   EQUIPMENT 

PUBLICATION   OF   HOURLY    PRECIPITATION   FROM   FISCHER  G  PORTER   GAGE 

PUBLICATION   OF   HOURLY    PRECIPITATION   FROM   FISCHER  &  PORTER   GAGE 
EQUIPMENT    MOVED   490    FEET    EAST 

PUBLICATION   OF   HOURLY    PRECIPITATION   FROM   FISCHER  &  PORTER   GAGE 


OCTOBER    20,     1970 
JULY    1,1970 
JULY    1,    1970 
JANUARY     1,     1971 


REFERENCE       NOTES 


NEW    JERSEY 
1971 


Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Climatoloeist 
Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,  New  Jersey  08903  or  to  any  National' 
Weather   Service   Office    near   you.      Additional    precipitation   data   are   contained   in    "HOURLY   PRECIPITATION   DATA   NEW   JERSEY." 

DIMENSIONAL   UNITS.    Unless   otherwise   indicated,    dimensional   units   used    in    this    bulletin   are:      Temperature   in   °F,    precipitation   and  evaporation   in   inches      and  wind 
movement    in   miles .  ' 

EVAPORATION  is   measured   in    the  standard   Weather   Service-type   pan  of   4-foot    diameter   unless   otherwise   shown   by   footnote    following    the   Evaporation  and  Wind   table 
Max  and   Min   values    in    the   Evaporation  and   Wind    table   are   monthly   averages   of   daily   extremes    of    temperature   of   water    in   pan   as   recorded   during   24   hours    ending   at 
time   of    observation.      Wind   is    the    total   wind  movement    in  miles   over    the   evaporation   pan   as   determined    by   a   continuous    anemometer   recorder    located   6-8   inches   above 
the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

LATE   REPORTS   AND   CORRECTIONS   will    be   carried   in   the   June   and   December   issues   of    Climatological   Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record. 

Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

ft  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information   concerning    the   history   of   changes    in    location,    elevations,    exposures,    etc.,    of    substations    through    1955  may    be    found   in    the   publication    "Substation 
History"    for    this   State.      That    publication   may    be   ob   ained    from    the   Superintendent   of   Documents,    Government    Printing   Office,    Washington,    D.    C.    20402,    for    15   cents. 
Similar    information   for   regular   National   Weather   Service   Offices   may    be    found    in    the    latest   annual    issue   of    Local   Climatological   Data,    obtained   as    indicated   above, 
price    15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent   of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.    C.      20402. 


I    certify    that    this    is    an  official    publication   of    the   National   Oceanic   and   Atmospheric   Administration,    and    is   compiled    from   records   on   file   at    the   National 
Climatic   Center,    Asheville,    North    Carolina      28801. 


Director,    National  Climatic    Cente 
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